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Vorwort. 


Die  UDtersuchungen,  deren  erste  Abtheilung  hier  vorliegt;  haben 
das  eigenthümliche  Schicksal  gehabt ,  dass  sie  nahezu  in  der  umge- 
kehrte Reihenfolge  begonnen  wurden,    als  in  welcher   sie  endlich 
zum  Abschlüsse  gekommen  sind.    Von  Versuchen  über  die  Percep-' 
tionsdauer  und  den  zeitlichen  Wechsel  der  Sinnesvorstellungen  aus- 
gehend,    wurde   ich    zunächst   auf  die    noch  wenig  berücksichtigte 
Mechanik  der   centralen  Innervationsvorgäuge  geführt^    um   bald  zu 
erkennen ,   dass  eine  grundlegende  Untersuchung   über  den  Verlauf 
der  Erregung  in   den  peripherischen  NerV^en ,  trotz  der  danisenswer- 
then  Vorarbeiten  auf  diesem  Gebiete,  nicht  entbehrt  werden  könne. 
Indem  ich  hiermit   die   erste  Frucht   zwölfjähriger  Bemühungen 
der  Oeffentlichkeit  übergebe ,  bedauere  ich  ^   dass  es  mir  nicht  mög- 
lich gewesen  ist ,    eine  ausfohrlicher  angelegte  Arbeit  über  die  Ver- 
hältnisse der  Nerrenerregung  bei  Kalt-  und  Warmblütern,  welche  im 
fünften  C.apitel  Aufnahme  finden  sollte,  zu  Ende  zu  führen.    Experi- 
mentelle Missstände,    deren   Beseitigung  nur    von  der  Beschaffung 
nener  Apparate  erwartet  werden  konnte ,    nöthigten  mich  dieselbe 
einstweilen  bei  Seite  zu  legen.    Sollten  noch  sonst  manche  Lücken 
geblieben  sein ,  so  darf  ich  vielleicht  um   so  mehr  auf  die  Nachsicht 
des  Lesers  hoffen,  als  die  VoUeodung  dieses  Werkes,  abgesehen  von 


IV  Vorwort. 

seinen  inneren  Schwierigkeiten,  durch  manchfache  äussere  Hemmnisse 
erschwert  worden  ist.  Der  Verfasser  ist  genöthigt  gewesen,  sich  die 
Hülfsmittel  zu  seinen  Untersuchungen,  von  den  unbedeutendsten  Uten- 
silien eines  physiologischen  Laboratoriums  an  bis  zu  den  kostspie- 
ligen zeitmessenden  Werkzeugen,  durch  eigene  Arbeit  erst  zu  erwer- 
ben, bevor  er  zur  Ausführung  schreiten  konnte.  Zudem  wurde  in 
deii  letzten  Jahren  ein  grosser 'Theil  seiner  Zeit  durch  die  Gründung 
eines  physiologischen  Privat  -  Instituts  und  durch  die  in  Verbindung 
hiermit  übernommenen  physiologischen  Vorlesungen  in  Anspruch  ge- 
nommen. Hoffentlich  ist  die  so  entstandene  Verzögerung  für  die  Reife 
der  Arbeit  nicht  ohne  Vortheil  gewesen. 

Heidelberg,  15.  März  1871. 


W.  Wundt. 
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1.    Ai^be  ud  Plai  der  Dnteniekin;. 

S«  1.  Unter  den  Bestrebungen,  die  sich  das  Ziel  setzen^  in  die  in 
nere  Mechanik  des  Nervensystems  einen  Einblick  zq  gewinnen,  wird  das 
letzte  Wort  zweifellos  jenen  Dnlersuchungen  zustehen ,  welche  unmittel- 
bar die  den  Nervenverrichtungen  zu  Grunde  liegenden  roolecul&ren  Vor* 
g&nge  zu  ermitteln  suchen.  So  hoch  aber  auch  aus  diesem  Orunde  der 
theoretische  Werlh'  aller  der  Forschungen ,  welche  sich  mit  den  elektri- 
schen, thermischen  und  chemischen  Eigenschaften  der  Nerven  und  Ner* 
vencentren  beschäftigen ,  gestellt  werden  muss ,  so  lässt  sich  doch  nicht 
verkennen,  dass  namentlich  unser  chemisches  Wissen  über  die  Nerven 
Substanz ,  das  doch  wahrscheinlich  die  Grundlage  der  übrigen  Studien 
dereinst  wird  bilden  müssen,  vorläufig  ein  allzu  mangelhaftes  ist,  als  dass 
mit  einiger  Aussicht  auf  Erfolg  jetzt  schon  die  Fundamente  einer  inneren 
Molecularmechanik  des  Nervenprincips  gelegt  werden  könnten. 

Diejenigen  Versuche  dagegen ,  welche  sich  darauf  beschränken ,  die 
äussere  Wirkungsweise  der  nervösen  Gebilde  unter  verschiedenen  Be- 
dingungen zu  erforschen ,  werden  zwar  nie  weiter  als  zu  allgemeinen 
Vorstellungen  über  die  Eigenschaften  der  Nervenkräfte  führen  können, 
wobei  die  Quellen  dieser  Kräfte  unbekannt  bleiben.  Um  so  eher 
aber  scheint  auf  diesem  Wege  einige  Aussicht  vorhanden,  jetzt  schon 
die  Grundlinien  einer  Theorie]  zu  gewinnen ,  die  man ,  da  sie  nur 
auf  die  äusseren  Wirkungen  der  inneren  Vorgänge  gegründet  ist  und 
von  dem  eigentlichen  Wesen  derselben  zunächst  absehen  muss,  füglich  al^ 
jeine  äussere  Molecularmechanik  des  Nervenprincips  bezeichnen  könnte. 

Bis  jetzt  sind  es  hauptsächlich  zwei  hierher  gehörige  Untersuchungs- 
gebiete, welche  geeignet  scheinen  ,  auf  die  Natur  der  Nerven  verrieb  tun* 
geo  Licht  zu  werfen:    nämlich  erstens   die  Ermittelungen    über   Eiutritt 
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und  Verlauf  der  Huskelzuokung  bei  Reizung  des  Bewegungsnerven  so« 
wie  die  sich  daran  anschliessenden  Ergebnisse  über  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der  Nervenerregung ,  und  zweitens  die  Naohweisungen 
über  die  Veränderungen  der  Erregbarkeit  des  Nerven ,  wenn  ein  con- 
stanter  Strom  eine  Strecke  desselben  durebfiiesst.  Während  im  ersten 
Fall  der  unmittelbare  physiologische  Erfolg  der  Nervenerregung  benQtzi 
wird,  sucht  man  im  zweiten  Fall  aus  den  Veränderungen^  die  der  wirk- 
samste Nervenreiz^  der  elektrische  Strom ,  während  seiner  Dauer  in  dem 
physiologischen  Verhalten  des  Nerven  hervorbringt,  auf  die  Natur  des 
Vorgangs  der  Erregung  Polgerungen  zu  ziehen. 

Aber  so  wichtig  die  auf  beiden  Wegen  gewonnenen  Aufschiasse 
sind  y  so  umfassen  sie  doch  nur  einen  Theil  des  Gebietes ,  welches  der 
allgemeinen  Methode  der  Reizuntersuchung  zugänglich  ist.  Insbesondere 
ist  es  der  Vorgang  der  Nervenerregung  selber,  welcher  noch 
eine  weitere  Analyse  gestattet  und  fordert.  Wenn  nämlich  auch  die  Mus- 
kelzuckung das  nächste  und  einfachste  Reagens  ist  auf  die  Erregung  des 
Nerven,  so  ist  sie  doch  ein  Vorgang,  bei  welchem  noch  andere  Beding- 
ungen, namentlich  die  mechanischen  Eigenschaften  des  Muskels ,  bestim- 
mend mitwirken ,  so  dass  zwar  im  Allgemeinen  aus  Veränderungen  der 
Zuckung  auf  Veränderungen  der  verursachenden  Erregung  zurflckge- 
schlossen  werden  kann  ,  eine  nähere  Beziehung  beider  Vorgänge  aber 
häufig  dahin  gestellt  bleibt.  Nun  werden  wir  selbstverständlich,  so  lange 
wir  im  Gebiet  der  Reizversuche  verbleiben ,  Ober  diesen  Uebelstand  nie 
ganjB  hinwegkommen.  Dennoch  wird  eine  wesentliche  Vervollständigung 
der  dem  Verlauf  der  Muskelzuckung  entnommenen  Aufschlösse  in  der  im 
Allgemeinen  der  äusseren  Molecularmechanik  der  Nervensubstanz  vorge- 
zeichneten Richtung  noch  möglich  sein.  'Besteht  die  Bedeutung  jedes  ein- 
zelnen Reizversuchs  darin  ,  dass  er  uns  in  dem  äusseren  Reizeffect  ein 
Symptom  kennen  lehrt  für  den  inneren  Zustand  des  Nerven,  so  ist  die 
vollständige  Analyse  des  Vorgangs  der  Erregung  erst  geliefert,  wenn  wir 
ermittelt  haben,  wie  sich  die  Erregbarkeit  während  des  gan* 
zen  Verlaufs  der  Erregung  verändert. 

Die  Frage ,  von  welcher  die  folgende  Untersuchung  auszugehen  be* 
absichtigt,  steht  somit  gewissermassen  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden 
Fällen,  in  welchen  sich  bereits  die  Muskelzuckung  als  Prafungmittel  der 
innern  Zustände  des  Nerven  bewährt  hat.  Denn  zwischen  der  Muskel- 
erregung und  den  Veränderungen  der  Erregbarkeit  durch  den  dauernden 
Strom  liegen  als  ein  Drittes  diejenigen  Schwankungen  der  Er- 
regbarkeit, welche  die  Erregung  begleiten,  und  in  welchen 
sieabklingt.  ' 

Indem  wir  uns  diese  Frage  stellen  ,  ergibt  sich  uns  die  Angabe: 
für  jeden  Zeitpunkt  des  Verlaufs  der  Erregung  die  gleichzeitige  Grösse 
der  Erregbarkeit  zu  ermitteln  und  sodann  die  nach  Ablauf  der  Erregung 
etwa    stattfindenden  Schwankungen    der  Erregbarkeit  so  weit  zu  verfoi- 
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gen,  bis  wieder  ein  stationftrer  Zustand  eingetreten  ist,  mag  nun  dieser 
tetitere  der  frühere  oder  aber  ein  neuer  sein ,  wie  solches  z.  B.  für  einen 
Theil  des  Nerven  dann  stattfinden  wird,  wenn  der  in  Frage  kommende 
Heiz  die  Schliessung  eines  constaaten  Stromes  war  ,  welcher  während 
seiner  Dauer  den  elektrotonischen  Zustand  herbeiführt. 

Diese  Aufgabe  bestimmt  sofort  den  Versuchsplan,  den  wir  zu  befol- 
gen haben.  Wir  prtifen  die  w&hrend  des  Yerfaüh  der  Erregung  vorhan- 
dene Erregbarkeit,  indem  wir  zu  dem  Beiz,  welcher  den  zu  untersuchen- 
den Erregungs Vorgang  bewirkt,  einen  zweiten  Reiz,  den  Prüfung s reiz, 
hinzufügen,  dessen  Effect  zuvor  bei  nicht  erregtem  Nerveu  ermittelt  wor- 
den ist ;  wir  bestimmen ,  wie  dieser  Effect  abgeändert  wird ,  wenn  der 
Eintritt  des  Prüfungsreizes  suocessiv  in  den  verschiedenen  Zeitpunkten 
des  E^regungsvorgangs  und  seiner  unmittelbaren  Nachwirkung  stattfindet. 

§.  2.  Einzelne  Thatsachen  ,  welche  in  das  Bereich  der  hier  aufge- 
worfenen Frage  gehören,  sind  bereits  in  früheren  Untersuchungen  berührt 
worden.  So  hat  Helm  hol  tz  sich  mit  dem  Effect  der  Summation  mo- 
mentaner Reizungen  beschäftigt ,  welche  durch  zwei  rasch  aur  einander 
folgende  Oeffnungsinductionsschläge  bewirkt  worden  waren*).  Das  Ab- 
klingen jener  Erregung,  welche  das  Oeffnen  des  conslanten  Stromes  her- 
vorbringt, hat  Pflüg  er  verfolgt  **).  Aber  diese  Beobachtungen  be- 
schränken steh  theils  auf  specielle  Formen  der  Reizung,  theils  nur  auf 
einzelne  Zeitabschnitte  des  ganzen  Verlaufs  der  Erregung;  die  erstge- 
nannte dieser  Untersuchungen  ist  überdies  von  einem  andern  Gesichts- 
punkte aus  unternommen  worden,  und  sie  hat  sich  desshalb  gerade  mit 
jenen  Stadien  des  Verlaufs  der  Erregung  beschäftigt,  welche  für  unsern 
Zweck  wegen  der  besonderen  Schwierigkeiten ,  die  hierbei  einer  Schätz- 
ung der  Erregbarkeit  entgegenstehen,  erst  in  zweiter  Linie  in  Betracht' 
kommen  können. 

An  und  für  sich  wird  nämlich  zwar  nicht  zu  bestreiten  sein  ,  dass 
aucli  die  während  des  Verlaufs  der  Muskelzuckung  vorhandene  Erreg- 
barkeit des  Nerven  Oegenstand  der,  Untersuchung  sein  müsse.  Denn  die 
Frage,  wie  der  erregte  Nerv  eine  neue  hinzutretende  Erregung  beant- 
worte, lässt  sich  für  jedes  Stadium  der  Erregung  und  für  jede^  Intensität 
derselben  erheben.  Aber  wir  müssen  darauf  verzichten,  die  Erregbarkeit 
während  des  Verlaufs  der  Zuckung  in  gleich  einfacher  Weise  wie  in  son- 
stigen Fällen  bestimmen  zu  wollen,  da  sich  der  Einfluss,  welchen  die 
schon  vorhandene  Cöntractionsbewegung  auf  den  Effect  einer  neu  hinzu- 
tretenden Reizung  besitzt,  nicht  ohne  weiteres  ermessen  lässt.  Aus  die- 
sem Grunde  sind  wir    darauf  angewiesen,    zunächst  die  Schwankungen 


^)  Sitzungsberichte  der  Berliner  Akademie  vom  15.  Juni  1854,  S.  328  u.  f. 
^^>  Untersuchungen    über   die   Physiologfe    des    Elektrotonns ,    Berlin  1859, 
8.  264  u.f. 
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der  Erregbarkeit  erstens  bei  solchen  Reizst&rken ,  welche  keipe.  Zuckun- 
gen bewirken,  und  zweitens  in  dem  Zeitraum  unmittelbar  nach  ▼oUbiach- 
ter  Zuckung  zu  ermitteln,  dann  erst  wird  zu  versuchen  sein,  ob  und  wie 
sich  auch  über  den  Zustand  der  Erregbjarkeit  während  der  Zuckung  Au^ 
Schlüsse  gewinnen  lassen. 

2.    Experimentelle  Hetkodea  and  Itlfsnittel. 

a.  Bestimmung  der  Erregbarkeit. 

$.  3.  Die  Untersuchung  der  Erregbarkeit  des  Nerven  lässt  sich  im 
Allgemeinen  nach  folgenden  Methoden  bewerkstelligen,  deren  Ergebnisse 
übrigens  nicht  immer  zusammentreffen ; 

1 )  Mittelst  der  Methode  der  Minimalerregung,  So  wollen 
wir  diejenige  Versuchsweise  nennen ,  bei  der  man  sich  solcher  Reize  als 
Prüfungsreize  bediente,  die  nur  sehr  schwache  Zuckungen  erregen.  Die 
Methode  lässt  zwei  Modificationen  zu.  Man  kann  nämlich  entweder 

a)  diejenige  Reizgrosse  ermitteln  ,  welche  eben  eine  Zuckung  aus- 
löst; wir  wollen  dies,  einen  in  der  Physiologie  derEmpfindung  gebräuch- 
lichen Namen  benützend,  als  die  Ermittelung  der  Reizschwelle  be- 
zeichnen ;  oder  uian  kann 

b)  untersuchen,  wie  eine  schwache  Erregung  von  gegebener  Inten- 
sität, also  die  Höhe  der  durch  einen  constanten  Prüfungsreiz  ausgelösten 
Zuckung,  sich  unter  den  verschiedenen  Umständen  verändert,  deren  Ein- 
fluss  auf  die  Erregbarkeit  geprüft  werden  soll. 

2)  Mittelst  der  Methode  der  Maxi  maier  reg  ung.  Hierunter  wollen 
wir  dasjenige  Verfahren  verstehen ,  welches  sich  solcher  Reize  bedient^ 
die  eine  möglichst  grosse  Erregung  des  Muskels,  ein  Zuokungsmaximum, 
bewirken.  Auch  dabei  ist  eine  zweifache  Modification  möglich.  Es  kann 
nämlich  entweder 

a)  diejenige  Reizgrösse  bestimmt  werden,  welche  eben  Maximalerreg- 
ung hervorruft,  welche  Methode  vielleicht  passend  als  die  Ermittelung 
der  Reizgrenze  zu  bezeichnen  wäre;  oder  es  können 

b)  die  Veränderungen  untersucht  werden  ,  welche  die  Maximaler- 
regung unter  verschiedenen  Verhältnissen  darbietet. 

Von  diesen  Verfahrungsweisen  wäre ,  wenn  es  sich  um  wirkliche 
Messungen  der  Erregbarkeit  handelte,  ohne  Zweifel  die  Ermittelung  der 
Reizschwelle  oder  der  Reizgrenze  zu  bevorzugen.  Wenn  man  dagegen, 
wie  in  unserm  Fall,  die  Muskelzuckung  nur  überhaupt  als  Eteagens  auf 
die  Erregbarkeit  des  Nerven  benützen  will,  scheint  sich  diejenige  Me- 
thode, welche  die  Variationen  der  Minimalerregung  untersucht  (1  b),  am 
meisten  zu  empfehlen,  da  sie  nicht  nur  rasch  jede  Erregbarkeitsschwank- 
ung erkennen  lässt,  sondern  da  bei  ihr  überdies  der  Nerv  am  wenigsten 
durch  öftere  Einwirkung  der  Prfifungsreize  oder  durch  grosse  Intensität 
derselben  verändert  wird. 
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Wegen  der  Ver&nderlichkeit  der  Nervmuskelpr&parate  ist  es  jedoch 
in  der  Regel  nicht  thunlich,  eine  Minimalerreguog  im  strengsten  Sinne 
ab  PrQfangsmittel  ansuwenden.  Je  nfther  man  nämlich  mit  der  Stärke 
des  Reises  an  die  Reisschwelle  herankommt,  um  so  störender  werden 
die  durch  sonstige,  nicht  beabsichtigte  Einflasse  stattfindenden  Veränder- 
ungen der  Erregbarkeit.  Die  wirkliche  Minimalerregung  ist  für  die  mei- 
sten Fälle  ein  su  empfindliches  Prflfungsmittel:  ein  Reiz,  der  eben  eine 
merkliche  Zuckung  hervorbringt,  kann  leicht  schon  im  nächsten  Augen- 
blick eine  stärkere  oder  gar  keine  Zuckung  mehr  bewirken.  Es  ist  da« 
her  im  Allgemeinen  die  Regel  festgehalten  worden  die  Reizstärke  so  zu 
wählen,  daas  sie  der Mintmalerregung  hinreichend  nahe  kommt,  um  sich 
der  Empfindlichkeit  der  letzteren  zu  nähern  ,  doch  aber  wieder  weit  ge- 
nug von  derselben  entfernt  ist,  dass  der  PrQfungsreiz  fQr  sich  allein  eine 
hinreichend  lange  Zeit  Zuckungen  von  annähernd  gleichem  Verlauf  aus- 
löst. Uebrigens  ric(^tet  sich  die  Wahl  der  Reizstärke  zugleich  wesentlich 
Bach  der  Grösse  der  Erregbarkeitsveränderungen,  um  deren  Nachweisung 
es  sich  handelt.  Bind  die  letzteren  bedeutend,  so  kann  man  sich  natürlich 
weiter  von  der  Minimalgrenze  entfernen.  Dagegen  wird  die  Nachweis- 
nng  schwacher  Erregbarkeitsveränderungen  gerade  durch  den  Umstand 
erschwert,  dass  sie  auch  schwache  PrQfungsreize  erfordern.  Ebendesshalb 
bedflrfen  Untersuchungen  letzterer  Art ,  um  beweisende  Resultate  zu  lie^ 
lern,  In  höherem  Grade  einer  geeigneten  Beschaffenheit  des  Untersuch- 
ungsobjectes.  So  gelingt  es  z.  B.  leicht  in  jeder  Jahreszeit  die  Schwank- 
uDgen  der  Erregbarkeit,  welche  die  Schliessung  starker  Ströme  beglei- 
ten, am  Froschneryen  nachzuweisen,  während  dies  in  Bezug  auf  die  Wirk- 
ungen sehr  schwacher  Ströme,  welche  noch  keine  Zuckung  erregen, 
grössere  Schwierigkeiten  hat. 

b.    Wahl  der  Prttfungsreize, 

$.  4.  Als  Prflfungsreize  werden  wir  nur  kurz  dauernde  elektrische 
Siromstösse  verwenden,  da  diese  allein  nicht  nur  in  einer  grösseren  Zahl 
aufeinander  folgender  Versuche  in  hinreichend  gleichförmiger  Intensität 
sich  erhalten  lassen,  sondern  auch  den  Nerven  möglichst  wenig  verän- 
dern ,  während  letzteres  bei  der  Bentltzung  des  dauernden  constanten 
Stroms  in  höherem  Grade  der  Fall  ist.  Wir  sind  daher  angewiesen': 
1)  auf  den  Oeffnungsinductionsschlag,  2)  auf  den  Schliessungsinductions- 
schlag  und  die  ihm  physiologisch  ähnliche  Wirkung,  welche  die  Herstell-> 
ang  einer  Nebenschliessung  zur  primären  Spirale  der  Inductionsvorricht- 
ung  erzeugt;  ausser  ihnen  kann  dann  noch  3)  der Stromstoss  einer  con- 
stanten Kette ,  welche  während  einer  gegebenen,  sehr  kurzen  Zeit  durch 
eine  Nervenstreoke  geschlossen  wird,  als  Prttfungsreiz  in  Frage  kommen. 
In  den  folgenden  Versuchen  sind  sowohl  Oeffnungs  •  wie  Schliessungs- 
ioductionsschläge ,  vorzugsweise  aber  die  ersteren  angewandt  worden. 
Obgleich  sich   der  Schliessungsinductionsschlag   durch   die  grössere  Con- 
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staDE  seiner  Wirkung  empfiehlt,  so  steht  doch  der  Beotttzang  dessel- 
ben für  unsere  Zwecke  sein  langsames  Ansteigen  im  Wege,  wodurch 
sieh  nicht  nur  der  Zeitraum  der  latenten  Reizung  vergrössert,  der  Zeit- 
punkt des  Anfangs  der  Erregung  also  weiter  hinausgeschoben  wird,  son- 
dern ausserdem  bei  etwas  grösserer  St&rke  der  Stromstösae  Yerftnderun- 
gen  durch  den  Strom  entstehen ,  welche  die  Retawirkung  compliciren« 
W&hrend  nämlich  bei  jeder  in  Reizversuchen  fiberhaupt  anwendbaren 
Stärke  der  Oeffnungsinductionsschläge  ausser  dem  Reizungsvorgang  und 
den  immer  mit  ihm  verbundenen  Erregbarkeitsschwankungen  keine  wen* 
tere  Veränderung  des  Nerven  sich  nachweisen  lässt,  so  dass  die  Grösse 
der  eintretenden  Erregung  von  der  Richtung  des  reizenden  Stromstosses 
ziemlich  unabhängig  bleibt,  ist  dies  bei  den  SchliessungsinductionsscUä- 
gen  nicht  der  Fall.  Vielmehr  machen  sich  hier  schon  bei  massiger  An- 
näherung der  secundären  an  die  primäre  Spirale  Wirkungen  geltend  ähn- 
lich denen ,  welche  der  dauernde  Strom  erzeugt ,  so  dass  die  Richtung 
des  Stromstosses  nicht  mehr  gleichgültig  ist  und  auch  die  Reizwirkung 
nicht  mehr  in  allen  Fällen  im  Momente  der  Entstehung  des  Stromes 
stattfindet*).  Endlich  sind  die  vorzugsweise  beim  Oefinen  eines  Queok* 
silbercontactes  störenden  Ungleichheiten  des  Oefihungsinductionssehlages 
geradezu  verschwindend ,  wenn ,  wie  in  den  folgenden  Versuchen ,  ein 
fester  Metallcontact  vorhanden  ist,  welcher  durch  den  zeitmessenden  Appa- 
rat mit  immer  gleich  grosser  Geschwindigkeit  unterbrochen  wird,  ünipo« 
lare  Wirkungen  sind  bei  den  schwachen  Stromstössen ,  deren  wir  uns 
bedienen  y  nicht  leicht  zu  befOrchten ;  zudem  sichert  vor  ihnen  die  ohne- 
hin durch  die  Versuche  geforderte  vorsichtige  Isolirune  des  Kerven  und 
Muskels. 

c.    Zeitmessende  Vorrichtung. 

$•  5.  Als  zeitmessender  Vorrichtung  bediente  ich  mich  des  Pen- 
delmjographions  ,  .welches  sich  zu  Untersuchungen,  bei  denen  es 
weniger  auf  die  Messung  ausserordentlich  kleiner  Zeiträume  als  auf  die 
rasche  und  sichere  Vergleichung  des  Verlaufs  verschiedener  Zuckungs- 
curven  ankömmt,  vorzugsweise  empfiehlt. 

Zuerst  hat  Ad.  Fick  das  Pendelmyographion  zur  Aufzeichnung  der 
Muskelzuckungen  angewandt  **)  ,  dann  ist  dasselbe  von  Helmholtz 
flQr  physikalische  Zwecke  vervollkommnet  worden  ***).  Das  von  mir 
benutzte  Instrument  gleicht,  abgesehen  von  einigen  Modificationen,  die 
zum  Theil  durch  äussere  Umstände  bedingt  waren,  im  Wesentlichen  dem 
Pendelmjographion  von  Helmholtz.   Während  das  letztere  eine  so  be- 


*)  Vgl.  unten  Cap.  4. 

^^)  Vierteljahrsschrift  der  Ztirfcber  naturforscbenden  Gesellsch.  1862. 
***)  Verhandlungen   des  natnrhistor.  -  med.  Vereins  zu  Heidelberg,  April  1869. 
(Heidelberger  Jahrb.  1869,  S.  353.) 
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deMteifde  Hvaee  beeitst ,  daes  et  nur  io  einer  Mauer  sureichend  befestigt 
werden  kann,  rousste  idi  darauf  bedacht  sein,  mein  Instrument  transpor- 
tabel SU  machen.  Die  Fig.  1  st-ellt  dasselbe  sammt  dem  nachher  su  be- 
abreibenden  Stromunterbrecher  in  ungefähr  ^/^  der  wirkliehen  Grösse, 
tbeilweise  in  schematisohem  Umrisse,  dar  *).  An  einem  massiven  Hols- 
geatell,  welches  auf  vier  starken  Fussschrauben  steht,  ist  oben  das  Axen« 


Hg.  1. 

lager  A  befestigt,  auf  welchem  das  aus  Eisen  gefertigte  Pendel  mit  zwei 
Stahlschneiden  ruht.  Am  untern  Ende  des  Pendels  befindet  sich  vom 
and  hinten  ein  Messingrahmen,  an  deren  jedem  eine  ebene  Glasplatte 
6  mittelst  dreier  Schrauben  ,  die  sich  an  den  die  Glasplatten  zu  beiden 
Seiten  vertical  umspannenden  Messingfassungen  m  m  befinden,  festge- 
sdiraubt  werden  kann.  Die  vordere  Glasplatte  ist  zur  Aufzeichnung  der 
Zuckungscurven  bestimmt ,  sie  wird  vor  dem  Aufschrauben  über  der 
Lampe  mit  einer  dünnen  Russschichte  beschlagen.   Die  hintere  Glasplatte 


*)  Der  Apparat  ist  mir,  ebenso  wie  die  übrigen  in  diesem  Werk  noch  zu 
beschreibenden  zeitmessenden  Vorrichtungen  ,  vom  Herrn  Mechaniker  L. 
Zimmernaan  in  Heidelberg  In  vorzüglioher  Arbeit  geliefert  worden. 
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dient  bloss  2um  Aequilibriren  der  vordem.  Beide  sind  zu  diesem  Zweck 
auf  der  Wage  tarirt,  indem  kleine  Ungleichheiten  ihres  Gewichtes  dbrcK 
Abfeilen  an  den  Messingfassungen'  compensirt  wurden.  Dem  Insthimetft 
sind  mehrere  tarirte  Glasplatten  beigegeben ,  damit  l&ngere  Versoofas« 
reihen  angestellt  werden  können,  bevor  die  Curven  ausgemessen  werden. 
Um  mehrere  Zuckungscurven  unter  einander  zeichnen  eü  lassen  ^  ohn^i 
dass  dabei  immer  eine  Verschiebung  des  Muskelhalters  erforderlich  wird, 
sind  die  die  Glasplatten  tragenden  Rahmen  in  zwei  Messingsohl itten  ein- 
gefügt und  werden  auf  diesen  durch  die  Kurbel  K  so  bewegt^  dass,  wenn 
die  vordere  Glasplatte  nach  unten  geht,  die  hintere  um  ebensoviel  nach 
oben  sich  verschiebt  und  umgekehrt.  Hiernach  kann  der  vordem  Platte 
jede  erforderliche  Lage  zu  dem  zeichnenden  Stift  gegeben  werden,  wäh- 
rend die  Lage  des  Schwerpunktes  und  demnach  auch  die  Schwingungs- 
dauer des  Pendels  immer  dieselbe  bleibt.  Schliesslich  sind  noch  unten 
am  Pendel  zwei  st&hlerne  Daumen  d  angebracht ,  von  denen  der  eine 
(rechts)  dazu  dient,. das  Pendel  in  einer  bestimmten  Anfangsstellung  fest- 
zuhalten,  wärend  der  andere  (links)  dazu  bestimm^  ist,  durch  sein  An- 
schlagen an  die  nachher  zu  beschreibenden  Vorrichtungen  einen  elektri- 
schen Strom  oder  eine  kurze  Nebenschliessung  zu  einem  solchen  tu 
schliessen  oder  zu  öffnen.  Ausserdem  kann  dieser  Daumen,  in  solchen  Ver- 
suchen wo  es  darauf  ankommt,  das  Pendel  nur  einmal  von  rechts  nach  links 
schwingen  zu  lassen,  benutzt  werden,  um  dasselbe  sogleich  nach  Vollen- 
dung seiner  ersten  halben  Schwingung  wiederum  aufisufangen.  Zum  Fest- 
halten des  Pendels  in  seiner  Anfangslage  ist  der  Halter  h,  zum  Auffan- 
gen der  Halter  h'  bestimmt,  die  beide  auf  dem  am  Holzgestell  des  Pen- 
dels befestigten  Experimentirtisch  T  festgeschraubt  sind.  Jeder  derselben 
besteht  aus  einem  zwischen  Spitzen  drehbaren  Hebel,  der  auf  einer  Feder 
aufruht  und  vorn  einen  Ansatz  trägt,  an  welchen  sich  einer  der  Daumen  d  an- 
legen kann,  so  wie  dies  in  der  Figur  für  die  Anfangsstellung  des  Pendels  ge- 
zeichnet ist.  Der  Hebel  h'  ist  der  Mitte  des  Schwingungsbogens  um  ein 
Minimum  n&her  gerückt  als  der  H^bel  .h ,  so  dass  das  Pendel  am  Ende 
seiner  Schwingung  den  Ansatz  und  die  Feder  bei  h'  zuerst  niederdrückt 
und  dann  durch  die  wieder  in  die  Höhe  schnellende  Feder  gefangen 
wird.  Sollen  heftige  Erschütterungen  des  ganzen  Apparates,  welche  die 
Stabilität  desselben  gefährden,  vermieden  werden,  so  muss  h'  eine  solche 
Stellung  haben ,  dass  das  Pendel  eben  noch  aufgefangen  werden  kann. 
Es  würde  jedoch  nicht  leicht  möglich  sein  ,  für  den  Halter  h'  ein  fiQr 
allemal  diese  Stellung  zu  flxiren.  Um  genau  den  gewünschten  Punkt  zu 
treffen,  pflege  ich  daher  durch  ein  leises  Anziehen  der  Fussschraaben 
rechts  oder    links    nachzuhelfen.     Auf  diese  Weise  lässt  sich  dann  sehr 

• 

genau  die  Grenze  treffen,  wo  das  Pendel  ohne  irgend  eine  merkliche  Br- 
schatterung  des  Apparates  aufgefangen  wird.  Für  viele  Versuche  kommt 
00  allerdings  nicht  in  Betracht,  wenn  die  Absoissenlinie  der  Zuokungscor- 
ven  sehr  dick  wird,  wie  es  immer  geschieht,  wenn  man  das  Pendel  nicht 
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aoffliogi,  sondern  einigemal  hin-  und  herschwingen  Iftsst.  In  solchen  P&l- 
len  entfernt  man  dann  den  Halter  h'.  Bei  andern  Versuchen,  z.  B.  bei 
soleben  Aber  die  Fortpflansungsgeschwindigkeit  der  Nervenerregung, 
kommt  es  aber  sehr  darauf  an^  den  Punkt  genau  zu  bestimmen ,  wo  die 
Zuckungscunre  sich  von  der  Abscissenlinie  erhebt,  und  dann  ist  es 
wflnichenswertb,  nur  eine  möglichst  feine  Abscissenlinie  ziehen  zu  lassen. 
Hier  ist  dann  die  Anwendung  des  Haltess  zum  Auffangen  von  grossem 
Vortheil.  Allerdings  aber  dOrfte  derselbe  nicht  an  solchen  Pendelmyo- 
graphien  verwendbar  sein,  die  in  einer  Mauer  befestigt  werden  müssen, 
weil,  wenn  gefUrliehe  Ersohattemngen  durch  das  wuchtige  Pendel  ver- 
mieden werden  sollen ,  leise  Veränderungen  der  Horizontalstellung 
niekt  ^vermisst  werden  können.  Um  das  Pendel  aus  seiner  Anfangs-  oder, 
nachdem  es  aufgefangen  wurde,  aus  seiner  Endstellung  bequem  loszulas- 
sen, sind  an  den  Haltern  h  und  h'  Schnüre  befestigt,  durch  deren  An- 
ziehen dies  bewerkstelligt  wird. 

Je  nach  dem  besondern  Versuchszweck  ist  es  w  Ansehens werth,  dass 
der  zeitm^ssende  Apparat  eine  grössere  oder  geringere  Geschwindigkeit 
besitzt.  In  dieser  Beziehung  bietet  das  Pendelmyographion  den  Vortheil, 
dsss  sich  seine  Geschwindigkeit  durch  Veränderung  der  Schwingungs- 
«mplituden  sehr  genau  variiren  I&sst.  Man  kann  dies ,  wenn  man  auF 
Benützung  der  Halter  Verzicht  leistet,  mit  der  Hand  ausführen.  Beque- 
mer ist  es,  von  vornherein  den  Haltern  h  nnd  h'  eine  solche  Einrichtung' 
ZQ  geben,  dass  sie  für  m'ehrere  Schwingnngsamplituden  benutzt  werden 
können.  Zu  diesem  Zweck  besitzen  dieselben  ausser  der  nach  innen  ge- 
richteten noch  eine  nach  aussen  gerichtete  Feder.  Dreht  man  nun  die 
Bebel  naeh  aussen,  so  daas  sie  auf  den  tassern  Federn  aufruhen,  so  er- 
hält m«i  eine  weit  grössere  Sobwingungsaroplitude  als  vorhin.  Zwischen- 
gelegene  Amplituden  lassen  sich  endlich  dadurch  herstellen,  dass  man  die 
Hebel  verkürzt.  Zu  diesem  Zweck  befindet  sich  in  der  Mitte  des  Hebels 
nodi  einmal  eine  Bohrung,  welche  sich  zwischen  die  Spitzen  schrauben 
I&sst  Der  so  um  die  Hälfte  verkürzte  Halter  kann  natürlich  ebenfalls 
sowohl  auf  die  innere  wie  auf  die  äussere  Feder  gelagert  werden,  so 
dass  sieh  an  dem  Instrument  vier  Schwingungsamplituden  herstellen  las« 
•en ,  bei  deren  jeder  man  die  Einrichtung  treffen  kann ,  dass  das  Pen- 
del am  Ende  seines  Schwingungsbogens  aufgefisingen  wird. 

Das  von  mir  benutzte  Instrument  vollendet  eine  halbe  Schwingung 
in  0,678  Secunden.  Ich  habe  mich  nur  zweier  Amplituden,  einer  von  9*30' 
und  einer  von  2(fi  bedient.  Für  beide  Amplituden  habe  ich  die  jedem 
Bogentheil  der  Pendelschwingung  entsprechende  absolute  Zeit  t  von  Grad 
zu  Grad  mit  Benützung  der  Legendre'schen  Tafeln  *)    nach  der  Formel 


*)Legendre,    trait^    des    Fonctions    elliptiques,    tome  H.  table  IX, 
•    p.  292  u%f% 
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berechnet,  worin  A  die  Amplitude,   T  die  Zeit  einer  Viertelssehwingaog 
bedeutet  und 
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Bin. 


181,  wenn  mit  a  derjenige  Bogengrad  beseichDei  wird,  für  welchen  man. 
die  umgeUufene  Zeit  sucht,  wobei  diese  von  der  Mitte  des  SchwingungS' 
bogens  an  genommen  ist.  Ausserdem  habe  ich  den  Zeitwerth  ftlr  die 
Bogengrade  in  den  mittleren  Theiien  der  Sohwingungsamplitude  mit  Hülfe 
einer  Stimmgabel  von  genau  bekannter  Sohwingungsdauer,  welche  ihre 
Schwingungen  auf  die  vorbeibewegte  Platte  des  Mjographions  an&eich- 
nete,  ermittelt  Die  nach  beiden  Metboden  erhaltenen  Resultate  stinamen 
sehr  genau  flberein.  Für  die  Bruchtheile  eines  Winkelgrads  wurden  die 
Zeitwerthe  unter  der  Voraussetzung  interpolirt,  dass  die  Geschwindigkeit 
w&hrend  dieser  kleinen  Zeit  eine  gleichm&ssige  sei ,  was  f&r  die  Mitte 
des  Sehwingungsbogens ,  welche  bei  der  Messung  kleinerer  Zeitonter 
schiede  allein  benutzt  werden  kann ,  mit  ausreichender  Genauigkeit 
zutrifft 

Der  in  der  Regel  benatzte  Wadenmuskel  des  Frosches  ist  mittelst 
eines  durch  das  Kniegelenk  gestossenen  scharfen  Hakens  oder  mittebl 
einer  gezahnten  Schraubenklemme  fixirt.  An  der  Achillessehne  ist 
der  gewöhnliche  Mjographionhebel  befestigt,  der  eine  vorn  konisch  zuge^ 
sehliffene  Nadel  trägt ,  wefche  die  feinsten  Linien  in  die  dOnne  Russ« 
schiebte,  mit  welcher  die  Glasplatte  beschlagen  ist,  einzeichnet  Der 
Mjographionhebel  ist  unmittelbar  an  dem  Stativ  angebracht,  an  welchem 
sich  auch  der  Tisch  befindet,  auf  den  die  feuchte  Kammer  mii  den  thie- 
risehen  Theiien  und  den  abrigen  Hfllfsvorrichtungen  aufgesetzt  wird  (s* 
S.  8).  Ein  von  dem  Hebel  senkrecht  herabreichender  Messingbalken 
kann  durch  eine  am  Stativ  befindliche  Schraube  unterstützt  werden ,  so 
dass  in  diesem  Fall  der  Muskel  keine  Belastung  trftgt  Diese  Vorricht- 
ung wurde  theils  durch  gewisse  Versuche  gefordert,  die  eine  Ueberlast- 
ung  des  Muskels  mit  sich  brachten  (vergl.  unten  S.  28).  Ich  hab§  aber 
ausserdem  in  andern  F&llen ,  wo  es  sich  um  zuverlässige  Bestimmungen 
des  Unterschieds  zweier  latenten  Reizungen  handelte,  dieselbe  Unterstütz- 
ung so  angewandt,  dass  ich  den  Muskel  zuerst  durch  den  Hebel  sich 
ausdehnen  Hess  und  dann  den  Hebel  unterstützte.  Dadurch  wird  er- 
zielt, dass  die  Zuckungscurven' sich  jedesmal  von  derselben  Abscissen- 
linie  erheben ,  während  sonst  der  Muskel  leicht  durch  die  nach  der  er- 
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8ten  Znckuog  surftckbleibende  Elasticit&tevermiDderoDg  *)  etwas  gedehnt 
wird.  Wenn  die  derartig  auegefitfarte  UnterstOtsang  auf  die  absolute 
Grösse  des  Stadiums  der  latenten  Reizung  einen  Binflnss  besässe,  so 
würde  derselbe  in  den  betreffenden  Versuchen  nio&ts  zu  sagen  haben, 
da  die  zwei  vergliehenen  Zuckuugsourren  unter  derselben  Bedingung  ge- 
zeichnet worden  sind.  Ich  habe  mich  aber  ausserdem  durch  besondere 
Versuche  aberzeugt,  dass  die  in  der  angegebenen  Art  nach  der  Dehn* 
QDg  durch  die  m&ssige  Belastung  des  Myographionhebels  ausgeführte  Ua- 
terstfltzung  einen  irgend  merklichen  Einfluss  auf  die  absolute  Grösse  der 
latenten  Reizung  nicht  ausflbt.  (Vgl.  Gap.  4.)  Kleinere  Distanzunter« 
schiede  der  gezeichneten  Curven  werden  nöthigenfolls  direot  unter  den 
Mikroskop  ausgemessen ,  indem  die  Myographionplatte  von  unten  be- 
leuchtet wird.  Für  eine  Reihe  von  Versuchen  habe  idi  jedoch,  um  die 
Zttcknngscurven  aufbewahren  zu  können ,  die  Platte  mit  glattem  Papier 
flbemogen,  welches  Ober  der  Terpentinölflamme  berusst  war,  und  auf 
welchem  nach  Beendigung  des  Versuchs  die  gezeichneten  Curven  durch 
alkoholische  Mastixlö^uhg  fixirt  wurden.  Eine  Anzahl  solcher  Zeichnun- 
gen iet  dieser  Abhandlung  beigegeben.  In  letzterem  Fall  ist  es  jedoch 
Döthig,  die  zeichnende  Nadelspitze  etwas  abzustumpfen.  Wo  es  sich  um 
die  genaue  Messung  sehr  kleiner  Zeitunterschiede  handelt,  ist  daher  die- 
ses Verfhhren  nicht  wohl  anwendbar. 

d.  Stromunterbrecher  und  Stromschliesser. 

S.  6.  Um  zu  gegebener  Zeit  einen  fltromstoss  oder  auch  einen  con- 
stanten  Btrom  durch  eine  Nervenstrecke  zu  senden,  habe  ich  mich  zweier 
VorriebtongeD  bedient,  von  denen  ich  die  erstealsdenStromunterbre- 
eher,  die  zweite  als  den  Stromschliesser  bezeichnen  will. 

Der  Stromunterbrecher  (Fig.  1  S)  gleicht,  abgesehen  von  einer 
durch  die  gleichzeitige  Benfltzung  mehrerer'  Stromunterbrecher  ge- 
botenen Modiflcation  ,  vollständig  der  von  H  e  I  m  h  o  1 1  z  zur  Auslösung 
der  Inductionsschl&ge  am  Mjographion  angewandten  Vorrichtung.  Der- 
selbe besteht  aus  einem  Messinghebel ,  der  an  einer  zwischen  Spitzen 
drehbaren  Axe  befestigt  ist  und  durch  eine  Feder  so  gegen  e}ne  Pla- 
tinspitze gedrückt  wird,  dass  ein  an  den  H^bel  gelöthetes  Plaiinpl&ttchen  * 
fest  an  der  Platinspitze  ruht.  Zwei  Klemmschrauben  nehmen  die  Lei- 
tungsdrähte auf.  Das  Ganze  steht  auf  isolirender  Unterlage.  Am  obern 
Ende  des  Hebels  ist  ein  stählerner  Daume  angebracht ,  an  den  der 
Daume  d  des  Pendels  bei  der  Bewegung  desselben  anstösst,  so  dass  der 
Hebel  umftllt  und  der  Contaot  zwischen  Platinplättchen  und  Platinspitze 
unterbrochen  wird.     Durch    ein  Elfenbeinklötzchen   ist  der   Daume   iso- 


*}  S.  meine  Lehre  von  der  Muskelbewegung,  S.  116« 
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Krend  an  dem  Hebel  befestigt  ^  damit  in  den  P&Uen,  wo  das  Pendel  die 
Hebel  zweier  Unterbrecher  gleichzeitig  oder  rasoh  nach  einander  am« 
wirft ,  dabei  nicht  eine  leitende  Verbindung  zwischen  denselben  herge* 
stellt  werde.  ' 

Der  kleine  Apparat  ^  der  auf  dem  Mjographiontisch  festgeschraubt 
wird  und  auf  demselben  verschiebbar  ist,  so  dass  die  Unterbrech- 
ung an  jeder  beliebigen  Stelle  der  Pendelbahn  hergestellt  werden  kann, 
l&sst  sich  anwenden:  a)  zur  Auslösung  eines  Oeffnungsinductioasscbia« 
ges,  b)  zur  Unterbrechung  einer  Nebenilchliessung  zum  Kreis  der  prirnft« 
ren  Spirale,  c)  zur  Oeffnung  einer  constanten  Kette  und  d)  zur  Unter 
brechung  einer  Nebenschliessung  der  Kette  zum  Nerved.  In  den  lallen 
b  und  d  bildet  der  Contaet  der  Platinplatte  und  Platinspitze  eine  Neben* 
Schliessung  von  sehr  geringem  Widerstände  im  Verh&ltniss  zur  primären 
Spirale  (im Falle  b)  oder  zum  Nerven  (im  Falle  d),  so  dass  also  die  Vor- 
richtung gebraucht  werden  kann,  ebensowohl  um  einen  dem  Schliessungs* 
inducüonsschlag  gleichenden  Stromstoss  wie  um  einen  constanten  Strom 
plötzlich  durch  den  Nerven  zu  senden. 

Der  Stromschliesser,  der  in  Fig.  2  im  Grundriss  dargestellt  ist, 
besteht  aus  einem  horizontal  gestellten  zweiarmigen  Hebel,  weichet  um 
eine  verticale  Axe  gedreht  werden  kann.  Der  erste  Hebelarm  a  b  tr&gt 
auch  hier  wieder  ein  Platinplättchen ,  das  federnd  gegen  die  durch  die 
Schraube  p  verstellbare  Platinspitze  gedrückt  wird.  Bei  a  befindet  sich 
ein  (hier  weggebliebener)  vertical  emporragender  stählerner  Daume,  dem- 
jenigen am  Unterbrecher  gleichend.  An  der  Verticalaxe  b  des  Hebels 
ist  eine  Messingscheibe  m  befestigt,  an  der  ein  Stack  von  etwa  ^4  ^^^ 
Kreisum&nges  entfernt  ist.  Die  Feder  f  ist  mit  einer  Lederflitterung 
versehen  und  drQckt  mit  dieser  da  an ,  wo  der  gekrQmmte  Umfang  der 
Scheibe  in  den  ebenen  Theil  derselben  etwas  abgerundet  tibergeht«  Dnreh 
die  Schraube  r  kann  die  Spannung  der  Feder  verändert  werden.  Hier- 
durch wird'  erzielt,    dass  der  gegen   die  Platinspitze  federnde  Hebelarm 


ß 


riff.  3. 
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nicht  wie  bei  dem  Stromunterbreoher  durch  dae  herabfallcDde  Pendel  ge- 
worfen, sondern  ecbleifend  fortbewegt  wird,  so  dase.  er  bei  geeigneter 
Federspannung  sich  auf  kurze  Distansen  mit  derselben  Oeschwindigkeit 
bewegt  wie.  das  Pendel  selber.  Der  zweite  Hebelarm  o  d  tr&gt  bei  d 
eine  amalgarairte  Kupferspitse.  Ausserdem  befindet  sich  an  dem  Appa- 
rat auf  isolirender  Unterlage  ein  stfthlernes  Quecksilbersohiffohen  q,  das 
.um  die  Verticalaxe  des  Hebels  drehbar  ist.  Der  zweite  Hebelarm  be- 
wegt sich  so  ober  dasselbe  hinweg,  dass  die  Kupferspitze  in  die  eonvei^e 
Quecksilberoberfläehe  eintaucht  Die  Einrichtung  ist  getroffen,  dass  der 
Tbeil  a  des  Hebelarms  a  b  entweder  mit  den  übrigen  Theilen  des  gan- 
sen  Hebels  in  leitender  Verbindung  bleiben  oder  aber  duorh  ein  isoUren- 
des  Zwischenstück  von  denselben  getrennt  werden  kann. 

Dieser  kleine  Apparat  kann  selbstverständlich  zu  allen  Zwecken 
gebraucht  werden,  zu  welchen  auch  der  Stromunterbrecher  dient  In  dle- 
aeoi  Fall  beschränkt  man  sich  auf  die  Benatzung  des  Hebelarms  a  b, 
und  die  Schraube  r  wird  nur  schwach  angezogen ,  so  dass  der  Hebel 
noch  durch  das  Pendel  geworfen  wird.  Ausserdem  kann  aber  die  Vor- 
richtung zu  folgenden  Versuchsanordnungen  dienen :  a)  um  einen  con- 
atanten  Strom  von  sehr  kurzer  Dauer  durch  eine  Nervenstrecke  zii  sen- 
den. In  diesem  Fall  steht  der  Theil  a  des  ersten  Hebelarms  mit  dem 
übrigen  Hebel  in  leitender  Verbindung.  Zu  den  Schraubenklemmen  a  und 
ft  gehen  Leitungsdrähte  von  der  Kette  aus,  andere  von  den  an  den  Nerven  an- 
gelegten  Elektroden ;  ausserdem  sind  a  und  d  durch  einen  kurzen  Leit- 
ungsdraht verbunden.  Die  Schraube  r  ist  angezogen,  so  dass  der  Hebel 
Dicht  mehr  geworfen  wird,  das  Schiffchen  q  so  gestellt,  dass  die  Kupfer- 
•pitze  nach  einer  Drehung  des  Hebels  von  bestimmtem  Umfang  in  die 
Quecksilberkuppe  eintaucht  Beim  Andrücken  des  Platinplättchens  an 
die  Platinspitze  bildet  die  Leitung  aß  eine  Nebenschliessung  von  ver- 
schwindendem Widerstand  zum  Nerven.  Im  Momente,  wo  durch  Ao- 
scblagen  des  Pendels  der  Contact  gelöst  wird  ,  ergiesst  sich  der  volle 
Strom  der  Kette  durch  den  Nerven  ^  sobald  aber  die  Kupferspitze  mit 
dem  Quecksilber  in  q  in  Berührung  kommt,  bildet  nun  wieder  die  Leitung 
€t  6  ß  eine  Nebenschliessung  von  verschwindendem  Widerstand.  Die 
Zeiträume^  während  deren  der  Nerv  durchflössen  wird,'  können  durch 
Drehung  des  Schiffchens  q  variirt  werden.  Zum  Zweck  feinerer  Einstellun- 
gen befindet  sich  die  Spitze  d  zunächst  an  einer  (in  der  Zeichnung  weg- 
gebliebenen) Feder,  deren  Stellung  zum  Hebel  c  d  durch  eine  Schraube  ver- 
ändert werden  kann. 

b^  Um  in  rascher  Folge  die  OeSnung  eines  ersten  Stromes  oder  die 
Unterbrechung  einer  Nebenschliessung  und  die  Schliessung  eines  zweiten 
Stromes  oder  die  Herstellung  einer  Nebenschliessung  zu  einem  solchen 
bewerkstelligen  zu  können.  In  diesem  Falle  wird  der  Theil  a  von  dem 
fibrigen  Hebel  isolirt.  Die  Schraubenklemmen  a  und  y  vermitteln  den 
Cootaet  für  den  ersten  Strom,  ß  und  6  und  das  Quecksilbersohiffchen  q 
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$Mlet  die  Leitung  des  zureiten  Stromes  her.  Die  ZeH  Bwischen  beiden 
Aoteft  kann  wieder  durch  Drehung  von  q  variirt  werden» 

In  den  Vel*8Qch9anotilnangen  a  oder  b  ist  es  stets  erforderlieb ,  die 
Fed^r  f  gerade  so  stark  zu  spannen^  dass  das  gegen  den  Hebelarm  ab 
IkllMide  Pendel  den  Hebel  schleifend  bewegt ,  ohne  dass  dadurch  ftlr  die 
SiwegttDg  des  Pendels  ein  in  Betracht  fallender  plötzlicher  Widerstand 
entstehen  darf.  Diejenige  Federspannung,  bei  welcher  bei  einer  gege- 
bM^Amplitttde  dieser  Grenzpunkt  erreicht  ist,  erkennt  man  daran^  dass 
dal'  bei  a  befindliche  st&hlerne  Daume  des  Hebels  beim  Fällen  des  Pen- 
dttia  gerade  nur  so  weit  forlgeschoben  wird ,  dass  der  Stahlfortsatz  des 
Pcadels  sieh  noch  reibend  an  demselben  vorbeibewegt.  Da  nun  aber  der 
so  eingefOhrte  Widerstand  natQrlich  viel  beträchtlicher  ist  als  derjenige 
dattA  d«n  einfachen  Stromunterbrecher,  so  kann  er  nicht  mehr  wie  die- 
sem vernachl&ssigt  werden,  sondern  es  ist  eine  doppelte  Controle  nölhig: 
1)  eine  solche  in  Bezug  auf  eine  etwa  plötzlich  eintretende  Oeschwindig- 
kaitsftnderung  des  Pendels,  und  2 )  eine  solche  in  Bezug  auf  die  von  der 
Stelle  des  Widerslandes  an  eintretende  Verlangsamung  der  Oesammtbe- 
weguDg  des  Pendels.  Diese  doppelte  Controle  habe  ich  mittelst  einer 
schwingenden  Stimmgabel  ausgeführt,  welche  ihre  Schwingungen  auf  die 
4>etusste  Platte  des  Myographions  aufzeichnete,  als  dieses  ^h  bald  ohDc 
'bald  mit  eingeschaltetem  Stromschliesser  bewegte.  Die  Versuche  ergeben, 
dass  eine  plötzliche  Oeschwindigkeitsftnderung  durch  den  Apparat  nieht 
hervorgebracht  wird,  wie  auch  die  unmittelbare  Beobachtung  des  schwia- 
genden  Pendels  schon  lehrt  Dagegen  tritt  allerdings  eine  merkliche  Ver- 
.langsamung  der  Oesammtbewegung  ein.  Als  der  Hebel  etwa  in  der  Mitte 
der  SchwiBgungsamplitude  durch  das  Pendel  getroffen  wurde^  z&hlte  iah 
bei  grosser  Amplitude  von  20'  auf  15,57  Bogengrade  vom  Mittelpunkte 
an  63  Stimmgabelschwingungen  ,  w&hrend  sich  ohne  Einschaltung  dee 
Widerstandes  auf  einer  Bogenlänge  von  15,69  Graden  60  Schwingungen 
befanden.  Bei  der  kleinen  Amplilude  von  9'  30'  fanden  sich  auf  7,08  Bo- 
gengrade 61  Schwingungen  ohne ,  60  mit  Widerstand.  Die  Stimmgabel 
machte  348  Schwingungen  in  der  Secunde.  Dies  warde ,  die  Gesohwin*- 
digkeit  des  Pendels  für  die  abgemessene  Strecke  als  gleichförmig  vor-> 
ausgesetzt ,  wa2  sie  allerdings  nicht  ist ,  auf  einen  Winkelgrad  oder  7,9 
Mm.  Bogenl&nge  fUr  die  grosse  Amplitude  einen  Unterschied  von  0,00046 
Zeitsecunden ,  für  die  kleine  Amplitude  einen  Unterschied  von  0,00037 
Zeitsecunden  ergeben,  eine  Differenz,  die  so  unbedeutend  ist,  dass  ich 
sie  nicht  weiter  berücksichtigt  habe. 

Viele  unserer  Versuche  bringen  es  mit  sich  ,  dass  gleichzeitig  zwei 
Bttomunterbrecher  oder  ein  Stromunterbrecher  und  ein  StromsoMiesaef 
-Hl  beliebig  zu  variirenden  Distanzen  unter  dem  Pendel  angebracht  wer^ 
den.  Zu  diesem  Zweck  kann  jenen  Halfsvorrichtungen  auf  dem  Myo*^ 
gtaphiontisch  jede  beliebige  Stellung  zu  einander  gegeben  werden^  aa 
den    feineren    Einstellungen    dienen  dann  die   Schrauben   mit  den  Pia- 
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tittspitten.  Die  Zehdifilerenten  der  so  heryorgebrachien  Stromnoterbrech- 
uogen  oder  StromsobliessuDgen  werden  aas  der  Bntfemttog  der  vertiea- 
len  Striehe  bestimmt,  i^elche  der  suekende  Muskel  zeiehoet,  wenn  ihn 
an  den  betreffenden  Stellen  bei  langsam  yorbeibewegtem  Pendel  ein 
Reit  triffi. 

e.  Constante  Kette    und  andere  äfllfsvorrichiungen. 

S.  7.  Als  constante  Kette  habe  ieh  durchweg  die  D  a  il  i  e  1  T  sohe 
benfltil,  bei  der  man  sieh  awar^  wie  bekannt,  nicht  gana  der  grossen 
CoDStana  erfreut ,  welche  die  Grove'sche  ausaeiobnet ,  dafUr  aber  der 
BaaBnehmliehkeit  der  Sfturedämpfe  entgeht.  Uebrigens  beh&U  die 
Daniel  Tsche  Kette,  wenn  das  Zink  gut  aroalgamirt  und  die  Kopfer- 
vitHoliösung  gesftttigt  ist,  wie  ich  mich  selbst  durch  Beobachtungen  itm 
6alrin»meter  ftberaeagt  habe,  während  der  ersten  Stunde  nach  der  Zu- 
samroensetaüng  eine  sehr  constante  Stromintensitftt ,  und  auch  in  den 
zwei  darauffolgenden  Stunden  ändert  sieh  dieselbe  nur  wenig  und  lang- 
sam. Da  es  sich  in  unsern  Versuchen  stets  nur  um  die  Vergieichung 
von  StromesWirkungen  handelt,  die  durch  sehr  kurze  Zwischenzeiten  von 
einander  getrennt  sind,  so  ist  hiernach  die  Constanz  der  Danieirschen 
Kette  jedenfalls  eine  mehr  als  ausreichende. 

Zur  Abstufung  der  Stromstärken  dient  der  Platin-Neusilber-Rheochord, 
alsNebenschliessuog  eingeschaltet ,  fUr  sehr  schwache  Ströme  ein  kleiner 
Eisenrheochord  von  derselben  Ck>n8truction  *).  Von  einer  Messung  der 
lar  Anwendung  gekommenen  Stromintensitäten  konnte  gewöhnlich,  wie 
in  den  meisten  physiologischen  Reizverauchen ,  um  so  mehr  abgesehen 
werden  ,  als  je  nach  der  Beschaffenheit  der  thierischen  Präparate  die 
Wirkung  bei  derselben  Stromstärke  erbeblieh  zu  variiren  pflegt.  Dage- 
gen wird  sich  in  speciellen  Fällen  allerdings  die  Nothwendigkeit  einer 
galvanometrisehen  Prüfung  der  Intensität  des  in  einer  Nervenstreeke 
Biessenden  Stromes  herausstellen.  Im  Allgemeinen  habe  ich  bei  der  An- 
gabe der  Stromstärken  die  bekannteste  physiologische  Wirkung  des  con- 
stauten  Stromes ,  nämlich  das  so  genannte  Zuckungsgesetz,  zum  Maass- 
stabe genommen.  Wir  unterscheiden  nach  dem  Zuckungsgesetz  drei  Stur 
fen  der  Wirkung  des  constanten  Stromes,  nämlich: 

erste  Stufe  (schwache  Ströme):  Schliessungszuckung  des  ab- 
und  aufsteigenden  Stromes  **), 

*)  Vergl.  mein  Handbuch  der  med.  Physik,  S.  477. 

**)  Der  ersten  Stufe  zählen  wir  übrigens  auch  noch  solche  Ströme  bei ,  die 
zwar  nur  Schliessungszuckang  des  aufsteigenden,  aber  SohUessungs-  nnd 
Oeffiiungszucknng  des  absteigenden  Stromes  hervorbringen.  Die  abstei- 
gende Oeflfiinngszucknng  gesellt  sich  nämlich  immer  sehr  bald  der 
Schliessungszuck  nng  bei ;  manchmal  tritt  sie  sogar  schon  bei  schwäche- 
ren Strömen  als  diese  ein.  Vergl.  taein  Lehtbnch  der  Fliysiol. ,  2.  Aufl. 
f.  163. 
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aweite  S tu fe  ( mittlere  StromatiMrk^D)  :  SehliessiiDga -  ood 
OeffboDgszaokung  des  ab-  und  aafoteigenden  StronaeSi  uod 

dritte  Stufe  (starke  Ströme):  Schliessongsauckttng  dei 
absteigenden  und  OeffnungssbuckuDg  des  auiBteigenden 
Stromes.  . 

Darnach  werden  wir ,  um  die  gew&blte  Stromst&rke  n&her  au  be* 
zeichnen,  die  Ströme  im  Allgemeinen  als  solche,  die  der  ersten,  der  swei' 
ten  oder  dritten  Stufe  des  Zuckungsgesetses  entsprechen,  unterscheiden, 
und,  wenn  es  sich  um  etwas  n&here  Bestimmungen  handelt,*  werden  wir 
hinzufügen ,  ob  die  Wirkung  des  Stromes  der  unteren  oder  der  oberen 
Grenze  der  betreffenden  Zuckungsstufe  nahe  kommt.  Ausserdem  werden 
wir  übrigens  auch  Stromintensit&ten  zur  Anwendung  bringen  mflssen, 
deren  Wirkung,  wie  sich  zeigen  wird,  überhaupt  nicht  mehr  in  den  Rah- 
men des  gewöhnlichen  Zuckungsgesetzes  sich  einfügt  In  solchen  F&lles 
wird  dies  unter  gleichzeitiger  Angabe  der  Zahl  der  Kettenglieder  immer 
ausdrücklich    bemerkt  werden. 

Für  die  Zuleitung  constanter  Ströme,  auch  der  kürzer  dauernden, 
bedienen  wir  uns  in  allen  Fftllen  der  unpolarisirbaren  Zinkelektroden 
auf  den  du  Bois*schen  Trägern  und  mit  Anlegung  von  in  verdünnter  Koch- 
salzlösung getr&nkfen  Thonspitzen  an  den  Nerven  *).  Für  die  Zuleit- 
ung der  reizenden  Prüfungsströme  habe  ich  die  unpolarisirbaren  Zinkelek* 
troden  in  einer  compendiöseren  Form  angewandt,  in  welcher  die  Applica- 
tion mehrerer  Elektroden  paare  an  den  Nerven  leichter  möglich  ist.  Ich 
gebrauche  nämlich  für  diesen  Zweck  aus  einer  Glasröhre  gefertigte GHas- 
gefässcken,  welche  mit  Zinkvitriollösung  gefüllt,  und  in  welche  die 
amalgamirten  Zinkplatten  gestellt  werden  ,  an  denen  die  Leitungsdrähte 
angelöthet  sind.  In  diese  Oe&sschen  werden  rechtwinklig  gebogene 
kleinere  Glasröhren  gebracht,  welche  an  ihrem  unteren  Eade  mit  in 
Zinkvilriollösung  geknetetem  Thon  verschlossen,  dann  mit  2prooentiger 
Kochsalzlösung  gefüllt  sind  und  an  ihi^m  oberen  finde  mit  derselben 
Kochsalzlösung  imprägnirte  Thonspitzen  führen  ^  die  an  den  Nerven  an- 
gelegt werden.  In  solchen  Fällen,  wo  eine  störende  Wirkung  der  Po- 
larisation nicht  leicht  zu  fürchten  war,  habe  Ich  übrigens  auch  Platin- 
drähte als  reizende  Elektroden  benützt,  die  auf  einem  mit  Siegellack 
überzogenen  Klötzchen,  über  welches  der  Nerv  gebreitet  wurde,  in  be- 
stimmten Entfernungen  von  einander  festgekittet  waren.  Wo  wir  bei  der 
Untersuchung  der  extrapolaren  Erregbarkeit  den  Oeffnungsinductions- 
schlag  in  abwechselnder  Richtung  gebrauchen,  da  können  diese  natür- 
lich viel  bequemeren  Platindrahtelektroden  ohne  einen  irgend  merklichen 
Nachlheil  angewandt    werden.     Anders   ist   dies  bei  der   Untersuchung 


*}  £.  du  Bois-Reymond,    Abhandlungen  der  Berliner  Akademie,  1862. 
Vergl.  mein  Handbuch  der  med.  Physik,  S.  500. 


Experimentelle  Methoden  and  HUlfsmittel.  17 

der  intrapolaren  Erregbarkeit  oder  bei  der  Benfitzung  l&Dger  dauernder 
Ströme  als  PrOfungemittel,  wo  die  unpolarisirbaren  Reizelelektroden  nicht 
wohl  zo  umgehen  sind. 

f.  Ver8uc[hsth]ere. 

S.  8.  AU  gewöhnliches  Versuchsthier  dient  der  Frosch,  und  zwar 
in  der  R^el  die  durch  grössere  LeistungsfUiigkeit  ausgezeichnete  Rana 
viridis;  in  einzelnen  F&llen,  wo  es  sich  um  die  Herbeiziehung  warmblü- 
tiger Thiere  bandelt,  das  Kaninchen.  Vom  Frosch  wird  das  Nervmus- 
kelpr&parat,  der  Waden muskel  mit  anhängendem  Haftnerven,  hergestellt. 
Das  Kaninchen  wird  nur  im  lebenden  Zustande  angewandt.  (Siehe 
QDlen.) 

Grosse  SorgfiaU  ist  bei  den  Versuchen  auf  die  Herstellung  des  feuch- 
ten Raumes  und  auf  die  Constanz  der  Temperatur  zu  verwenden.  Zu  er- 
sterem  Zweck  befindet  sich  das  Nervmuskelprftparat  mit  den  Elektro* 
den  ttBl«r  einem  Glaskasten,  in  welchem  jeder  verfügbare  Raum  mit 
Geissen  gefttllt  ist,  welche  in  Wasser  getränkte  Schwämme  enthalten. 
Ausserdem  ist  die  ganze  Innenwand  der  feuchten  Kammer  mit  einer 
Wasserschichte  beschlagen,  dadurch  dass  längere  Zeit  vor  Beginn  des 
Versuchs  ein  Gefäss  mit  heissem  Wasser  in  den  Raum  gesetzt  wurde. 
Das  Nerymuskelpräparat  darf  jedoch  vor  vollständiger  Abkühlung  der 
feuchten  Kammer  nicht  in  dieselbe  gebracht  werden.  Da  wir  bei  der 
grossen  Zahl  von  Hülfsvorrichtungen,  deren  wir  bedürfen,  der  feuchten 
Kammer  eine  bedeutende  Grösse  geben  müssen ,  so  erweist  sich  das 
zuletzt  erwähnte  Hülfsmittel  der  Feuchterhaltung  von  grossem  Vortheil. 
Es  gewährt  überdies  den  Nutzen,  dass  sich  an  der  Aufzehrung  der  Dunst- 
schichte ermessen  lässt,  ob  der  Raum  noch  hinreichend  mit  Wasserdämpfen 
versehen  ist. 

.  Zur  Controle  der  Temperatur  ist  in  der  Decke  des  Glaskastens  ein 
Loch  gebohrt,  durch  welches  ein  Thermometer  in  die  feuchte  Kammer 
herabhängt.  Wo  über  die  Temperatur  nichts  ausdrücklich  bemerkt  wird, 
sind  die  Versuche  stets  bei  12  —  14®  R.  angestellt  worden.  Irgend  er- 
heblichere Wärmeschwankungen,  welchen  die  Präparate  ausgesetzt  wer- 
den, machen  dieselben  für  die  meisten  Zwecke  durchaus  unbrauchbar. 

Mit  derselben  Sorgfalt  wie  ouf  die  Temperatur  des  Versuchsraums 
muss  auf  die  Temperatur  des  Aufbewahrungsortes  der  Thiere  gesehen 
werden.  Die  frisch  eingefangenen  Thiere  werden  in  einem  kühlen  Raum 
aufbewahrt,  am  besten  im  Keller  oder  an  einem  ähnlichen  gleichmässig 
temperirten  Ort.  Hiebei  erhalten  sie  am  längsten  ihre  Leistungsfähigkeit. 
Im  Winter  werden  sie  24  Stunden  vor  der  Verwendung:  in  das  Arbeits- 
lokal  gebracht,  in  welcher  in  der  Nacht  die  Temperatur  nicht  unter  lO^R. 
sinkt  und  bei  Tage  selten  über  14®  R.  steigt.  An  wärmeren  Herbst- 
oder Wintertagen  ist  es  zweckmässiger,  die  Thiere  erst  wenige  Stunden 
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vor  dem  Versuch  in  das  Zimmer  zu  TerbriDgeii.  Uebt^rhaupt  ist  es  rätb- 
lieh,  den  Aufenthalt  in  dem  w&rmereo  Lokal  gerade  nur  so  lange  dauero 
zu  lassen,  als  nöthig  ist,  damit  der  Zustand  des  Nerven .  sich  der  höhe- 
ren Temperatur  anpassen  könne.  Hierzu  ist,  wie  die  Erfahrung  zeigt, 
eine  längere  Zeit  erforderlich;  wenn  dieAussentemperatur  sehr  tief  steht. 
Ein  allzulanger  Aufenthalt  in  der  Wärme  vermindert  wieder  die  Leist- 
ungsfähigkeit. Immer  aber  sind  solche  Thiere  noch  viel  brauchbarer,  als 
diejenigen,  welche  man  etwa  unmittelbar  aus  derWinterk&lte  in  dieZim* 
merwärme  verbracht  hat.  Wir  werden  uns  im  Cap.  5  mit  den  Verfto* 
derungen,  welche  die  Erwärmung  und  Abkühlung  in  den  Zuständen  der 
Nervenfaser  hervorbringt,  näher  beschäftigen  und  dort  die  Ursachen  keo* 
nen  lernen  ,  durch  welche  diese  Vorsichtsmaassregeln  gefordert  werden. 
Man  kann  unbedenklich  behaupten ,  dass  der  grösste  Theil  der  Angaben 
ttber  wechselnde  Leistungsfähigkeit  und  Reizbarkeit  der  Nerven  in  der 
Nichtbeachtung  der  Temperatur,  deren  wichtiger  Einfluss  auch  schon 
Pflflger  f)  nicht  entgangen  ist,  ihren  Grund  hat. 

Zu  einzelnen  Zwecken  untersuchen  wir  die  mit  dem  lebenden  Orga* 
nismus,  beziehungsweise  dem  Blullauf,  noch  in  Verbindung  erhaltenen 
Nerven.  Die  hierauf  bezQglichenVetsuchsmethoden  werden  am  betreffen- 
den Ort  näher  besprochen  werden.     (VergL  Cap.  5.) 

S.    Eiitheilug  4er  Ditersaekaig. 

S.  9.  Da  der  elektrische  Strom  das  einzige  Htllfsmittel  ist,  mit  wel- 
chem wir  hinreichend  gleichmässige  und  in  ihrer  Stärke  nach  Willkür 
zu  verändernde  Erregungen  des  Nerven  hervorbringen  können,  so  sind 
wir  auch  bei  der  Untersuchung  des  Verlaufs  der  Erregung  vorzugsweise 
auf  die  elektrische  Reizung  angewiesen.  Die  übrigen  Reize  können  wir 
höchstens  insoferne  zur  Vergleichung  herbeiziehen  ^  als  wir  constatiren 
wollen,  ob  die  für  die  elektrische  Erregung  gefundenen  Gesetze  im  All- 
gemeinen anch  für  die  übrigen  Formen  der  Nervenerregung  massgebend 
sind. 

Das  Studium  der  elektrischen  Erregung  wird  aber  am  zweckmässig- 
sten  von  der  Wirkung  des  constanten  Stromes  ausgehen ,  da  bei  dieser 
allein  die  Effecte,  welche  das  Entstehen  und  das  Verschwinden  des  Stro- 
mes hervorbringt,  sich  auseinanderhalten  lassen.  Wir  unterauchen  daher 
zuerst  die  Erregung  durch  Schliessung  der  Kette,  sodann  die  Erregung 
durch  Oeffnung  der  Kette  und  reihen  erst  hieran  die  Betrachtung  der- 
jenigen Reiz  Wirkungen,  welche  durch  kurz  dauernde  Stromstösse  oder 
andere  Reize  von  kurzer  Dauer,  nämlich  durch  mechanische  Erschütter- 
ungen, hervorgebracht  werden. 

Die  Untersuchung  der  Schliessungserregung  zerfällt  in  die  Ermittel- 


/j  Unterauchongen  ttber  die  Physiologie  des  Elektrotonus,  S.  133. 
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uDg  derjenigeo  Vorgänge,  welche  die  Schliessung  der  Kette  ausser- 
halb der  Elektroden  des  constanten  Stromes  oder  in  den  extrapola- 
reo  Theilen  des  Nerven  anregt,  und  in  die  Untersuchung  der  Vorgänge 
zwischen  den  Elektroden  oder  in  der  intrapolaren  Strecke. 

Die  extra  polaren  Vorgänge  werden  zur  Seite  der  positiven 
Elektrode  oder  Anode  voraussichtlich  andere  sein,  als*  zur  Seite  der  ne- 
gativen Elektrode  oder  Kathode.  Die  Gesainmtheit  der  extrapolaren  Er- 
regongsvorgänge  zerf&llt  somit  in  die  anodischen  extrapolaren 
Vorgänge  und  in  die  kathodischen  extrapolfiren  Vorgänge. 
Um  beide  vollständig  kennen  zu  lernen,  mussder  zeitliche  Verlauf  derauf 
die  Schliessung  des  Stromes  folgenden  Erregbarkeitspchwankungen  in  ver- 
schiedenen Entfernungen  von  der  Anode  und  Kathode  nachgewiesen 
werden. 

Wir  sind  mit  der  Untersuchung  der  extra  polaren  Erregungs  Vorgänge 
durchweg  auf  die  unter  dem  Strom,  zwischen  diesem  und  dem  Muskel 
gelegene  Nervenstrecke  angewiesen;  denn  nur  in  dieser  haben  wir  Aus 
sieht,  die  Misserbalb  des  Stromes  von  demselben  angeregten  Vorgänge 
ouvermischt  mit  andern  Erscheinungen  aufzufinden,  während  bei  der  Prü- 
fung oberhalb  der  vom  Strom  durchflossenen  Strecke  neben  jenen  Vor- 
gängen zugleich  der  Einfluss  der  Leitung  der  Erregung  durch  die  durch- 
flossene  Strecke  zur  Beobachtung  kommen  muss.  So  wichtig  daher  sei- 
ner Zeit  der  Nachweis  war,  dass  die  Vorgänge  zu  beiden  Seiten  des 
Stromes  nicht  durch  die  Lage  der  untersuchten  Nervenstrecke  einerseits 
zu  dem  Centralorgan,  andererseits  zu  dem  Muskel  beeinflusst  werden,  so 
können  wir  doch  jetzt  dieses  Ergebniss  als  durch  vielfache  Erfahrungen, 
namentlich  aber  durch  die  Untersuchungen  Pflügers  über  die  Physio- 
logie des  Elekirotonus,  als  hinreichend  sichergestellt  betrachten  und  uns 
demnach  auf  die  Untersuchung  derjenigen  Theile  des  Nerven  beschrän- 
ken, in  welchen  die  Erscheinungen  der  extrapolaren  Erregung  nicht  ver- 
mischt mit  Veränderungen  der  Leitung  sich  darbieten.  Soweit  die  letz- 
teren für  den  Erregungsvorgang  selbst  von  Bedeutung  sind,  wer(]en  wir 
ohnehin  in  der  Betrachtung  der  intrapolaren  Vorgänge  auf  sie  zurück- 
kommen. 

Bei  der  Untersuchung  der  Vorgänge  in  der  intrapolaren  Ner- 
venstrecke muss ,  ähnlich  wie  bei  den  extrapolaren  Vorgängen  ,  gefragt 
werden,  wie  von  Strecke  zu  Strecke  die  Erregung  zwischen  Anode  und 
Kathode  verläuft.  Die  intrapolaren  Erregungs  Vorgänge  zerfallen  somit 
wieder  in  diejenigen  Vorgänge,  welche  sich  in  der  Nachbarschaft  der 
Anode ,  und  in  diejenigen ,  welche  sich  in  der  Nachbarschaft  der 
Kathode  entwickeln,  oder  in  die  anodischen  intra polaren  Vor- 
gänge und  in  die  kathodischen  intrapolareu  Vorgänge. 

Ausserdem  kann  aber  auch  der  OesammtefTect  dieser  beiden  «Vor- 
gänge  erforscht  werden,  indem  man  ermittelt,  wie  die  Erregung  in  der 
intrapolaren  Strecke  entsteht  und  verläuft,  wenn  diese  als  ein  Ganzes  un- 
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tersueht  wird.  Dies  wollen  wir  als  die  intra polare  Totalerreg- 
u  D  g  bezeichneD. 

Nachdem  auf  solche  Weise  die  Gesammtheit  der  auf  die  Schliessung 
des  Siromes  folgenden  Erregungsvorgänge  erforscht  ist,  werden  wir  in 
ähnlicher  Weise  die  Oeffnungserregung  und  die  Erreguqg  durch  kurz 
dauernde  Reize  zergliedern,  wobei  wir  aber  in  diesen  F&llen,  auf  die  in 
der  ersten  Untersuchung  erhaltenen  Resultate  Bezug  nehmend,  nur  die 
aus  denselben  sich  ergebenden  Hauptfragen  behandeln  werden.  Sodann 
werden  noch  einige  Einflüsse  zu  besprechen  sein,  welche  bei  jeder  Form 
der  Erregung  auf  den  Verlauf  derselben  sich  geltend  machen :  n&mlich 
die  Einflüsse  des  physiologischen  Zustandes  der  Ernährung,  der  äusseren 
Temperatur  und  der  Körperwärme.  In  einem  Schlusskapitel,  welches 
die  Gesammtheit  der  Ergebnisse  zusammenfasst,  werden  wir  endlich  die^ 
jenigen  Schlüsse  über  das  Wesen  der  Nervenerregung  zu  ziehen  suchen, 
welche  diese  Untersuchung  der  äussern  Nervenmechanik  zu  gestat- 
ten scheint« 

Wir  zerbllen  somit  unsere  Untersuchung  in  sechs  Capitel,  in.  wel- 
chen wir  handeln  : 

1)  von  der  extrapolaren  Schliessiingserregung, 

2)  von  der  intrapolaren  Schliessungserregung  , 

3)  von  der  Oefl'nungserregung, 

4)  von  der  Erregung  durch  kurz  dauernde  Reize, 

5)  von    dem   Einfluss    verschiedener  physiologischer    und   physika- 
lischer Bedingungen  auf  den  Verlauf  der  Erregung. 

6)  von  dem  Wesen  der  Nervenerregung. 


iEiTstes  Oapitel. 

Von  der  extrapolaren  Schliessnngserregnng. 


Allgemeines  Verfahren   zur  Untersuchung   der  extrapolaren 

Erregbarkeitsschwankungen. 

%,  10.  Der  Verlauf  der  auf  die  SchliessuDg  des  Stromes  folgenden 
extrapolaren  Erregung  kann  mittelst  der  ErregbarkeitsprQfung  im  Allge- 
meinen durch  folgende  Verfahrungsweisen  erforscht  werden: 

1)  Die  St&rke  des  constanten  Stromes ,  der  die  Erregung  hervor- 
bringt ,  wird  während  einer  Versuchsreihe  constant  erhalten ,  und  die 
Zeit  zwischen  Schliessung  des  Stromes  und  Einwirkung  des  PrUfungs- 
reizes  wird  variirt ;  solche  Versuchsreihen  mit  Variation  der  Zeit- 
räume müssen  dann  successiv  bei  den  verschiedenen  Stromstärken  an- 
gestellt werden.' 

2)  Die  Zeit  zwischen  Strom  und  Prüfungsreiz  wird  während  einer 
Versuchsreihe  constant  erhalten,  dagegen  die  Slärke  des  Stroms  variirt; 
diese  Versuchsreihen  mit  Variation  der  Stromstärken  sind  dann 
bei  verschiedener  Grösse  der  Zeitzwischenräume  vorzunehmen. 

Ferner  kann  3)  in  jedem  dieser  Fälle  die  Entfernung  des  mittelst 
des  Prflfungsreizes  untersuchten  Punktes  von  der  durchflossenen  Strecke  und 

4)  die  Richtung  des  reizenden  Stromstosses  verändert  werden. 

Endlich  Hesse  sich  noch  5)  mit  den  Spannweiten  der  Elektroden 
des  Constanten  Stromes  sowie  der  Beizelektroden  wechseln,  während  die 
abrigen  in  Betracht  kommenden  Elemente  constant  bleiben.  Wir  haben 
jedoch  auf  den  letzteren  Punkt^  der  in  dem  vorliegenden  Fall  ein  unter- 
geordnetes Interesse  darzubieten  schien,  unsere  Beobachtungen  nicht  aus 
gedehnt. 
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Es  ist  klar-,  dass  die  Versuchsmethoden  1  und  2  zu  den  n&mlichen 
Resultaten  führen  müssen  ;  es  ist  daher  jede,  vorzugsweise  aber  die  erste 
gewählt  worden ,  weil  sie  den  Verlauf  der  Erscheinungen  am  anschau- 
lichsten darstellt.  Der  Einfluss  der  Lage  des  untersuchten  Punktes  zur 
durchflossenen  Strecke  sowie  der  Richtung  des  reizenden  Stroms  ist  in 
den  näni liehen  VersiKihsreihen  untersucht  worden,  indem  der  Prüfungsstrom 
successiv  verschiedenen  Punkten  der  Nervenlänge  zugeführt  und  ihm  eine 
wechselnde  Richtung  gegeben  wurde. 

Das  Schema,  nach  welchem  unsere  Versuche  über  den  Verlauf  der 
Erregbarkeitsänderungen  in  den  extrapolaren  Nervenstrecken  angestellt 
werden,  ist  hiernach  das  folgende  ( Fig.  3).  Auf  dem  Myographien  tisch 
befinden  sich,  in  jeder  beliebigen  Entfernung  von  einander,  von  null  an 
bis  nahezu  zum  doppelten  Werth  der  Schwingungsamplitude,  fixirbar, 
zwei  Stromunterbrecher,  deren  einem  auch  ein  StromschUesser  aubsiituirt 


R 
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werden  kann.  Der  Unterbrecher  S  bildet,  so  lang  er  geschlossen  ist, 
Für  den  Strom  der  Rette  K  eine  Nebenschliessung  von  sehr  verschwin- 
dendem Widerstand  zum  Nerven.  In  die  Leitung  zum  letzleren  ist  aus- 
serdem der  Rheochord  R  als  Nebenschliessung  eingeschaltet  zum  Behufe 
der  Abstufung  der  Stromstärke.  Ferner  befindet  sich  in  ihr  ein  Rum- 
korffscher  Stromwender  *)  W,  damit  dem  Strom  im  Nerven  beliebig 
ab-  oder  aufsteigende  Richtung  gegeben  werden  kann.  So  lange  8  ge- 
schlossen ist,  ergiesst  sich  kein  irgend  merklicher  Strom  durch  den  Ner- 
ven; im  Moment  aber,    wo  durch  das  herabfallende  Pendel  der  Contact 


*)  Vgl.  Wie  de  mann.    Lehre  vom  Oalvanismus,  Bd.  I  S.  280. 
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gelöst  wird,  fliesst  der  ganze  Strom  durch  die  verzweigte  Leitung  des 
Rheoehords  und  des  Nerven. 

Der  Unterbrecher  S'  ist  in  die  Leitung  der  Kette  R'  eingeschaltet, 
iu  welcher  sich  ausserdem  die  prim&re  Spirale  I  des  Inductionsappara- 
tes  befindet.  Von  jedem  Ende  der  secundären  Spirale  II  gehen  zwei 
Leitangsdrähte  zu  je  einem  der  RumkorflTschen  Stromwender  W|  und 
Wj.  Wird  Wj  geschlossen  ,  so  bleibt  W,  geöfiToet,  ebenso  umgekehrt. 
Im  Moment,  wo  durch  das  Pendel  der  Contact  in  S'  gelöst  und  dadurch 
der  Strom  in  der  primären  Spirale  unterbrochen  wird  ,  kann  daher  ent- 
weder durch  die  Nervenstrecke  a  oder  durch  die  Nervenstrecke  b  ein 
Oeffnungsinductionsschlag  gesendet,  und  diesem  kann  je  nach  der  Stell- 
ung des  Stromwenders  die  ab-  oder  aufsteigende  Richtung  gegeben 
werden. 

Soll  nun  die  Erregbarkeit  in  einer  gegebenen ,  durch  die  gegensei- 
tige Stellung  von  S  und  S'  bestimmten  Zeit  nach  Schliessung  des  constan- 
ten  Stromes  geprüft  werden,  so  l&sst  man  zunächst,  während  die  Wippe  W 
geöffnet  und  eine  der  Wippen  W|,  W,  auf- oder  absteigend  *  geschlossen 
ist ,  das  Pendel  eine  Schwingung  ausführen  :  man  erhält  dann  diejenige 
Zuckung,  die  der  Prüfungsreiz  ohne  Stromeseinwirkung  erzeugt.  Hierauf 
wird  in  einem  zweiten  Versuch  ausser  der  vorigen  auch  noch  die  Wippe 
W  geschlossen:  jetzt  erhält  man  die  Zuckung,  welche  der  Prüfungsreiz 
unter  Einwirkung  der  vorangegangenen  Erregung  durch  den  constanten 
Strom  auslöst,  und'  zwar  sind  beide  Zuckungen  einander  superponirt,  so 
dmss  sich  mit  grosser  Sicherheit  ihre  etwaigen  Unterschiede  in  Bezug 
auf  Höhe  und  Dauer  und  in  Bezug  auf  die  Zeit  der  latenten  Reizung 
feststellen  lassen.  Decken  sich  beide  Zuckungen  vollständig,  so  gilt  dies 
als  ein  Zeichen,  dass  die  Erregbarkeit  unverändert  geblieben  ist.  Sobald 
im  zweiten  Versuch  das  Pendel  seine  Schwingung  vollendet  hat, 
wird  die  Wippe  W  geöffnet,  damit  der  Strom  nicht  unnöthig  lange 
auf  den  Nerven  einwirkt.  Um  jeden  Verdacht  auszuschliessen ,  dass 
etwa  die  Wirkung  des  Prüfungsreizes  unabhängig  sich  verändert  ha- 
ben möchte,  wird  i)  abwechselnd  der  Prflfungsreiz  zuerst  ohne  ,  und 
dann  mit  eonstantem  Strome ,  hierauf  zuerst  mit  und  dann  ohne 
constanten,  Strom  untersucht;  2)  werden  die  Versuchsreihen  mög- 
lichst so  ausgeführt,  dass  man  schliesslich  wieder  zu  den  Anfangsversu- 
chen zurückkehrt:  es  wird  also  z.  6.  bei  .Variirung  der  Zeit  von  null  zu 
den  grösseren  Zeiträumen  übergegangen  und  dann  wieder  allmälig  zu 
null  zorflckgekehrt. 

Oegeo  den  Verdacht,  dass  Stromesschleifen  aus  dem  Kreis  des  con- 
stanten Stromes  in  denjenigen  des  Prüfungsstromes  übergegangen  seien, 
sichert  die  gewöhnliche,  am  Schluss  der  Versuchsreihe  vorgenommene 
Oontrole  der  DurcbschneiSung  des  Nerven  oder  der  Umschnürung  des- 
selben mit  einem  feuchten  Faden  zwischen  der  durchflossenen  und  der 
geprüften  Nervenstrecke. 
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L    Verlauf  der  Erregimg  unter  der  positiven 

Elektrode. 

(Anodische  extrapolare  Erregungs Vorgänge.) 

1.    Tom  der  Einwirkung  schwacher  und   starker  Slrtae,   welche  keiae  Zidnag 

erregen. 

$.  11.  Die  Uotersuchung  der  extrapolaren  Erhegbarkeit  im  Mo- 
ment der  Schliessung  des  Stromes  und  unmittelbar  nach  derselben  ge- 
staltet sich  in  dem  einen  Fall  verhältnissmässig  am  einfachsten,  wenn 
der  Strom  keine  Zuckung  erzeugt.  Hier  lassen  sich  in  jedem  Zeitpunkt 
ohne  weiteres  aus  der  Vergleichung  der  von  der  nämlichen  Absoissen- 
linie  sich  erhebenden  Zuckungen  der  Prüfungsreize  die  Schwankungen 
der  Erregbarkeit  ermessen.  Dieser  Fall  findet  aber,  wie  aus  dem  Zuck- 
ungsgesetze bekannt  ist  (§.7),  sowohl  dann  statt,  wenn  der  Strom  sehr 
schwach,  als  auch  dann,  wenn  er  sehr  stark  ist,  indem  bei  starken  auf- 
steigenden Strömen  die  Schliessungszuckung  hin  wegbleibt  und  nur  noch 
die  Oeffnungszuckung  sich  einstellt. 

A.    Schwache  aufsteigende  Ströme. 

$.  12.  Die  Erregbarkeit  unmittelbar  nach  der  Schliessung  des 
schwachen  aufsteigenden  Stromes  ist  in  höherem  Orade,  als  irgend  eine 
andere  Erscheinung  des  Gebietes,  das  wir  betreten,  von  den  Eigenschaf- 
ten des  untersuchten  Nerven  abhängig;  die  Erforschung  dieser  Erregbar- 
keitsschwankungen bietet  daher  weitaus  die  grössten  Schwierigkeiten. 
Nimmt  man  die  Prflfungsreize  etwas  entfernter  von  der  Minimalerreg- 
ung, um  ihren  Effect  oonstant  zu  erhalten,  so  kann  man  in  vielen  Fällen 
bis  zur  Grenze  herangehen,  wo  der  aufsteigende  Strom  Schliessonga- 
zuckung  erzeugt,  ohne  dass  in  der  Zeit  unmittelbar  nach  der  Schliess- 
ung des  Stromes  irgend  eine  Veränderung  sich  einstellt  Wählt  man  da- 
gegen eine  wirkliche  Minimalerregung,  so  wird  man  selten  Spuren  einer 
veränderten  Erregbarkeit  vermissen,  aber  es  ist  dann  eine  sehr  constante 
Beschaffenheit  des  Versuchsobjectes  erforderlich,  um  zu  beweisenden  Er- 
gebnissen zu  gelangen. 

Ueberblickt  man,  nach  Ueberwindung  dieser  Schwierigkeiten,  die 
Versuchsresultate,  so  ordnen  sich  dieselben  in  nicht  weniger  als  drei 
wesentlich  verschiedene  Gruppen: 

1)  in  solche  Fälle,  in  denen  kurze  Zeit  nach  Schliessung  des 
Stromes  eine  Abnahme  der  Erregbarkeit  nahe  der  positiven  Elektrode 
sich  einstellt  und  gegen  den  Muskel  hin  fortschreitet,  während  zu  keiner 
Zeit  eine  Spur  vermehrter  Erregbarkeit  nachweisbar  ist; 
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2)  in  solehe  F&lle,  in  denen  karae  Zeit  naeh  SohlieBsiing  des 
Stromes  entweder  in  der  gansen  Nervenl&nge  zwisohen  positiver  Elek- 
trode und  Muskel  oder  nur  in  den  von  der  Anode  entfernteren  Nerven- 
strecken  eine  gesteigerte  Erregbarkeit  gefunden  wird ,  welche  dann  erst 
einer  Abnahme  der  Erregbarkeit  Platz  macht; 

3)  in  solche  FUlle,  in  denen  nur  Zunahme,  keine  Abnahme  der  Er- 
regbarkeit sieh  nachweisen  I&sst.  So  gross  die  Mannigfaltigkeit  der  Er* 
seheinungen  ist,  die  uns  in  den  hier  unterschiedenen  Fällen  entgegen- 
treten, so  werden  wir  uns  doch  bald  aberzeugen,  dass  dieselben  eine 
Stufenfolge  von  Zustanden  darstellen,  die  sich  durch  gewisse  äussere  Ein- 
wirkungen leicht  in  einander  aberfahren  lassen,  ebenso  wie  sie  ohne  un- 
ser Zuthun  durch  die  wechselnden  Lebensbedingungen  der  Nervensub- 
stsnz  erzeugt  werden.  Zunächst  aber  wollen  wir  jede  dieser  Erschein» 
oDgsgruppen  näher  ins  Auge  fassen. 

a.    Abnahme    der  Erregbarkeit   unter    dem   schwachen  auf* 

steigenden  Strome. 

S*  13.  Die  Nerven,  welche  in  diese  erste  Kategorie  gehören,  sind 
durchweg  solche  von  hoher  Leistungsfähigkeit,  d.  h.  ^sie  sind  einer 
bedeutenden  Kraflentwickelung  fähig,  und  behalten  lange  ihre  Reizbarkeit, 
womit  aber  durchaus  nicht  gesagt  ist,  dass  sie  auch  einen  hohen  Orad 
von  Erregbarkeit  besitzen  mUssen;  im  Oegentheil  pflegt  die  letztere  bei 
den  Nerven  der  zweiten  Oruppe  sowohl  der  Schliessung  des  constanten 
Stromes  wie  andern  Reizen  gegenüber  erheblich  grösser  zu  sein. 

Nach  dem  Zuckungsgesetze,  wie  es  zuletzt  von  Pf  langer  dargelegt 
wurde  *),  reagtrt  der  unveränderte  Nerv  zunächst  auf  die  Schliessung 
6eB  schwachen  aufsteigenden  Stromes  mit  Zuckung  seines  Muskels,  und 
erst  bei  etwas  stärkeren  Strömen  tritt  die  Schliessungszuckung  auf 
den  absteigenden  Strom  hinzu.  Diese  Regel  trifft  jedoch  keineswegs 
immer  ein,  sondern  oft  wird  die  absteigende  Schliessungszuckung  zuerst 
beobachtet.  ^ 

Die  hier  in  Frage  stehenden  Nerven  bieten  ausnahmlos  dies  Ver- 
halten dar,  ohne  dass  jedoch  umgekehrt  aus  dem  Erstauftreten  der  ab- 
steigenden Schliessungszuckung  immer  auf  die  jetzt  zu  besprechenden 
Eigenschaften  geschlossen  werden  könnte. 

Die  Erscheinungen ,  welche  die  Erregbarkeitsabnahme  zur  Seite  der 
positiven  Elektrode  des  schwachen  Stromes  begleiten  ,  sind  nun  im  we- 
sentlichen die  folgenden: 

1)  Untersucht  man  die  Erregbarkeit  eines  der  Anode  möglicht  nahe 
gelegenen  Punktes,  so  zeigt  sich  dieselbe  im  Moment  der  Schliessung 
noch  völlig  unverändert.  Lässt  man  aber  zwischen  dieser  und  der  Ein- 
wirkung des  PrUfungsreizes  nur  eine  kurze  Z^it  verfliessen,  so  gibt  sich, 

*)  Untersuchungen  ttber  die  Physiologie  des  Elektrotonus,  S.  455« 
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Hiee  ausnahmsweiee  rasch  vorahergeht,  kann  sich  an  einem  der  Anode 
näheren  Punkte  die  normale  Erregbarkeit  bereits  wiederhergestellt  fin- 
den y  während  sie  an  einem  ferneren  Punkt  erst  in  Abnahme  begriffen  ist 

5)  Die  Wirkung  des  schwachen  aufsteigenden  Stromes  nimmt  in 
Folge  öfter  wiederholter  Stromsohliessungen  allm&lig  ab.  Dies  gibt  sieh 
zunächst  daran  zu  erkennen,  dassdie  Abnahme  xler  Erregbarkeit  noch 
langsamer  ansteigt  und  sich  fortpflanzt,  als  bei  unverändertem  Znstand 
des  Präparates«  Häufig  stellt  sich  dann  aber  auch  bald  ,  namentlich  an 
den  von  der  Anode  entfernteren  Punkten,  eine  vorübergehende  Zunahme 
der  Erregbarkeit  ein.  Es  hat  jetzt  dasjenige  Verhalten  Platz  gegriffen, 
welches  wir  unten  werden  kennen  lernen.  Viele  Versuche  werden  durch 
den  baldigen  Eintritt  dieses  veränderten  Zustandes  unbrauchbar  Atr  die 
genauere  Verfolgung  der  reinen  Erregbarkeitsabnahme. 

6)  Die  Sichtung  des  reizenden  Stromstosses  ist  für  den  Erfolg  der 
Erregbarkeitsprüfung  nicht  gleichgültig.  Für  den  vorliegenden  Fall  lassen 
sich  alle  Erfahrungen  dahin  zusammenfassen,  dass  der  aufsteigende,  also 
der  dem  constanten  Strom  gleichgerichtete  Prüfungsstrom  ein  empfind- 
licheres Reagens  für  die  Abnahme  der  Erregbarkeit  ist,  als  der  abstei- 
gende. Nicht  in  allen  Fällen  ist  dieser  Einfluss  der  Richtung  der  Prüf- 
ungsströme  nachzuweisen  ;  er  scheint  zuweilen  durch  andere  Einflüsse, 
z.  B.  durch  die  verschiedene  Reizbarkeit  der  geprüften  Nervenpunkte, 
verdeckt  zu  werden.  Wo  er  zu  finden  ist,  da  gibt  er  sich  häufig  darin 
kund  ,  dass  zwar  sowohl  bei  auf*  wie  absteigender  Richtung  der  Prüf- 
ungsströme  Abnahme  der  Erregbarkeit  vorkommt,  dass  diese  aber  ftlr 
die  aufsteigende  Richtung  beträchtlicher  ist,  indem  ein  durch  die  der 
Anode  nähere  Nervenstr^cke  b  (in  Fig.  3)  absteigend  fliessender  Strom- 
Btoss  eine  geringere  Abnahme  der  Erregbarkeit  ergibt  als  der  durch  die 
entferntere  Strecke  a  in  aufsteigender  Richtung  geführte.  Da  mit  der 
Entfernung  von  der  positiven  Elektrode,  wie  die  Prüfung  mit  gleich  ge- 
richteten Stromstössen  regelmässig  ergibt,  die  Veränderung  der  Erreg- 
barkeit geringer  wird,  so  kann  dieses  abweichende  Resultat  nur  durch 
den  Einfluss  der  Richtung  der  Prüfungsströme  bedingt  sein.  In  andera 
Fällen  macht  sich  derselbe  Einfluss  noch  merklicher  geltend ,  indem  der 
absteigende  Prüfungsstrom  überhaupt  an  keinem  Punkte  des  Nerven  eine 
Veränderung  der  Erregbarkeit  und  nur  der  aufsteigende  die  von  der 
Anode  gegen  den  Muskel  sich  ausbreitende  Erregbarkeitsabnahme  erkennen 
lässt.  Würden  die  Fälle  letzterer  Art  allein  vorliegen,  so  bliebe  die  An- 
nahme möglich  y  dass  die  Abnahme  der  Erregbarkeit  unter  dem  schwa- 
chen aufsteigenden  Strom  nur  unter  dem  gleichzeitigen  Einfluss  des  auf- 
steigenden Prüfungsstromes  überhaupt  existire.  Diese  Meinung  wird  sber 
durch  jene  andern  Fälle,  in  denen  auch  der  absteigende  Prüfungsstrom 
eine  herabgesetzte  Erregbarkeit  ergibt,  widerlegt.  Wir  können  daher  nor 
statuiren ,  dass  der  aufsteigende  Prüfungsstrom  das  empfindlichere  Rea- 
gens für  die  unter  der  Anode  sich    einstellenden  Zustände  ist.    Hiermit 
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BÜmmi  auch  vollkommeB  flberein ,  dass  die  Unwirksainkeit  der  abstei^ 
genden  PrQfuogsströme  geraile  in  solchen  P&llen  beobachtet  wird,  io  de- 
nen die  herabgesetzte  Erregbarkeit  rasch  wieder  schwindet,  in  denen 
also  die  ganze  Erregbarkeitsschwankong  augenscheinlich  eine  geringere 
St&rke  besitzt. 

Aus  der  Gesammtheit  dieser  Erscheinungen  ergibt  sich;  dass  nach 
der  Schliessung  des  schwachen  aufsteigenden  Stromes  an  der  positiven 
Elektrode  ein  Vorgang  sich  einstellt ,  welcher  langsam  und  mit  abneh* 
mender  lotensit&t  und  Geschwindigkeit  gegen  den  Muskel  sich  ausbreitet* 
Ad  jedem  Punkt,  den  er  ergreift,  gibt  sich  dieser  Vorgang  durch  ein  alU 
m&liges  Sinken  der  Erregbarkeit  kund,  welches  nach  einiger  Zeit  eben- 
so allm&lig  wieder  verschwindet.  Den  ganzen  Vorgang  können  wir  da- 
her als  eine  von  der  positiven  Elektrode  gegen  den  Muskel  herabflies- 
seode  Hemmungsweile  bezeichnen.  Zur  Unterscheidung  von  fthnli? 
eben  Erscheinungen  y  welche,  wie  wir  später  erfahren  werden,  unter  ge- 
wissen Bedingungen  zur  Seite  der  Kathode  sich  einstellen^  wollen  wir  die- 
selbe speciell mit demNamen  der anodischenHemmungswelle  belegen. 

S.  14.  Die  geschilderten  Erscheinungen  sollen  nun  an  einer  Reihe 
TOD  Versuchsbeispielen  erläutert  werden.  Die  Nummern  in  der  ersten 
Verticalcolumne  der  folgenden  Tabellen  zeigen  die  Reihenfolge  an,  in 
welcher  die  Beobachtungen  angestellt  sind.  D  gibt  den  Abstand  d«r 
negativen  Reizelektrode  von  der  positiven  Elektrode  des  constantenStro- 
mes.  In  den  Fällen,  wo  die  Richtung  des  Prüfungsstromes  während  der 
Versuchsreihe  wechselt,  ist  sie  beigefügt.  Unter  T  sind  sodann  die  Zeit* 
rauma  zwischen  Schliessung  des  Stromes  und  Eintritt  des  Prüfungsreizes 
in  Secunden  verzeichnet.  Unter  R  sind  die  Hauptmaasse  der  Zuckungs- 
curven~  des  Prüfungsreizes  ohne  Einwirkung  des  constanten  Stromes, 
onter  RC  dieselben  Maasse  mit  Einwirkung  des  Stromes  enthalten,  und 
zwar  sind  die  Höhe  (H)  ,  die  der  Zuckungsdaner  entsprechende  Länge 
(L)  sowie  die  latente  Reizung  (LR)  in  Millimetern  angegeben.  Ais 
Höhe  ist  die  unmittelbar  gemessene  aufgeführt,  die,  weil  der  Muskel  am 
Mittelpunkt  der  Länge  des  Myographionhebels  zieht ,  das  doppelte  der 
wirklichen  Muskelverkürzung  beträgt.  Da  an  die  Kenntniss  der  absolu- 
ten Dauer  der  Zuckung  und  der  latenten  Reizung  ein  besonderes  Inter- 
esse sich  im  vorliegenden  Fall  nicht  knüpft,  so  habe  ich  diese  Längen 
nieht  erst  in  Zeiträume  umgerechnet.  Uebrigens  ist  die  latente  Reizung 
und  selbst  die  Zuckungslänge  nipht  immer  gemessen  worden,  sondern  in 
der  Regel  nur,  wenn  beide  an  den  verglichenen  Curven  bemerkens- 
werthe  Unterschiede  darboten.  Da  die  latente  Reizung  bei  der  gewähl- 
ten Geschwindigkeit  des  zeitmessenden  Apparates  gewöhnliek  keine 
merkliehen  Differenzen  zeigte,  so  fehlt  sie  am  häufigsten.  Unter« 
schiede  der  Zuckungsdauer  sind  fast  immer  zu  finden ,  wenn  überhaupt 
zwei  Zttckungscurven  von  einander  abweichen.  Die  Messungen  sind 
durchweg    bloss    mit    dem   Cirkel    ausgeführt.     Dieses   Verfahren ,    wel- 
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ches  zu  wenig  zuverläasig  wäre,  wenn  getrennt  gezeichnete  Ourren 
verglichen  werden  Boliten,  ist  hier,  wo  diese  aufs  genaueste  einan« 
der  superponirt  sind,  jedenfalls  ausreichend,  um  die  ungefikbre  Grösse 
der  Unterschiede  anzugeben,  da  Ober  die  Richtung  der  letzteren  ohnehin 
kein  Zweifel  aufkommen  kann. 


Versuch     I. 
Spannweite  der  const.  El.  6  ,  der  Reizelektroden  4  Mm.   Zwei  Reizelek- 
trodenpaare.   Reiz:     aufsteigender  Oeffnungsinduetionssehiag.    Abst&nde 
der  negativen  Reizelektroden  von  der  -f-  fil.  des  const.  Stromes  (D)  8 

und  24  Hm. 


Nr. 

D 

T 

R 

RC 

• 

H 

L 

LR 

H 

L 

LR 

l 

8 

ü 

3 

30 

6 

3 

30 

6 

2 

24 

0 

3 

30 

— 

3 

30 



3 

8 

0,023 

3 

29 

6,5 

2,5 

29 

6,5 

4 

n 

0,045 

3,25 

28 

4 

2,5 

26 

8 

5 

24 

n^ 

3 

30 



3 

30 



6 

8 

0,070 

3 

30 

7 

2,4 

30 

7 

7 

24 

» 

3 

30 



3 

30 



8 

8 

0,083 

3 

30 



0 

0 



9 

24 

11 

3 

30 



3 

30 

— 

10 

8 

0,119 

2,8 

30 



0 

0 



11 

24 

11 

2,8 

30 



2,8 

30 

-*. 

12 

w 

0,196 

2.8 

30 



2,5 

30 



13 

»> 

0,280 

3 

28 



2,8 

28 

-^ 

14 

8 

0,152 

3 

27 



2,5 

26 

-- 

15 

24 

)1 

3 

27 



3 

27 



16 

8 

0,130 

3 

28 



0 

0 



17 

24 

9) 

3 

28 

— 

3 

28 

— 

18 

8 

0,066 

3 

28 

8 

1,5 

22 

u 

19 

24 

11 

3 

28 

— 

3 

28 

— 

20 

8 

0,052 

3 

27 

— 

2,75 

27 

— 

21 

8 

0 

3 

24 

— 

3 

24 

— 

22 

24 

0 

3 

24 

^ 

3 

24 

— 

In  diesem  Versuch  tritt  an  dem  entfernleren  Punkt  die  Abnahme 
der  Erregbarkeit  beträchtlich  später  als  an  dem  der  Anode  näheres 
Punkte  ein.  Während  sie  in  8  Mm.  Distanz  schon  nach  0,02^'  deutlich 
zu  finden  ist,  scheint  sie  etwa  0/2"  zu  gebrauchen,  um  in  24  Mm.  Ent- 
fernung nachweiihai  zu.  werden.  Daraus  würde  sich  eine  ungefähreFort- 
Pflanzungsgeschwindigkeit  von  89Millim.  in  der  Secunde  ergeben.  Nimmt 
man  an,  dass  die  Abnahme  der  Erregbarkeit  an  der  positiven  Elektrode 
im  Moment  der  Schliessung  des  Stromes  beginnt,  so  würde  die  Secun- 
dengesch windigkeit  bis  zum  oberen  Punkt   400  Mm.,    bis    zum    unteren 
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120  Mm.  betrageo.  Der  erste  dieser.  Werthe  ist  jedenfalls  eher  zu  klein 
bIb  bu  gross,  da  die  Erregbarkeitsabnahme  vermuthlich  an  der  Anode 
selbst  erst  eine  kurze  Zeit  nach  Schliessung  des  Stromes  merklich  wird. 
Wenn  nun  auch  selbstverständlich  diese  Bestimmungen  höchst  approxi- 
mative sind,  so  l&sst  sich  doch  aus  denselben  entnehmen: 

1)  dass  die  Fortbewegung  der  Erregbarkeitsabnahme  mit  ausseror- 
dentlich geringer  Oesohwindigkeit  geschieht,  und 

2)  dass  diese  Geschwindigkeit  wahrscheinlich  mit  der  Entfernung 
von  der  positiven  Elektrode  noch  fortwährend  abnimmt. 

Dasselbe  Resultat  l&sst  sich  aus  einer  Anaahl  ähnlich  ausgeltlhrter 
Versuche  gewinnen  ^  in  denen  ,  um  den  Nerven  nicht  allzusehr  durch 
öftere  Schliessung  des  Stromes  zu  verändern,  meist  nur  für  einen  Punkt 
bei  aufsteigender  lUchtung  des  PrOfungsstromes  die  Zeit  bestimmt  wurde, 
in  welcher  die  Erregbarkeitsabnahme  eben  merklich  wurde.  So  ergab 
sich,  wieder  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Zuckung  an  der  Anode 
im  Moment  der  Schliessung  beginnt: 

Secundengeschwindigkeit         Entfernang  des  Punktes,  fOr  wei- 
der Erregbarkeitsab-  oben   dieselbe    bestimmt  wurde, 
nähme.  von  der  Anode  in  Mm. 

1)  420 6 

2)  200 20 

3)  186 20 

4)  500 ,13) 

6J  80  13) 

Die  2^len  4  und  5  sind  an  demselben  Präparate,  die  eine  zu  Anfang, 
die  andere  zu  Ende  der  Versuchsreihe  erhalten  worden. 

Versuch     II. 
Spaoowdteder  oonst.  EI.20Mtn.,  derReizelekroden  5  Mm.  Zwei  Reizelektro- 
deopaare. Beiz :  OefinungsiDductionsachlag,  abwechselnd  aof-  und  absteigend. 


1 
2 
3 
4 
ö 
6 
7 
8 
9 
10 


7  aufst. 

12  abst. 

7  anfst 

22  aufst. 

27  abst. 

7  aufst 

12  abst. 

22  aufst 

27  abst 

22  aufst 

0,038 


7f 
V 
ff 

11 


0ll9 


n 


3 

3 

3 

2,ö 

3 

3 

3 

3 

3 

2,5 


1     28 

— 

0 

1 

!     28 

— 

3 

26 

28 

—^ 

0 

— 

26 

— 

0 

— 

30 

3 

30 

27 

-. 

0 

— 

27 



3 

27 

27 

13 

1,5 

23 

30 

— 

8 

30 

28 

— 

0 

— 

15 
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Nr. 

D 

T 

R 

RC 

H 

L 

1    LR 

H 

1      L 

1    LR 

11 

12  abst. 

0,19 

3 

29 

3 

29 

12 

7  aufst. 

f) 

3 

31 

— 

3 

30 

^o 

13 

n 

ft 

3 

30 

—    ■ 

3 

30 

-— 

14 

22  aufst. 

n 

3 

28 

^- 

0 

— 

— 

15 

7  aufst. 

0,23 

3 

26 

_ 

3 

26 

.... 

16  . 

12  abst. 

11 

3 

26 

— 

3 

26 

-.. 

17 

22  aufst. 

11 

2,5 

26 



0 

— 

— 

18 

27  abst. 

V 

3 

27 



3 

27 

— 

19 

22  aufst. 

0,091 

3 

29 

11 

2,4 

27 

12 

20 

7  aufsc. 

)1 

3 

28 

11,5 

1,5 

25 

14 

21 

12  abst. 

ly 

3 

29 

— 

3 

29 

— - 

22 

27  abst. 

11 

3 

28 

— 

3 

28 

-* 

23 

7  aufst. 

0,019 

3 

28 

0 

_ 

24 

12  abst. 

}J 

3 

28 

— 

3 

28 

— 

25 

22  aufet 

iy 

3 

28 

— 

3 

28 

— 

26 

27  abst. 

n 

3 

28 

— 

3 

28 

27 

7  aufst. 

0,007 

3 

30 

— 

3 

30 

28 

22  aufst. 

3 

28 

— 

3 

28 

Der  Strom  wird  so  weit  verstärkt,  dass  absteigende  Schliessungs- 
Zuckung  entsteht. 


29 

7  aufst. 

30 

12  abst. 

31 

27  abst 

32 

22  aufst. 

33 

« 

34 

7  aufst. 

35 

12  abst. 

36 

27  abst. 

37 

7  anfst. 

38 

» 

0,084 

2,5 

30 

•; 

2,6 

30 

i          '^ 

2,5 

28 

0,084 

2,5 

24 

0,32 

2,5 

24 

•> 

2 

22 

„ 

2 

25 

>, 

2 

27 

0,20 

2 

22 

032 

2 

22 

0 

— 

2,6 

28 

2,5 

28 

2,5 

24 

2,5 

24 

0 

0 



2 

27 

2 

22 

0 

m^^ 

Die  vorstehende  Versuchsreihe  ist  in  mehrfacher  Rflcksiobt  beaoh* 
tenswerth.  Vergleichen  wir  die  beiden  Punkte,  welche  aufsteigend  ge- 
reizt wurden  (in  7  und  22  Hm.  Entfernung  von  der  Anode),  so  wird 
im  ersten  Theil  der  Versuchsreihe  bei  den  schwächsten  Stromstärken, 
welche  weder  ab-  noch  aufsteigend  Schliessungszuckung  hervorbringen, 
nach  einem  ziemlich  kurzen  Zeitraum  die  Hinimalerregung  durch  den 
aufsteigenden  Strom  an  beiden  Punkten  herabgedrOckt  (Nr.  I,  3,  4,  8). 
Wird  nun  die  Zeitdistans  allmälig  vergrössert,  so  nimmt  fflr  den  von  der 
Anode  entfernteren  Punkt  die  Hemmung  zu  (10,  14 ,  17),  während  sie 
für  den  näheren  Punkt  abnimmt  und  bald  sogar  ganz  schwindet  (12,  13, 
15).  Verringern  wir  wieder  die  Zeitdistanz,  so  erreichen  wir  zunächst 
eine  Grenze,  wo  die  Erregbarkeit  fOr  beide  Punkte  herabgesetzt  ist  ( 19, 
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20)  9  nod  bei  der  kleinsten  Zwischenzeit  endlich  zeigt  nur  der  obere 
Punkt  Abnahme  der  Erregbarkeit,  w&hrend  diese  am  unteren  noch  un- 
verftodert  ist.  Wir  verstärken  jetzt  den  schwachen  Strom  (Nr.  29 ),  aber 
zugleich  verändert  sich  der  Zustand  des  Nerven  sehr  rasch,  wie  wir  schon 
an  der  Abnahme  der  Zuckungshöhen  erkennen.  Der  tiefere  Punkt  wird 
nun  gar  nicht  mehr  von  der  Hemmung  erreicht:  an  dem  oberen  ist  sie 
nur  bei  den  grössten  Zeitr&umen  zu  finden,  wo  sie  vorhin,  bei  Anwend- 
ung der  schwächsten  Ströme  schon  wieder  geschwunden  war. 

Bei  den  schwächsten  Strömen  (Nr.  \ — 28)  zeigt  sich  ein  so  augen- 
ftlliges  Uebergewicht  der  hemmenden  Wirkung  bei  der  aufsteigenden 
Richtung  der  Prüfungsatröme ,  dass  die  absteigende  Richtuug  nur  im  An- 
fang eine  geringe  Verkflrzung  der  Zuckungsdauer  gibt  (2j,  in  allen  an- 
dern Beobachtungen  ist  bei  absteigender  Richtung  der  Prüfungsströme 
der  constante  Strom  unwirksam.  Dies  wird  anders  nach  der  Verstärkung 
des  Stromes^  wo  sich  bei  auf-  wie  absteigender  Richtung  des  Stromstos- 
ses  die  Abnahme  der  Erregbarkeit  bemerklich  macht  (34,  35). 

In  andern  Versuchen  ist  von  einem  solchen  Unterschied  zu  Gunsten 
der  aufsteigenden  Richtung  der  Prüfungsströme  nichts  zu  entdecken.  Als 
Beispiel  hiefür  diene  noch  die  folgende  kleine  Versuchsreihe. 

Versuch     Ul.' 

Spannweite    der  const.  Elektr.  5  Mm. ,   der  Reizelektroden  4  Mm.  Reiz  v 
Oefihungsinductionsschlag,  abwechselnd  auf  und  absteigend. 


Nr. 

D 

T 

R 

RC 

H     L 

H  1  L 

1 

12  aufst. 

0,037 

3     1301 

2      124 

2 

16  abst. 

51 

8,6 

30 

2,5 

25 

3 

20  aufst. 

79 

2,5 

27 

2,5 

24 

4 

24  abst. 

1> 

2,5    281 

2 

24 

5 

16  aufst. 

0,25 

2,5 

28 

2 

26 

6 

24  abst. 

)i 

1,8 

27 

1,5 

26 

7 

12  aufst. 

)> 

2,4 

29 

2 

25 

8 

20  aufst.  1 

»> 

2 

24 

2 

24 

Der  Reis    wird   durch  eine   schwache  Verschiebung  der  secund&reo 
Rolle  etwas  verstärkt. 


9 

10 

11 

12 

13 

Wandt,    Mechanik  der  Nerven. 


12  aufst. 

0,25 

3,4 

28 

3 

20  aufst. 

>> 

3 

25 

3 

12  aufst. 

0,083 

4 

28 

3,7 

i20  aufst. 

n 

a 

25 

3 

12  aufst. 

0,28 

3 

23 

1    ' 

3 

25 
25 
26 
25 
23 


'6 
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Nr.' 

D 

T 

B 

H  1  L 

RC 

H  1  L 

14 

20  aufst. 

0^28 

3 

22 

3 

22 

1.5 

20  aufst. 

0,049 

3 

24 

3 

24 

16 

12  aufst. 

n 

3 

26 

2,5 

24 

17 

16  abst. 

0,032 

3,5 

25 

3 

22 

19 

24  abst. 

»> 

3,5 

27 

3,5 

26 

Id  dieser  ganzen  Versuchsreihe  kommt  offenbar  keiner  Richtung  des 
PrQfungsstromes  ein  irgend  merkliches  Uebergewioht  in  der  Nachweisung 
der  Erregbarkeitsabnahme  jzu.  Unbedeutende  Differenzen  ,  wie  sie  an- 
scheinend zu  Gunsten  des  untersten  absteigend  gereizten  Punktes  sich 
geltend  machen  (vgl.  Nr.  3  und  4,  6  und  8)  können  leicht  durch  eine 
verschiedene  Reizbarkeit  der  geprüften  Punkte  bedingt  sein.  Wenn  n&m- 
lieb  in  Folge  einer  solchen  die  Erregung  des  einen  Punktes  der  Mini- 
malgrenze nfther  kommt,  so  wird  sich  bei  ihm,  nach  dem  frffher  (§•  3) 
Bemerkten,  eine  leise  Schwankung  der  Erregbarkeit  intensiver  bemerk- 
lich machen. 

Die  Erregbarkeitsabnahnie  ist  an  den  oberen  Punkten  während  der 
ganzen  Versuchsreihe  sehr  bald  nach  Schliessung  des  constanten  Stro- 
mes zu  finden  (1,  2,  11,  17).  Dagegen  ist  ihre  Dauer,  wie  in  der  vori- 
gen Versuchsreihe,  eine  verh&ltnissm&ssig  kurze ,  nach  0,28"  ist  keine 
Spur  mehr  vorhanden,  sie  zeigt  sich  aber  wieder,  sobald  wir  zu  den  klef- 
nereo  Zeiträumen  zurückkehren.  Auch  an  den  tiefer  gelegenen  Punkten 
sind  zu  Anfang  des  Versuchs  schon  nach  kurzer  Zeit  Spuren  der  Erreg- 
barkeitsabnahme anzutreffen,  später  sind  aber  solche  weder  nach  kurzen 
noch  grossen  Zeiträumen  mehr  nachzuweisen.  Die  von  der  positiven  Elek- 
trode ausgehende  Wirkung  hat  sich  jetzt  augenscheinlich  auf  eine  kleinere 
Nervenstreoke  zurückgezogen. 

b.  Zu-  und  Abnahme  der  Erregbarkeit  unter  dem  schwachen 

aufsteigenden  Strom. 

S.  15.  Unter  Bedingungen,  die  wir  theilweise  noch  werden  kennen 
lernen,  und  die  fast  in  der  Mehrzahl  der  Versudie  sich  ohne  Zathuo 
des  Beobachters  einstellen,  bieten  die  Erscheinungen  ein  von  dem  oben 
geschilderten  wesentlich  verschiedenes  Bild  dar.  Wir  beobachten  das- 
selbe häufig  ebenfalls  noch  an  Nervmuskelpräparaten,  welche  zuerst  auf 
den  absteigenden  Strom  mit  Zuckung  reagiren,  ausnahmslos  ist  es  aber 
an  solchen  Nerven  zu  finden ,  welche  aufsteigende  Schlieasnngszucknng 
zuerst  auslösen. 

Die  Beobachtungen,  welche  hierher  gehören,  gruppired  sich  unter 
die  folgenden  zwei  Hauplf&lle: 
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i)  Abnahme  der  Erregbarkeit  in  den  der  Anode  benachbarten  'Seat- 
yenstrecken  ^  Zunahme  derselben  in  den  entfernteren ,  kurze  Zeit  naob 
der  Schliessung  des  Stromes,  worauf  dann  später  entweder  auch  hier  die 
Abnahme  der  Erregbarkeit  eintritt  oder  aber  die  frühere  Erregbarkeit  wie- 
derkehrt^ 

2)  Zunahme  der  Erregbarkeit  in  der  ganzen  der  Untersuchung  zugäng- 
lichen Länge  des  Nerven  zwischen  Anode  und  Muskel  und  später  ein- 
tretende Erregbarkeitsabnahme,  die  sich  langsam  von  der  positiven  Elek- 
trode aus  fortpflanzt. 

Die  Voraussetzung  bleibt  natürlich  unbenommen,  und  sie  ist  sogar 
sehr  wahrscheinlich,  dass  auch  in  den  Fällen  der  letzteren  Kategorie 
jene  Nervenstreoke  dicht  an  der  positiven  Elektrode,  welche  wir  wegen 
der  Gefahr,  dass  Stromesschleifen  sieh  in  den  Kreis  des  Prüfungsstromes 
ergiessen,  nicht  wohl  mehr  untersuchen  können,  noch  in  blosser  Erreg- 
barkeitsabnahme  befindlich  sei.  In  der  That  finden  sich  auch  zwischen 
den  beiden  Hauptf^llen,  die  wir  oben  unterschieden  haben,  alle  möglichen 
Debergangsstufen.  Obgleich  wir  somit  nicht  ()er  Meinung  sind ,  dass  es 
«ich  hier  irgendwie  um  scharf  geschiedene  Zustände  handle,  so  scheint 
es  doch  um  der  übersichtlichen  Beschreibung  der  Erscheinungen  willen 
zweckmässig ,  diese  Hauptgruppen  auseinanderzuhalten.  Zur  zweiten 
werden  wir  demnach  alle  diejenigen  Beobachtungen  rechnen,  in  denen 
schon  4 — 5Millim.  von  der  positiven  Elektrode  entfernt  die  der  Schliess- 
ung des  Stromes  folgende  Zunahme  der  Erregbarkeit  nachweisbar  ist. 

a.  Fälle,  in  welchen  die  Erregbarkeitszunahme  auf  die  unterste  Nerven* 

strecke  beschränkt  ist. 

S.  16.  Die  hier  einzureihenden  Beobachtungen  sohliessen  sich  un- 
mittelbar den  unter  a  geschilderten  Erscheinungen  der  reinen  Erregbar- 
keitsabnahme an.  Nahe  der  positiven  Elektrode  verhält  sich  die  Sache 
hier  vollkommen  ebenso  wie  oben.  Nahe  dem  Muskel  finden  wir  aber 
zur  selben  Zeit ,  wo  unter  der  Anode  schon  die  Hemmung  beginnt,  eine 
Zunahme  der  Erregbarkeit.  In  Bezug  auf  diese  letztere  lässt  sichr  im 
Allgemeinen  Folgendes  feststellen  : 

1)  Die  Zunahme  der  Erregbarkeit  dauert  immer  erheblich  länger  als 
der  gewöhnliche  Zeitraum  einer  Zuckung  beträgt.  Im  Uebrigen  ist  ihre 
Dauer  abhängig  von  der  Geschwindigkeit  und  Weglänge  der  von  der 
Anode  herabfliessenden  Hemmungswelle  sowie  von  der  Lage  der  geprüf- 
ten Nervenstrecke.  Wird  nämlich  diese  noch  von  der  Hemmungswelle 
erreicht,  so  erlischt  vor  der  letzteren  die  gesteigerte  Erregbarkeit. 

2)  Häufig  sind  in  den  hier  vorliegenden  Fällen  nicht  alle  Elemente 
der  Zuckung  in  gleichem  Sinne  verändert,  sondern  die  Erregbarkeits- 
zunähme  gibt  sich  oft  nur  durch  Vergrösserung  der  Zuckungshöhe  zu 
erkennen .,  während  die  Zuckungsdauer  sogar  verkürzt  ist.  Das  Stadium 
der  latenten  Reizung  ist  entweder   verkflrat  oder  nicht  merklich  verän- 

3* 
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dert.  WahrioheiDlich  habeo  wir  diese  ErscheinuDg  so  sa  deulen,  das«, 
-währead.  imAofang  des  Zuokunga Verlaufs  die  Erregbarkeit  gesteigert  ist, 
g^en  Ecde  desselbea  die  hemmeode  Wirkung  auf&ngt,  sich  geltend  lu 
mMbeD.  Diese  Vermulhnng  bestwigt  sich  dadurch,  dass  bei  einer  kflraeren 
Zeitdtstans  zwischen  der  Schliessung  des  Stroms  und  dem  PrQfungsreis 
«lle  Elemente  der  Zuckung  im  Sinne  der  Errogbarkeilszunabm«  verfto- 
dert  werden  ,  dass  dagegen  bei  einer  Vergrösserung  dieses  Zeilranmes 
■war  die  Zunahme  der  Zuokungshähe  anhftit ,  aber  die  Zuokungs- 
dauer  abnimmt,  worauf  endlich  bei  den  grössteo  ZeitdislanEen  ancb  die 
Zaokungshfthe  verkOrvt  und  die  latente  Reizung  verlängert  wird. 

Ein  Versuchsbeispiel  dieser  Art  habe  ich  in  Flg.  5   durch  den  Wa- 
denmuskel  des  Frosches  aufzeichnen  lassen    Bei  der  kleinen  Distanz  a  b 


m».  5. 
ist  die  Zuckung  R,C  sowohl  an  Höhe  wie  an  Dauer  vergrOssert,  und  die 
latente  Reizung  hat  abgenommen  (A),  bei  etwas  grösserer  Distanz  sehen 
wir  die  Zuckungsdaner  veikflrzt  (B),  bei  der  grdssten  endlich  hat  die 
Zuckungshohe  von  R  C  bedeutend  ab-  und  die  latente  Reizung  zugenom- 
men (C).  Der  Punkt  a  ist  in  A  und  B  jedesmal  6°,  in  C  (wo  er  sieb 
nicht  mehr  auf  der  Zeichnung  befindet)  8,5*  von  der  Mitte  des  Schwing* 
ungsbogens  entfernt.  Der  Zeilraum  a  b  betragt  in  A  0,038 ,  in  B  0,072 
und  in  C  0,33".  In  C  ist  die  Zuckungsdauer  wieder  grösser  geworden, 
eine  Ver&ndening,  die  gewöhnlich  dann  eintritt,  wenn  sich  die  Zeit  der 
latenten  Reizung  stark  vermindert  bat. 

3)  Im  Vergleich  mit  der  langsamem  Entstehung  der  ^rr^barkeits- 
abnahme  und  ihrer  trftgen  Fortpflanzung  über  den  Nerven  zeigt  das  An- 
sohwelien  und  die  Ausbreitung  der  E rreg bar keitszu nähme  eine  bedea- 
tende  Geschwindigkeit.  Sie  ist  immer  sehr  kurze  Zeit  nach  der  Schliess- 
ung des  Stromes  schon  nachzuweisen,  und  ihre  Schnelligkeit  ist  so  gross, 
dass  sie  nicht  mehr  mit  unsem  Halfsmitteln  verfolgt  werden  kann.  Wir 
können  daher  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  annehmen,  daos  ihre  Oe- 
schwindigkeit  derjenigen  des  Brregungs Vorganges  selber  gleichkommt 
Der  exacte  Beweis  hierf&r  l&sst  sich  aber,  auch  hei  einer  bedeutende- 
ren Qesehwindigkeit  des  aeitmeasendeo  Apparates,  nicht  fahren,  weil  die 
Prflfungszuokang   selbst  eine  so   lange  Zeit  in   Anspruch    nimmt,     daas 
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äberhaupt  nur  so  langsame  Veränderangen ,  wie  sie  bei  der  anodischen 
Hemmangswelle  stattfinden^  dureh  die  Erregbarkeitsprttfung  der  Zeit  nach 
yerfolgt  werden  können. 

4)  Auch  in  diesen  Versuchen  ist  die  Richtung*  der  Prüfungsströme 
nicht  ohne  Einfluss.  Sie  macht  im  selben  Sinne  wie  oben  sich  geltend, 
indem  sich  der  aufsteigende  Prüfungsstrom  als  das  empfindlichere  Rea^ 
gens  für  die  Erregbarkeitsabnahme  erweist,  umgekehrt  ist  dann  aber 
der  absteigende  Prflfungsstrom  empfindlicher  fbr  die  Erregbarkeitszu- 
nahme. Nicht  nur  kann  daher  eine  kurze  Nervenstrecke^  abwechselnd 
ab-  und  aufsteigend  gereizt ,  Veränderungen  der  Erregbarkeit  ergeben, 
welche  sich  in  diesem  Sinne  entgegengeselzt  sind,  sondern  es  kamt  so- 
gar sich  ereignen,  dass  eine  tiefere  Nervenstrecke  aufsteigend  durchflös- 
sen Abnahme,  eine  etwas  höber  gelegene  absteigend  durchflössen  gleich- 
zeitig Zunahme  der  Erregbarkeit  zeigt.  - 

5)  Das  hier  geschilderte  Verhalten  bieten  sehr  viele  Nerven  im  voll- 
kommen unveränderten  Zustande  dar,  so  dass  bei  ihnen  kein  schwacher 
Strom,  sofern  er  überhaupt  noch  die  Erregbarkeit  beeinflusst,  gefunden 
werden  kann ,  der  nicht  in  den  von  der  positiven  Elektrode  entfernten 
Nervenatellen  vorübergehend  Zunahme  der  Erregbarkeit  hervorriefe.  Die 
nämlichen  Erscheinungen  stellen  aber  in  Folge  öfterer  Einwirkungen  des 
Stroms  oder  in  Folge  des  Absterbens  allmälig  auch  an  solchen  Präpara- 
ten sich  ein,  an  denen  anfangs  blosse  Erregbarkeitsabnahme  nachzuwei- 
sen war.  Endlich  ist,  wenn  man  den  Strom  so  stark  nimmt,  dass  er 
der  Grenze  nahe  kommt ,  wo  die  aufsteigende  Schliessungszuckung  ent- 
steht, in  der  Regel  die  Erregbarkeitszunahme  der  tieferen  Nervenpunkte 
als  die  Vorläuferin  der  wirklichen  Erregung  zu  finden. 

Alle  diese  Erscheinungen  führen  zu  dem  Ergebniss,  dass  in  den  hier 
vorliegenden  Beobachtungen  zu  dem  Vorgang,  welchen  wir  vorhin  als 
Heromungswelle  bezeichnet  haben,  ein  neuer  Vorgang  hinzutritt,  der, 
ebenfalls  von  der  Anode  gegen  den  Muskel  sich  ausbreitend,  auf  allen 
Punkten,  die  er  ergreift,  eine  rasch  ansteigende  Zunahme  der  Erregbar- 
keit verursacht,  welche,  nachdem  sie  einige  Zeit  angedauert  hat,  wieder 
verschwindet  Diese  Zunahme  wird  aber  in  den  hier  betrachteten  Fällen 
in  dem  der  Anode  benachbarten  Nervenbezirk  durch  die  dort  verhält- 
nissmässig  bald  entstehende  Hemmung  verdeckt. 

Wir  werden  somit  zu  der  Vorstellung  geführt,  dass  in  diesen 
Beobachtungen  neben  der  Hemmungs welle  eine  Erregungswelle 
zum  Vorschein  kommt,  welche  sich  gleichzeitig  mit  jener  von  der 
Anode  gegen  den  Muskel  hin  ausbreitet.  Beide  Vorgänge  unterschei- 
den sich  durch  ihre  Oeschwindigkeit.  Die  Hemmungswelle  steigt  in  den 
Fällen,  von  denen  wir  zunächst  handeln,  nur  nahe  der  Anode  noch  rasch 
genug  an,  dass  hier  die  Erregungswelle  latent  wird.  Diese  bricht  nun 
aber  vermöge  ihrer  grösseren  Oeschwindigkeit  plötzlich  an  den  entfernte- 
ren Stellen  hervor.  Später  wird  sie  entweder  auch  hier  von  der  langsam 
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nachrflokenden  Hcnimungswelle  ausgelöscht,  oder  sie  macht  nach  einiger 
Dauer  dem  früheren  Zustande  Platz.  Diese  Erregungswelle,  die  wir 
wieder  zur  Unterscheidung  von  ähnlichen  Vorgängen  auf  der  Seite  Aet 
Kathode,  als  die  anodische  Brregungswelle  bezeichnen  wol- 
len, unterscheidet  sich  von  der  Hemmungswelle  ausser  durch  ihre  grös- 
sere Geschwindigkeit  noch  weiterhin  dadurch  ,  dass  sie  mit  unveränder- 
ter Intensität  über  die  ganze  extrapolare  Nervenstrecke  sich  ausbreitet, 
während  die  Hemmungswelle  allmälig  auf  ihrem  Wege  erlischt.  In  den 
▼on  der  Anode  entferntesten  Nervenstrecken  lässt  daher  in  der  Regel 
am  längsten  die  Erregungswelle  sich  nachweisen,  weil  sie  hier  nicht  von 
der  nachfolgenden  Hemmungswelle  erstickt  wird,  sondern  langsam  dem 
froheren  Zustande  Platz  macht. 

§.  17.    Zur  Erläuterung  dieser  Erscheinungen    mögen  die  folgenden 
Versuchsreihen  dienen. 

Versuch!. 

Spannweite    der    constanten   Elektroden   6   Mm.     Zwei   Reizelektroden- 
paare von  je  5  Mm.  Spannweite.  Reiz:  aufsteigender  Oeffnungsinduetions- 
achlag.    In    der  Regel  sind   bloss    die  Zuckungshöhen  gemessen,   Länge 
und  latente  Reizung  nur  wo  sie  ungleich  sind. 


Nr. 

D 

T 

R 

« 

RC 

H 

L  Lj 

L  LR 

H 

L 

LR 

1 

6 

0,028 

3 



0 



— 

2 

24        ! 

51 

3 

32   ; 

5 

3,5 

29 

5,5 

3 

6 

0,080 

2 



0 

— 

» 

4 

24 

« 

3 

34,5 

5 

3,5 

31,5 

5 

5 

6 

0,116 

3 

_„         1 

— 

0 



— 

6 

24 

11 

3,5 



— 

3,5 



— 

7 

24        1 

0,164 

3 



, 

3 



— 

8 

24 

0,227 

3 



3 

— 

9 

24 

0,220 

3 

'  """■ 

3 

— 

— 

10 

24 

0,145 

2,8 

— 

2,8 



— 

11 

6        , 

0,084 

2,8 

— 

0 



_ 

12 

24        1 

• 

1> 

3 

30 

— 

4,5 

29,5 

— 

Die  untere  Nervenstrecke  wird  hier  gar  nicht  mehr  von  der  Hemm- 
ung erreicht ,  höchstens  macht  in  der  Verkürzung  der  Zuckungsdauer 
eine  solche  sich  geltend.  Während  des  Stadiums  der  Erregbarkeilazu- 
nähme,  das  sehr  kurze  Zeit  nach  der  Schliessung  beginnt  und  mindestens 
0>08''  anhält,  ist  nämlich  nur  die  Zuckungshöhe  vergrössert,  dieZuckanga- 
dauer  dagegen  regelmässig  verkOrzt. 
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V  e  r  s  u  e  h    IL 

SpaoDweite    der  eonajk.  Elektr.  5  Mm.    Zwei  Reizelektrodenpaare  von  je 
5  Hm.  Spannweite.  Reiz:  aufsteigender  Oeffnungsinduciionsschlag. 


Nr. 

D 

T 

R 

RC 

H 

L 

L_LR 

H 

L  ^ 

LR 

1 

8 

0,045 

6,5 



— 

0 

2 

8 

0,14t 

6,5 



0 

— 

— 

3 

22 

1^ 

6 



7 

— 

— 

4 

22 

0,095 

6,8 



— 

7,5 

-~- 

— 

5 

8 

0,172 

6 



— 

0 

' 

6 

22 

»1 

4,5 

— 

— 

1,5 

— 

7 

8 

0,205 
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— 

0 
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8 

22 

>1 
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1,5 

— 

— 

9 

8 

1* 

6 

— 

0 
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10 

22 

!• 

5,5 

— 

.  — 

5,5 

— 

11 

22 

0,3 

4,5 
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— 

12 

22 

n 

4,5 

— 

5 

<— 

— 

13 

8 

» 

5,25 



— 

5 

— 
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Nachdem  der  Nerv  durch  andere  Zuckuogsversuohe  ermüdet,  wird  in 
der  Versuchsreihe  fortgefahren : 


14 
15 
16 
17 
18 
19 


8 


0,20 
0,32 
1« 
2* 
0,180 
0,070 


5 

— 



6 



5,5 

— 



5 

""" 

5,5 

— 

4,5 

5,5 

6 

6 

35 

— — 

5,5 

6 

6,25 

33 

39 

— 

37     • 

In  dieser  Versuchsreihe  wird  anftuglich  auch  der  entferntere  Punkt 
von  der  Hemmungswelle  erreicht^  aber  erst  nach  ungefähr  0^17"  (Nr. 6), 
w&hrend  nach  einer  kürzeren  Zeit  erhöhte  Erregbarkeit  zu  finden  ist. 
Nach  wiederholter  Reizung  hört  aber  die  crstere  Wirkung  auf,  und  es 
ist  non  selbst  nach  0,3"  noch  die  Erregbarkeit  nahe  dem  Muskel  ver- 
grössert  (11).  Diese  Veränderung  schreitet  so  weit  fort,  dass  zuletzt 
auch  der  nähere  Punkt  nach  der  Schliessung  gesteigerte  Erregbarkeit  be- 
sitzt, die  erst  nach  ziemlich  langer  Zeit  der  Hemmung  Platz  macht  (Nr. 
14  u.  f.). 

So  wie  es  dieser  Versuch   andeutet,    verlaufen    schliesslich   die  Er- 


*)  Die  mit  einem  Sternchen  bezeichneten  Zahlen  sind  nur  approximativ  be- 
stimmt worden,  weil  sie  den  Umfang  des  Pendelmyographions  tiber- 
schreiten. 
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soheinungeo  auch  an  solohen  Nerven,  die  anf&nglieh  nirgends  eine  Spur 
von  Erregbarkeitszunahme  erkennen  liessen.  Zunächst  tritt  diese  an 
einem  entfernten  Punkte  auf,  der  von  der  Hemmungswelle  nicht  mehr  oder 
eben  noch  vorübergehend  erreicht  wird.  Dann  erstreckt  sie  sich  in  dem 
Maasse,  als  sich  die  Hemmung  gegen  die  positive  Elektrode  zurückzieht 
und  zu  ihrer  Ausbildung  längere  Zeit  gebraucht,  allmälig  weiter  nach 
oben,  bis  endlich  an  sehr  erschöpften  Nerven  nur  noch  Spuren  der  aoo- 
dischen  Hemmung  dicht  bei  der  positiven  Elektrode  naohzuweiseD  sind. 
während  die  ganze  übrige  Länge  des  Nerven  eine  beträchtlich  andauernde 
Erregbarkeitszunahme  zeigt. 

Das  folgende  Beispiel  erläutert  endlich   den   Einfluss   der  Richtung 
der  Prüfungsströme. 


Versuch     lU. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  20  Hm.    Zwei  Reizelektro.denpaare,   Spann- 
weite des  oberen  6,  des  unteren  4  Mm.  Reiz :  Oeffnungsinduotionsschlag, 

abwechselnd  auf-  und  absteigend. 


Nr. 

D 

T 

m 

R 

RC 

U 

L  ^ 

1     LR 

H 

L 

1    LR 

1 

8  aufst 

0,169 

5 

50 

10 

2,5 

49 

•14 

2 

14  abst. 

99 

5,2 

48 

10 

3 

42 

11 

3 

28  abst. 

}} 

4 

44 



5,5 

44 

-. 

4 

24  aufst. 

9^ 

5,5 

46 

10 

5 

44 

11 

5 

8  aufst. 

0,095 

5 

48 

>— . 

0 

-^ 

— 

6 

14  abst. 

;i 

5 

46 

8 

2 

52 

13 

7 

24  aufst. 

91 

5 

50 

10 

4 

49 

11 

8 

8  aufst. 

0,065 

3,5 

46 

0 

— - 

9 

14  abst. 

M 

4,5 

48 

4,5 

48 

— 

10 

24  aufst. 

v 

5 

50 

8 

3 

48 

10 

11 

28  abst. 

?1 

5 

51 

5 

51 

-^ 

12 

8  aufst. 

0,007 

4 

50 

_ 

4 

50 

._ 

13 

14  abst. 

9J 

4 

45 

^^^ 

4,5 

45 

— - 

li 

24  aufst 

91 

5 

49 



5 

49 

.. 

15 

28  abst 

yj 

4 

46 

5 

46 

-_ 

16 

24  aufst. 

11 

5 

49 

5 

49 

_ 

17 

14  abst. 

>1 

4 

46 



4,5 

46 



18 

8  aufst. 

tl 

5 

52 

._ 

5 

52 

.—. 

19 

8  aufst. 

0,042 

4 

50,5 

8,5 

50,5 

«~ 

20 

14  abst. 

11 

4 

50,5 



3,5 

50,5 

— 

21 

24  aufst. 

i; 

5 

49 



4 

49 

._- . 

22 

28  abst. 

11 

4,5 

50 



5 

50 

— 

23 

8  aufst. 

0,029 

4,5 

48 

6,5 

2,5 

48 

9 

24 

14  abst. 

n 

4 

49 

^ 

4 

49 

^ 

25 

24  aufst. 

« 

4 

51 

— 

4 

51 
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Nr. 

1 

D 

1 

T 

R 

• 

. 

RC 

■                            • 

ti     1 

L    1 

• 

LR 

H 

L 

[    LR 

26 

8  aofst. 

0,139 

4 

46 

- — 

2 

44 



27 

14  abst. 

1^ 

4 

46 

— 

4 

48 

— 

28 

24  aoht. 

n 

4 

50 

3 

48 

» 

29 

28  abst 

n    • 

4 

48 



•4,5 

48 



Bei  den  grösseren  Zeitdistanseii  findet  sich  zu  Anfang  des  Ver- 
soehs  (1  —  4 )  Hemmung  bei  beiden  Stromesrichtungen ,  zu  Ende 
des  Versuchs  (26  —  29 )  nur  noch  bei  aufsteigender  Richtung  der  Prüf- 
uogsströme.  Bei  kleineren  Zwischenzeiten  stellt  sich  regelmässig  ftlr  die 
aufsteigende  Richtung  die  Hemmung,  fQr  die  absteigende  die  Erregung 
ein.     (Vergl.  namentl.  Nr.  8— 18.) 

Der  Unterschied  dieser  von  den  unter  a  zusammengestellten  Beobacht- 
ungen besteht  augenscheinlich  darin,  dass  dort  die  von  der  Anode  herabflies- 
seodeHemmung  schnell  entstand  und  stark  genugwar,  um  der  Erregungswelle 
den  Weg  zu  versperren  ,  während  sie  hier  nicht  dazu  ausreicht.  Eine 
geringe  Veränderung  der  Stromstärke  genügt  in  der  Regel,  um  diesen 
üoterscbied  aufzuheben.  Wählen  wir  für  einen  Nerven,  der  bei  den 
schwächsten  Strömen  blosse  Hemmung  zeigt,  eine  Stromstärke ,  die  der 
Grenze  nahe  kommt,  wo  Schliessungszuckung  des  aufsteigenden  Stromes 
entsteht,  so  bietet  sich  auch  hier  gewöhnlich,  noch  bevor  die  Schliess- 
ungszuckung wirklich  eintritt,  eine  Zunahme  der  Erregbarkeit  in  den 
tiefer  gelegenen  Nervenstrecken.  Der  Unterschied  der  beiden  Fälle  re- 
docirt  sich  also  darauf,  dass  es  für  gewisse  Nerven  einen  Strom  von  ge- 
ringer Intensität  gibt,  bei  welchem  bloss  die  Hemmungswelle  auf 
der  Seite  der  Anode  nachweisbar  ist,  während  fQr  andere  Nerven  kein 
schwacher  Strpm,  welcher  überhaupt  die  Erregbarkeit  verändert,  gefun- 
den werden  kann,  wo  nicht  neben  der  Hemmung» welle  zugleich 
eine  Erreg  ungswe  II  e  verliefe.' 

In  den  Fällen  nun,  in  welchen  die  Erregungswelle  neben  der  Hemm- 
ungswelle existirt,  wird  die  erstere  stets  in  den  von  der  Anode  entfern- 
teren Nervenstrecken  gefunden,  während  gleichzeitig  in  den  näheren  die 
Hemmung  besteht.  Die  Hemmungswelle  folgt  aber  der  Erregungswelle 
nach.  An  einem  der  Anode  ferneren  Nervenpunkt  finden  wir  daher  suc- 
cessiv  in  einem  früheren  Zeitraum  Erregung,  in  einem  späteren  Hemm- 
ung. Dies  gilt  jedoch  nicht  für  den  der  Anode  nächsten  Nervenbezirk : 
hier  ist  die  erste  Veränderung^  die  wir  überhaupt  auffinden  können,  die 
Hemmung.  Es  ist  daher  augenscheinlich,  dass  die  Erregungswelle  durch 
gehemmte  Nervenstrecken  ihren  Weg  nimmt.  So  weit  die  Hemmung 
reicht,  wird  die  Erregung  latent  und  kommt  unterhalb  des  gehemmten 
Bezirks  wieder  zum  Vorschein. 
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ß.  Fälle ,  in  welchen  die  Erregbarkeitszunahme  in  der  ganzen  der  Unter- 
suchung zugänglichen  Nervenlänge  zu  finden  ist.     (Asthenischer Zustand 

der  Nervenfaser.) 

$.  18.  Was  wir  in  dem  zweiten  der  zuletzt  ($.  17)  mitgetheilten 
Versuche  als  Resultat  der  Erschöpfung  durch  oft  wiederholte  Reize  be- 
obachteten ^  das  gänzliche  Schwinden  der  Hemmungswelle  auch  in  dem 
der  Anode  näheren  Bezirk ,  während  die  Erregung  um  ebensoviel  wei- 
ter heraufrUckt,  bietet  sich  in  anderen  Fällen  von  Anfang  an  als  das  re- 
gelmässige Verhalten  dar.  Stets  wird  dieses  Verhalten  dadurch  ange- 
deutet, dass  an  solchen  Präparaten,  wenn  sie  sich  in  volll^mmen  frischem 
Zustande  befinden,  nicht  die  absteigende  sondern  die  aufsteigende  Schliess- 
ungszuckung zuerst  auftritt.  Es  ist  mir  in  zahlreichen  Beobachtungen 
nicht  ein  einziger  Fall  vorgekommen,  in  welchem  dieses  ZuckungagesetS) 
welches  gewöhnlich  als  das  normale  betrachtet  wird,  nicht  verbunden  ge- 
wesen wäre  mit  mehr  oder  weniger  unvollständiger  Ausbildung  der  Hemm- 
ungswelle. Immerhin  sind  aber  hierbei  noch  sehr  weite  Abstufungen 
möglich.  In  der  Regel  findet  man  die  Hemmung  sogar  auf  ziemlich 
entfernte  Nervenpunkte  sich  erstreckend ,  nur  ist  ihre  normale  Geschwin- 
digkeit noch  erheblich  verlangsamt,  und  die  2iOne,  innerhalb  deren  wäh- 
rend einer  gewissen  Zeit  nach  Schliessung  des  Stromes  keine  Erregba^ 
keitszunahme  zu  finden  ist ,  beschränkt  sich  auf  die  allernächste  Umgeb- 
ung der  positiven  Elektrode.  Von  diesem  Fall  an,  der  noch  wenig 'sich 
unterscheidet  von  dem  gewöhnlichen  Verhalten  der  Präparate,  welche 
absteigende  Schliessungszuckung  zuerst  geben ,  trifil  man  nun  aber  alle 
möglichen  Abstufungen  bis  zu  solchen  Nerven ,  an  denen  Oberhaupt  in 
keinem  Zeitpunkt  nach  Schliessung  des  schwachen  aufsteigenden  Stro- 
mes und  an  keinem  Punkt  der  unter  demselben  gelegenen  Nervenstrecke 
eine  merkliche  Spur  der  Hemmung  mehr  nachzuweisen  ist  Während 
der  Ersteintritt  def  aufsteigenden  Schliessungszuckung  jnur  im  Allge- 
meinen die  geringere  Ausbildung  der  Hemmungswelle  signalisirt,  so  bie- 
tet dagegen  der  Verlauf  der  Zuckung  das  unfehlbare  Zeichen  für 
den  Orad,  in  welchem  jener  Zustand  entwickelt  ist.  Stets  nämlich  ist 
die  Zuckung  mehr  oder  weniger  erheblich  in  ihrer  Dauer  vergrössert. 
Schon  bei  den  geringeren  Oraden  des  Zustandes  verminderter  Hemmung 
ist  sie  manchmal  doppelt  so  lang  als  bei  stark  ausgebildeter  Hemmung. 
In  diesem  Falle  macht  sich  aber  der  Unterschied  vorzugsweise  bei  den 
Hinimalerregungen  geltend,  während  er  bei  stärkeren  Reizen  wieder  zn 
verschwinden  pflegt.  Bei  höheren  Oraden  jenes  Zustandes  erreicht  end- 
lich die  Contraction  oft  das  vierfache  der  Zeit  einer  gewöhnlichen  Zuck- 
ung und  mehr,  sie  nimmt  dann  einen  tetanischen  Charakter  an,  und 
zwar  gilt  dies  gleichmässig  ebensowohl  ftlr  die  Zuckungen,  welche  durch 
Schliessung  des  oonstanten  Stromes  irgend  einer  Richtung  entstehen, 
wie    f&r    diejenigen  ,    welche   durch    einen    andern   Reiz,    z.  B.    durch 
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den  Schliessungs  -  oder  Oeffnungsinductionsschlag ,  ausgelöst  werden. 
Höhe  und  Dauer  der  Zackung  bleiben  sich ^ jetzt  be!  den  Terschiedensten 
Reizstftrken  nahebin  gleich.  Zugleich  zeigt  die  Zuckung  noch  insofern 
einen  abweichenden  Verlauf,  als  sie  meist  nicht,  wie  es  bei  der  rasch 
verlaufenden  Zuckung  die  Regel  ist,  w&hrend  des  Stadiums  der  zuneh- 
menden Energie  zuerst  mit  wachsender  und  dann  mit  abnehmender  Ge- 
schwindigkeit ansteigt :  sondern  die  Gontraction  veriässt  langsam  und 
sogleich  mit  abnehmender  Geschwindigkeit  die  Abscissenlinie.  W&hrend 
femer  bei  der  rasch  verlaufenden  Zuckung  die  Wiederverlängerung 
schneller  als  die  Verkürzung  zu  erfolgen  pflegt,  übertrifft  hier  im  Gegen- 
Iheil  das  letzlere  Stadium  das  erste  beträchtlich  an  Dauer.  Endlich  ist 
auch  die  Zeit  der  latenten  Reizung  sehr  verlängert.  Die  Zuckung  zeigt 
mit  einem  Wort  sogleich  und  im  höchsten  Grade  diejenigen  Eigenthüm- 
lichkeiten ,  welche  d^n  Zuckungen  ermüdeter  Präparate  zuzukommen 
pflegen. 

Es  dürfte  zweckmässig  sein,  für  den  hier  im  Allgemeinen  geschilder- 
ten Zustand  des  Nerven,  dessen  hervorstechendstes  Merkmal  die  mangel- 
hafte Hemmung  unter  dem  aufsteigenden  Strome  ist ,  eine  Bezeichnung 
zu  wählen ,  in  der  wir  die  Gesammtheit  der  obigen  Eigenschaften  kurz 
zusammenfassen:  wir  wollen  denselben  dnher  künftig  als  den  astheni- 
schen Zustand  bezeichnen  und  von  ihm  dasjenige  Verbalten  des  Ner- 
ven, wobei  die  Hemmungswelle  kräftig  ausgebildet  ist,  als  den  atheni- 
schen Zustand  unterscheiden.  Da  aus  dem  bisher  Gesagten  schon  her- 
vorzugehen scheint ,  dass  der  asthenische  Zustand  eine  bedeutende  Ver- 
minderung der  inneren  Kräfte  des  Nerven  andeutet,  eine  Vermuthung, 
welche  durch  die  folgenden  Beobachtungen  zur  Gewissheit  erhoben  wird, 
80  mag  die  Wahl  des  Ausdrucks  hierin  ihre  Rechtfertigung  flnden?  Nach 
Allem  braucht  übrigens  kaum  bemerkt  >zu  werden,  dass  beide  Zustände 
Dar  in  den  extremen  Fällen  scharf  von  einander  geschieden  sind,  dass 
es  aber  alle  möglichen  Uebergangsstufen  vom  einen  zum  andern  gibt. 
In  der  That  lernen  wir  oft  diese  Uebergänge  an  einem  und  demselben, 
ursprünglich  kräftigen  Nerven  dann  kennen,  wenn  wir  ihn  durch  wieder- 
holte Reize  allmälig  erschöpfen.  Anderseits  darf  man  aber  den  astheni- 
schen Zustand  nicht  etwa  als  ein  blosses  Resultat  der  Veränderung  durch 
die  Reize  betrachten.  Zahlreiche  andere  Ursachen  können  ihn  ebenso 
herbeiführen  wie  die  Ermüdung ,  und  da  solche  Ursachen  zum  Theil  un- 
ter den  natürlichen  Lebensbedingungen  auf  den  Nerven  einwirken,  so 
kann  man  daher  leicht  auf  Präparate  stossen,  die  auf  den  ersten  Reiz, 
der  auf  sie  wirkt,  schon  mit  den  charakteristischen  Zeichen  jenes  Zu- 
standes  antworten.  Ausser  der  Ermüdung  durch  oft  wiederholte  Reize 
sind  es  namentlich  gewisse  Einflüsse  der  Temperatur,  die  wir  noch  wer- 
den kennen  lernen,  und  mangelhafte  Ernährung,  welche  den  asthenischen 
Zustand  bedingen. 

Nerven,  an  denen  der  asthenische  Zustand    sich  so  weit  ausgebildet 
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Bndet,  d«M  die  Hemmungswell«  iwar  aiobt  gaiiE  fehlt,  aber  steril  ver- 
langMint  und  geschwächt  ist,rbieUn  nan  der  UaterauchiiDg  daroh  sdivk- 
che  «ufsteigeDde  Strome  rolgende  EigeDthamliohkeiteD : 

1)  W&hrend  der  Phase  der  Erregb&rkeitsEuaahme  ist  Dicht,  wie  in 
den  frahereD  Fällen,  das  Vorhandensein  der  Hemmung  wenigstens  dann 
Boeh  keDDtiich,  dsss  dieZuckungsdauer  verkOnt  und  das  Btadium  der  ]»• 
tenIeD  Beisuag  vergröaiert  ist,  sondern  bei  geriogereo  Graden  des  astheni- 
schen Zustandes  zeigt  sich  neben  der  Zucfcungshöbe  auch  die  Zuckungs- 
daner  vergrössert;  die  latent«  Reizung  bleibt  entweder  anverftudert,  oder 
sie  ist  sogar  rermindert.  Kurz:  alle  Elemente  der  Znckung  sind  verin- 
dert   im    Sinne    der  erhöhten    Erregbarkeit. 

Bei  bedeatenderen  Graden  des  asthenischen  Zustandes  zeigen  aber 
ZuehnngshObe  und  latente  Reizung  keine  Verftndemng  mehr,  sondern 
nur  die  Dauer  des  Endatadiums  der  Zusammenziebnng  ist  zuerst,  wäh- 
rend die  Erregungswelle  besteht,  rergrössert  und  dann,  nach  Eintritt  der 
Hemmungs welle,  vermindert. 

Die  Fig.  6  gibt  eine  hierher  gehörige  Beobachtung  aus  dem  Stadiom 
der  zunehmenden  Erregbarkeit.  R  undRC  fallen  bisgegeoEnde  ihres  Ver 
laufs  vollsl&ndig  zusammen,  hier  aber  senkt  sich  RC  sp&ter  zar  Absoissen- 


linte.  Bei  l&ngerer  Zeitdistanz  ab  kann  das  Verbaltniss  von  R  und  SC 
sieh  umkehren^  immer  aber  unterscheiden  sich  beide ZusammenziehoDgen 
nnr  in  ihrem  Endstadium.  Diese  Erscheinung  h&ngt  damit  zusammen, 
daas  der  in  hohem  Grsd  asrhenische  Nerr  auch  eine  Reiz venl&rkung  nur 
dareh  verlängerte  Zuokungsdauer  beantwortet.     (8.  unten  J.  20.) 

2)  Wie  die  HemmuDgBwelle ,  so  ist  auch  die  Erregongswelle  ver- 
langsamL  Ihr  Anwachsen  und  Portschreiten  kann  daher  in  diesem 
Fall  h&uSg  sogar  miUelat  der  ErregbarkeilsprOfung  verfolgt  werden.  Der 
Zeitraum  zwischen  Schliessung  des  Stromes  und  Einwirkung  des  Prflf- 
nngsreises  muss  schon  ziemlich  gross  sein,  wenn  Oberhaupt  eine  Verän- 
derung der  Zuckung  enUlehen  soll.  Diese  besteht  dann  zunächst  in 
einer  Erregbark  ei  rsxnn  ahme,  der  erst  bei  weiterer  Vergrössemng  des  Zeit- 
Zwischenraumes  die  Hemmung  folgt ,  vorausgesetzt  dass  die  untersueble 
Nerveostrecke  Oberhaupt  von    der  lelzteren  erreicht  wird. 

3)  Auch  hier  ist  die  Richtung  der  PrOfungsströme  auf  die  Erleb- 
nisse der  Unt«r8uehang  von  Einfluss.    Dieser  Einfluss   ist  aber  demjeni- 
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gen,  welchen  wir  bei  kräftiger  Ausbildung  der  Hemoiungswelle  nach- 
weisen konnten^  gerade  entgegengesetzt,  indem  der  aufsteigende,  also 
gleich  gerichtete  Prtlfnngsstroni ,  eine  Wirkung  im  Sinne  der  Erregbar- 
keitttsunahme  ausübt. 

%.  19.  In  den  Versuohsbeispielen,  die  nun  zur  Erläuterung  der  ent- 
wickelten Sätze  folgen  sollen  ^  werden  wir  suocessiv  von  geringeren  zu 
höheren  Ortkden  des  asthenischen  Zustandes  ttbergehen. 

Versuch     I. 

Massige  Asthenie«  Die  Schliessungszuekung  des  aufst.  Stromes  tritt  zu- 
erst auf,  im  Verlauf  des  Versuchs  verschwindet  sie  aber^  und  es  tritt  für 
alle  Stromstärken  letztes  Stadium  des  Zuckungsgesetzes  ein.  Spann- 
weite  der  const.  Elektroden   12,  der  Reizelektroden  4  Mm.     Reiz:  Oeff- 

nungsinductioiisschlag. 


Nr. 

D 

T 

R 

RC 

H 

L 

LR 

H 

L    1 

LR 

1 

6  aufst. 

0,049 

3,5 

28 

6,5 

4,5 

29,5 

5 

2 

10  abst 

); 

3,5 

30 

7,5 

4,5 

31 

6 

3 

22  aufst. 

n 

3,5 

28 

8 

4 

30 

6,5 

4 

26  abst. 

n 

3,5 

30 

8 

4,5 

31 

7 

5 

6  aufst. 

0,133 

3.5 

31 



3,5 

31 

— 

6 

10  i^bst. 

}9 

3,5 

31 

3,5 

31 

— 

7 

22  aufst 

1« 

4 

33 



4 

33 

— 

8 

26  abst« 

4,5 

36 

— 

4,5 

36 

9 

6  aufst. 

0,28 

4 

31 

— 

3,75 

31 

— 

10 

10  abst. 

'  M 

4 

32 

7 

3,75 

31,5 

7,5 

11 

22  aufst. 

)f 

4 

32 



4 

32 



12 

26  abst. 

1* 

4,5 

35 



4,5 

35 



13 

6  aufst. 

0,40 

3,5 

26 



3,5 

26 



14 

10  abst. 

w' 

3,5 

26 

3,5 

26 

Der  Strom  wird  verstärkt,  so  dass  er  der  Grenze  nahe  kommt,  wo 
Schliessungszuekung  des  aufst  Stromes  auftritt 


15 
16 
17 
18 
19 
20 
2t 
22 


6  aufst. 
10  abst. 
10  abst. 

6  aufst 
22  aufst 
26  abst. 

6  aufst 
10  abst 


0,22 


11 
11 
1» 
»1 


0,188 
» 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2,5 


38 
42 
42 
39 
37 
40 
40 
41 


3,5 

40 

2,5 

40 

2,5 

40 

3,25 

40 

3 

40 

2,75 

38,5 

2,25 

42 

2,5 

45 
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Verlauf  der  Erregung  unter  der  positiven  Elektrode. 


Nr. 

D 

T 

R 

RC 

H 

L    1    LR 

H 

1      L 

1    LR 

23 

26  abst. 

0,188 

2 

42 

— 

2,5 

46 



24 

22  aufst. 

)> 

2,5 

44 

— 

2,5 

48 



25 

6  aufst. 

}} 

2 

41,5 

— 

2 

49 

— 

26 

10  abst. 

}} 

2      - 

49 

— 

2 

49 

->. 

27 

6  aufst. 

;; 

2 

52 

2,5 

52 



28 

10  abst. 

0,037 

2 

54    1 

— 

2 

54 



Die  Zunahme  des  asthenischen  Zustandes  im  Verlauf  dieser  Ver- 
suchsreihe ist  deutUch  an  der  Zunahme  der  Zuckungslänge  bu  bemer- 
ken. Dem  entsprechend  vermindert  sich  denn  auch  die  Geschwindig- 
keit der  Erregungs-  und  Hemmungswelle.  Die  erstere  ist  ui  Anfang  des 
Versuchs  nach  0,049"  bis  zum  untersten  Nervenpunkt  zu  beobachten  (1— 
4)',  bei  0,13"  scheinen  sich  Erregung  uud  Hemmung  zu  compensiren  (5 
—8)  dann,  bei  0,28" ,  tritt  die  letztere  auf,  ohne  aber  die  beiden  tiefe- 
ren Punkte  zu  erreichen  (9 — 12).  Von  jetzt  an  ist  selbst  bei  den  grös- 
seren Zeiträumen  nur  noch  bei  absteigendem  Prüfungsstrom.  die  Hemm- 
ung nachzuweisen  (16,  17,  20),  und  auch  die  Erregung  ist  bedeutend 
gesunken.  Die  begünstigende  Wirkung  der  aufsteigenden  Richtung  des 
Prüfungsstromes  auf  die  Erregbarkeitszunahme  erhellt  namentlich  aus 
Nr.  15—25. 


-    Versuch    II. 

Hochgradige  Asthenie.     Spannweite   der   const.  Elekr.  20,  der  Reizeiek 

troden  5  Mm.  Reiz:     Oeffnungsinductionsschlag. 


1 

Nr.          D 

T 

K 

RC 

1 

H 

5 

L    1 

LR 

H 

L 

L   LR 

1 

5  aufst.  1 

0,043 

30 

8 

6 

32 

6 

2 

20  aufst. 

>J 

5 

31 

9,5 

5,5 

31,5 

8 

3 

5  aufst. 

0,107 

5 

33 



5,5  . 

33 

^^M 

4 

20  aufst.  , 

M 

5 

i     33 

— — 

6 

34 

1 

5 

5  aufst. 

0,157 

3,5 

34     , 



4,5 

34 

— 

6 

10  abst. 

; 

4 

35 



4 

35 

—— 

7 

20  aufst. 

V 

3,5 

36     , 

— 

4,25 

36 

1 

8 

25  abst.  ! 

i; 

4 

34  ; 

m^m 

3 

33 

^— 

9 

5  aufst.  1 

0,036 

3,5 

34 

12 

4,5 

39 

8 

10 

10  abst.  ; 

ti 

4 

35,5  • 

— 

4 

a5,5 



11 

20  aufst.  . 

»» 

3,5 

;    35,5  i 

— 

4 

35,5 



12 

25  abst.  1 

n 

3,5 

1 

— . 

4 

^^ 



13 

1  5  aufst. 

w 

8 

.   35 

— 

3,5 

35 
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Nr. 

D 

T 

B 

H     1    'L    1    RB 

RC 
H     1      L         LB 

14 
15 
16 
17 
18 

10  abst. 

5  au6t. 
20  aofst. 
25  abst. 

öaafst 

0,036 
0,28 

w 

4 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

36 
34 

1 

4 

3,5 

3,5 

3,5 

3 

36 
34 

1    1    1   1    1 

In  dieser  Versuchsreihe,  in  welcher  die  Hemmungswelle  ausseror- 
dentlich schwach  ist,  macht  sich  der  Einfluss  der  Richtung  der  Prflfungs- 
ströme  deutlicher  noch  als  in  der  vorigen  geltend.  (Vgl.  namentlich 
Nr.  5—8.) 

Versuch     III. 

Hochgradige  Asthenie.  Spannweite    der  const.  Elektr.  8  Mm.  Reiz: 

aufsteigender  Oeffnungsinduolionsschlag. 


Nr. 


1 
2 
3 


D 


8 

28 
8 


R 


H    I    L 


RC 


H 


0,0093 
d'093 


4 
5 

28 
8 

0,117 

6 

28 

« 

7 

8 

0,157 

8 
9 

28 
8 

0,211 

10 
11 
12 

28 

8 

28 

11 
11 

0,27 

3,5 
3,5 
5 


5 
4 
[2,5] 


4 

[2] 
5 

[1,5] 

4,5. 

5 
[3,5] 

3,5 

5 

4 


62 
55 
63 


53 
62 


59 

61 

56 
54 

47 
57 
50 


3,5 
3,5 
5,5 


5 
4 
[3,5] 


4 

[2,5] 
5 

[2,5] 
4,5 
4 

[^5] 
3,5 
4,5 
4 


62 
55 
63 


53 
63 


59 

64 

56 
41 

47 
56 
50 


RC  nur  im  aufst.  Theil 
derZuckung  höher,  dann 
mit  R  zusammenfallend. 


In  [  ]  die  Höhen  des 
absteigenden  Theils  der 
Zuckung. 


')  Approximativ  bestimmt 


^ 


Verlauf  der  Erregrang  unter  der  positiven  Elektrode. 


Nr. 


D 


R 


RC 


H    I     L  I     H     I    L 


13 
14 

15 


16 


8 
28 

8 


8 


0,196 

V 

0,168 


0,130 


4 
2,5 

3,5 

[2] 

3,5 


51 
36 

68 


80 


4 
3,5 

3,5 
[2,5[  I 

3,5 


53 

40    Lat.  Reizung  von  RC 

l  Mm.  kürzer. 
68    In  [  ]  die  Höhen  des 

absl.   Theila    der  Zuek- 


80 


ung. 


Hier  lässt  sich  deutlich  das  langsame  Portschreiten  auch  der  Erre- 
gungswelle verfolgen.  Bei  0,009"  ist  diese  noch  nirgends  zu  finden 
{1,2),  nach  0,09"  findet  sie  sich  nur  am  oberen  (3,4),  erst  nach  0,11— 
0,19"  auch  am  unteren  Punkt  (6,14).  Die  Hemmungswelle  ist  oben  nach 
0,21"  (9, II J,  unten  Oberhaupt  gar  nicht  nachzuweisen.  Nehmen  wir  hier- 
nach den  Weg  von  8  Mm.  in  0,2"  für  die  Hemmungswelle  an,  so  würde 
sich  hieraus  die  enorm  langsame  •fiecundengeschwindigkeit  von  40  Milli- 
metern ergeben,  unter  der  Annahme,  dass  dieselbe  an  der  positiven  Elek- 
trode im  Moment  der  Schliessung  des  Stromes  begonnen  habe.  Wenn 
auch  diese  Zahl  selbstverständlich  eben  so  wenig  wie  die  früher  berech- 
neten einen  Anspruch  darauf  macht,  die  Absolute  Geschwindigkeit  des 
Vorgangs  mit  Genauigkeit  anzugeben,  so  kann  sie  immerhin  zur  Ver- 
gleichung  mit  den  früher  unter  ähnlichen  Voraussetzungen  erhaltenen 
Zahlen  dienen  und  die  beträchtliche  Verlangsamung  der  Hemmungswelle 
in  den  hier  In  Rede  stehenden  Fällen  einigermassen  veranschaulichen. 

Setzt  man  an  Präparaten  mit  sehr  gesunkener  Hemmung  die  Ver- 
suche einige  Zeit  fort,  so  überzeugt  mau  sich  übrigens  bald,  dass  die 
hier  erreichte  Geschwindigkeit  noch  lange  nicht  die  Grenze  ist  Bald 
tritt  ein  Stadium  ein,  wo  es  gar  keiner  zeitmessenden  Hülfsmittel  mehr 
bedarf,  um  da»  Fortschreiten  der  Hemmungswelle  nachzuweisen,  sondern 
wo  deutlich  mindestens  mehrere  Secunden  vergehen  ,  bis  dieselbe  an 
einer  von  der  positiven  Elektrode  etwas  entfernteren  Stelle  angelangt  ist. 
In  der  Regel  sind  dann  aber  solche  Präparate  für  die  Untersuchung  mit 
schwachen  Strömen  überhaupt  nicht  mehr  zu  verwenden  ,  da  nun  ein 
nachweisbarer  Grad  der  Hemmung  erst  bei  solchen  Stromstärken  auf- 
tritt ,  bei  denen  die  Schli^ssungszuckung  des  aufsteigenden  Stromes  sich 
einstellt.  Die  letztere  verschwindet  zwar  wieder  beim  Absterben  des 
Nerven  ;  an  solchen  absterbenden  Präparaten  sind  aber  die  Erscheinungen 
zu  unstät,  um  brauchbare  Resultate  zu  liefern. 

c)  Zunahme  der  Erregbarkeit  unter  dem  schwachen  aufstei- 
genden Strome  ohne  nachweisbare  Abnahme  derselben. 

$.20.    In  den  vorigen  Beobachtungen  hatten  wir  uns  dem  6renz(all 
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bereite  gen&hert,  d(dr,  weil  er  fOr  eine  weitere  UntersuchuDg  kein  Object 
darbietet,  our  kare  erw&hnt  werdeo  musa. 

Es  bändelt  sich  hier  am  die  höchsten  Grade*  des  asthenischen  Zu- 
Standes.  Bei  diesen  verschwindet  endlich  jede  Spur  einer  Hemmung  an- 
ter dem  schwachen  aufsteigenden  Strome,  während  eine,  l&ngere  Zeit  an- 
dauernde, Zunahme  der  Erregbarkeit  su  finden  ist.  Man  begegnet  dieser 
Erscheinung  an  lange  in  der  Gefangenschaft  gehaltenen ,  halb  verhun- 
gerten Fröschen  oder  an  solchen  Thieren,  die  rasch  aus  der  Winterk&lte 
in  das  warme  Zimmer  gebracht  worden  sind;  ebenso  stellt  er  sich  ein 
als  das  Zeichen  äusserster  Erschöpfung  nach  oh  wiederholter  Reizein- 
v^irkung. 

An  Nerven  dieser  Art  hat  jeder  Reis^  die  Schliessung  des  constan- 
ten  Stromes  sowohl  wie  ein  einzelner  Inductionsschlag ,  einen  langsana 
ansteigenden  und  dann  wieder  sinkenden  Tetanus  zur  Folge.  Die  Reiz- 
achwelle ist  in  der  Regel  nicht  erheblich  vergrössert ,  oft  sogar  vermin- 
dert, d.  h.  der  Nerv  reagirt  schon  auf  schwache  Reize  mit  Zusammen- 
xiehung.  Dagegen  bleibt  die  Höhe  der  Zuckung  unverändert  bei  wach- 
sender Reizstärke;  ebenso  unveränderlich  ist  das  Stadium  der  latenten 
Beizung  Von  allen  Elementen  der  Zuckung  variirt  noch  allein  die 
Zuckungsdauer,  indem  mit  steigender  Erregung  die  tetanischeContraction 
an  Dauer  zunimmt.  Ein  Anfang  dieses  Zustandes  ist  schon,  in  Fig.  6 
dargestellt,  wo  auch  die  Zunahme  der  Erregbarkeit  nur  noch  in  der  ver- 
änderten Zuckungslänge  sich  kundgibt.  An  Nerven  von  der  hier  erörter- 
ten Beschaffenheit  ist  min  selbst  in  dichter,  Nähe  der  positiven  Elek- 
trode in  keinem  Zeitpunkt  nach  der  Schliessung  des  Stromes  die  Spur 
einer  Hemmung  zu  finden,  wohl  aber  eine  mehr  oder  weniger  dauernde 
Brregbarkeitszunahme.  Dabei  ergibt,  wie  wir  hier  einstweilen  bemerken 
wollen,  die  Untersuchung  der  Erregbarkeit  zur  Seite  der  Anode  und  Ka- 
thode vollständig  die  gleichen  Resultate.  Dies  wird  in  solchen  extremen 
Fällen  auch  bei  Steigerung  der  Stromstärken  in  der  Regel  nicht  viel 
anders;  nur  die  stärksten  Ströme  lassen  noch  vorübergehend  eine  geringe 
Hemmung  in  der  Nähe  der  Anode  erkennen. 

Das  Stadium  der  latenten  Reizung  ist  immer  stark  vergrössert,  ein 
Zeichen,  dass  die  'Erregungswelle  sich  bedeutend  verlangsamt  hat 

B.    Starke  aufsteigende  Ströme. 

$.  21.  Giebt  man  dem  aufsteigenden  Strom  eine  solche  Intensität, 
dass  die  bei  geringerer  Stromstärke  vorhandene  Schliessungszuckung  aus- 
bleibt, indem  man ,  um  sicher  zu  sein ,  da^s  sie  nicht  während  der  Ver- 
aoehsreihe  wieder  eintritt ,  mit  der  Stromverstärkung  etwas  Aber  die 
Grenze  hinausgeht,  bei  welcher  sie  verschwunden  ist,  so  zeigt  sich  stets 
eine  ziemlieh  rasch  hereinbrechende  Hemmung,  die  von  der  positiven 
BSlektrode    gegen    den    Muskel   mit   erheblich   grösserer  Geschwindigkeit 
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als  bei  eohwachen  8tr6ineD  verlftuft.  Immerhin  ist  aber  anoh  io  diesem 
Fall  die  Bewegung  der  Hemmuogewelle  noch  ein  sehr  langsamer  Vor- 
gang 9  der  sidi  selbst  bei  m&ssiger  Bmpflndlichkeit  der  zeitmessenden 
Vorrichtung  deutlich  verfolgen  Iftsst  Eine  Zunahme  der  Erregbarkeit 
Iftsst  bei  diesen  starken  Strömen  sun&ohst  nirgends  anter  der  positiven 
Elektrode  sich  nachweisen. 

Sehr  bald  jedoch ,  in  der  Regel  schon  nach  wenigen  ReiBversucbefi 
mit  dem  starken  Strom,  Ändert  sich  das  Schauspiel,  indem  an  den  tiefer 
gelegenen  Nervenstellen  w&hrend  einer  kurzen  Zeit  nach  Schliessung  des 
Stromes  vortlbergehend  vermehrte  Erregbarkeit  sich  einstellt,  die  dann 
erst  später  der  verminderten  Platz  macht.  Untersucht  man  daher  suo- 
oessiv  in  verschiedenen  Zeiträumen  mehrere  Nervenpunkte  zwischen 
Anode  und  Muskel ,  so  trifift  man  an  den  der  ersteren  näher  liegenden 
nur  eine  allmälig  wachsende  Hemmung.  Während  diese  schon  besteht, 
ist  die  Erregbarkeit  der  tiefer  gelegenen  Strecken  noch  unverändert,  dann, 
während  nahe  der  Anode  die  Erregbarkeit  meist  schon  auf  null  gesun- 
ken ist,  stellt  sich  hier  die  Zunahme  der  Erregbarkeit  ein,  bis  endlich 
auch  diese  der  Hemmung  Platz  macht.  Wenn  daher  die  Erregungswelle 
da ,  wo  sie  überhaupt  auftritt,  immer  der  Heniimungswelle  vorangeht, 
so  braucht  doch  auch  sie  eine  ziemlich  beträchtliche  Zeit,  um  an  einem 
tiefer  gelegenen  Punkte  anzulangen. 

Im  Vergleich  mit  der  Wirkung  schwacher  Ströme  ist  demnach  die 
HemmuDgswelle  beschleunigt  und  die  Erregungswelle  verlangsamt.  Beide 
folgen  sich  daher  innerhalb  eines  kürzeren  Zeitraumes. 

Wählt  man  die  Stromstärke  so,  dass  sie  der  Grenze,  wo  die  auf* 
steigende  Schliessungszuckung  wegbleibt,  näher  kommt,  so  pflegt  so- 
gleich an  den  tiefer  gelegenen  Nervenstrecken  während  einiger  Zeit  die 
erhöhte  Erregbarkeit  nachweisbar  zu  sein:  wie  diese  bei  den  schwachen 
Strömen  die  Erregung  verkündete,  so  bleibt  sie  auch  noch  zurück,  wenn 
die  Stromstärke  eben  den  Punkt  überschritten  hat,  wo  durch  sie  die  Er- 
regung  unterdrückt  wird. 

Von  minder  ausgeprägtem  Einfluss  auf  die  Erscheinungen  als  bei 
den  schwachen  Strömen  ist  der  innere  Zustand  des  Nerven*  Jene  leisen 
Uebergangsstufen  der  Zustände,  welche  dort  sich  nachweisen  Hessen, 
verschwinden  hier  vor  der  mächtigen  Wirkung  des  Stromes,  die  anfäng- 
lich auch  im  weniger  leistungsfähigen  Nerven  eine  energische  Hemmungs- 
welle hervorbringt,  fireilich  aber  auch  den  kräftigeren  bald  erschöpft  und 
so  der  Erregungswelle  den  Durchgang  gestattet.  Nur  sehr  asthenische 
Nerven  unterscheiden  sich  hier  von  Anfang  an  dadurch,  dass  sie  auf  den 
starken  Strom  fast  nicht  anders  als  auf  den  schwachen  reagiren,  indem 
bis  nahe  zur  Anode  kurz  nach  der  Schliessung  des  Stromes  die  Erreg* 
ungswelle  zu  finden  ist.  Sehr  bald  stellt  dann  aber  aoeh  ao  derartigen 
Nerven  ,    falls  nicht  deren  oberes  Ende  abgestorben  ist ,    selbst   bei  den 
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stärksten  Strömen   die   Sohiiessungssuckung   sich  ein ,    so    dass  sie  zur 
weiteren  Fortfahruag  der  Versuche  unbrauchbar  werden. 

Sobald  die  Hemmung,  entweder  wegen  öfterer  Einwirkung  des  star- 
ken Stromes  oder  weil  dieser  von  Anfang  an  nahe  der  Zuckungsgrenze 
gewählt  wurde,  nicht  mehr  stark^enug  ist,  um  der  Erregungswelie  völlig 
den  Weg  zu  versperren,  macht  sich  auch  hier  ein  Einfluss  der  Richtung 
des  PrQfungsstromes  deutlich  bemerkbar,  indem  der  aufsteigende,  also 
der  dem  constanten  gleich  gerichtete  Prüfungsstrom  im  Sinne  der  Hemm- 
ung, der  absteigende  dagegen  im  Sinne  der  Erregung  zu  wirken  schetnt. 
Dieser  Einfluss  verschwindet  einerseits  da ,  wo  die  hemmende  Wirkung 
des  Stromes  sehr  ausgeprägt  ist ,  in  welchem  Fall  ab-  und  aufsteigende 
Reizsiösse  die  verminderte  Erregbarkeit  mit  gleicher  Entschiedenheit 
angeben,  und  anderseits  da,  wo  die  Hemmung  auch  bei  den  stärksten 
Strömen  ganz  verschwindet,  also  bei  sehr  asthenischen  Nerven,  bei  wel- 
chen jede  Richtung  der  Prflfungssiröme  eine  gleich  deutliche  Zunahme 
der  Erregbarkeit  erkennen  lässt.  Der  Einfluss  der  Prüfungsströme  macht 
sich  demnach  am  kenntlichsten  in  jenen  mittleren  Fällen,  wo  nur  die 
von  der  Anode  entfernteren  Strecken  vorObergehend  vermehrte  Erreg- 
barkeit darbieten.  Hier  ist  diese  in  der  Regel  nur  mit  dem  absteigenden 
PrOfungsstrome  nachzuweisen ,  während  der  aufsteigende  von  den  näm- 
lichen Stellen  aus  entweder  unveränderte  oder  selbst  verminderte  Erreg- 
barkeit zeigt. 

Nachdem  wir  die  Wykung  schwacher  Ströme  an  einem  graphischen 
Beispiel  erläutert  haben,  welches  das  allmälige  Anschwellen  der  Hemm- 
ung an  einem  Punkt  darstellte  (Fig.  4),  wollen  wir  hier  eine  ebenfalls  vom 
Wadenmuskel  des  Frosches  aufgezeichnete  Versuchsreihe  benatzen,  welche 
die  allm&Uge  Ausbreitung  der  Hemmungs'  und  Erregungswelle  über  eine 
längere.  Nervenstrecke  erkennen  lässt.  Die  Fig.  7  stellt  drei  Versuchs- 
gruppen dar,  in  deren  jeder  successiv  ein  8  (1),  12  (2),  20  (3)  und 
24  (4)  Mm.  von  der  Anode  entfernter  Punkt  gereizt  wurde.  In  den  Ver- 
suchen 1  und  3  war  die  Richtung  des  PrQfungsstromes,  eines  Oefihungs- 
inductionsschlages ,  die  aufsteigende  ,  in  2  nnd  4  die  absteigende.  Der 
Punkt  a  ist  in  A  und  B  4®,  in  G  (wo  er  aus  der  Fig.  wegfiel)  8®  von 
der  Mitte  des  Schwingungsbogens  entfernt.  Der  Zeitraum  a  b  ist  in  A 
0,058 ,  hl  B  0,103  und  in  G  0,33".  Beim  kleinsten  dieser  Zeiträume 
sehen  wir  die  Hemmung  bereits  am  zweiten  der  gereizten  Punkte  ange- 
kommen ,  am  dritten  ist  die  Erregbarkeit  unverändert,  am  vierten  findet 
sich  eine  merkliche  Erregbarkeitszunahme.  In  einer  hier  nicht  abgebil- 
deten zweiten  Versuphsgruppe,  in  welcher  die  Zeit  ab  etwas  kleiner  ge- 
nommen war,  fand  sich  bei  3  und  4  keine  Veränderung  der  Erregbarkeit, 
l'ei  2  war  die  Zuckung  nur  um  ein  Minimum  verringert,  bei  1  aber  blieb 
RC:=0.  Jetzt  wurde  zur  grössern  Distanz  ab  von  0,103"  tibergegan- 
gen (B):  in  1  und  2  ist  RC=0,  in  3  ist  es  eben  unter  R  gesunken,  in  4 
ist  RC  noch  gesteigert,  aber  weniger  als  in  A.  Beim  grössten  Zeitraum 
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C  eodlidi  ist  fOr  1-:^  die  Zuckung  RC  =  0  gewürdeo,  uad  avch  bei 
4  ist  sie  unter  K  gesunken.  Die  Hemmungswelle  bat  jelst  vollsltndig  die 
BrreguDg  verdrftngt. 

$.  2'i.  In  den  numerischeD  Versui^Bbeiepielen  ,  die  ich  nun  folgep 
lasse,  werden  wir  suceeseiv  von  den  Pftllen  sl&rkerer  zu  denjenigen 
sohwftoberer  Hemmung  abergehen. 

Versuch     1. 

Spannweiten    der   constaoten  und  der  Reiselektroden   5  Hm.  Reis:   auf- 

oder  abaieigender  Oeffnangsindaclionssehlag.     Voller  Strom  von  14  Gle- 

menten.  Dan. 


Nr. 

D 

T 

R 

EC 

H 

t 

LR 

H 

I- 

LR 

T 

IcTabetT 

0,090 

3 

68 



0 

_ 

2 

6  auf«. 

4 

58 

— 

0 

_ 

3 

2i  nbsl. 

. 

5 

44 

— 

5 

44 

— 

4 

10  abal. 

„ 

4 

52 

_ 

0 

— 

5 

10  sbst. 

0,140 

4 

46 

— 

0 

— 

Von  der  Einwirkung  Bdiwacher  und  starker  Ströme  etc. 
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Nr. 

D 

T 

0 

R 

RC 

« 

H  J 

L   J 

[_LR 

H           L 

LR 

6 

25  ahnt. 

0,140 

3 

32 

— 

2 

36 

^^             f 

7 

20  «ufst 

'»1 

3 

47 

9 

1,4 

40 

12 

8 

25  abst 

^f 

3 

48 

— 

3 

48 

-^ 

9 

10  abst. 

0,330 

2,ö 

40 

12 

1 

35 

18 

10 

5  aufst. 

^t 

2,5 

43 

— 

0 

— 

— ^ 

11 

20  anfst 

^7 

2 

42 

10 

1 

40 

17 

12 

tO  abst. 

0,174 

2 

46,5 

11 

0,6 

40 

19,5 

13 

5  aofst. 

)9 

2 

54 

— 

0 

— 



14 

25  abst. 

f^ 

2 

54 

.— 

2 

54 

15 

20  aofst. 

n 

2 

52 

— 

2 

52 



Hier  ist  während  der  ganzen  Beobachtangsreihe  nirgends  gestei- 
gerte Erregbarkeit  zu  finden.  Doch  verlangsamt  sich  augenscheinlich  im 
Verlaufe  derselben  die  Geschwindigkeit  der  Hemmungswelle.  Von  die- 
ser ist  am  Ende  des  Versuchs  selbst  nach  0,17''  in  20  Mm.  Entfernung 
noch  keine  Spur  nachzuweisen  (15). 

Versuch    H. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  8,  der  Reizelektroden  4  Mm.  Reiz:    Oeff 
nungsinductionsschlag.  Strom  von  14  Elementen  Dan. 


Nr.  ' 

D 

T 

* 

R 

1 

RC 

H     1 

L 

LR 

H    { 

L    1 

LR 

1 

8  aufst. 

0,102 

3,5 

30 



0 



2 

12  abst. 

;i 

3,5 

30 



0 

— 



3 

20  aufst. 

11 

3,5 

30 



3 

28 



4 

24  abst. 

;i 

3 

30 

4 

30 



5 

20  aufst. 

>i 

3,5 

30 

3,5 

30 



6 

12  abst. 

71 

4 

30 

8 

1,5 

28 

12 

7 

8  aufst. 

19 

3,5 

30 

0 



— 

8 

8  aufst. 

0,058 

4 

32 



0 



— 

9 

12  abst. 

f% 

4 

32- 

8 

2 

30 

10 

10 

20  aufst. 

19 

4 

33 

— 

4 

33 

— 

11 

24  abst. 

11 

2,5 

32 

— 

4 

32 

— 

12 

8  aufst. 

0,012 

4 

31,5 

— 

0 

— 

— 

13 

12  abst 

t1 

4 

32 

— 

3,5 

31 

— 

14 

20  autst. 

f) 

4 

30 

— 

3,5 

29 

15 

24  abst. 

91 

4 

30 

— 

4 

30 

— 

16 

20  aufst. 

)9 

4 

30 

4 

30 

— 

17 

12  abst 

}9 

4 

30 

— 

3,75 

29 

— 
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Verlauf  der  Erregung  unter  der  positiven  Elektrode, 


Nr. 

D 

T 

R 

« 

• 

RC 

• 

H    1 

L 

LR 

H    1 

L    1 

LR 

18 

8  aufst. 

0,012 

4 

31,5 

— 

0 

«— 

— 

19 

8  aufst. 

0,32 

4 

29 

0 





20 

12  abst. 

19 

4 

29 

— 

0 





21 

20  aufst. 

)| 

4 

28 

0 

— 

■ 

22 

24  abst. 

1> 

4 

28 



2,5 

28 



Versuch     III. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  5  Hrn.,  der  Reizelektr.  4  Hm.    Reiz:    auf- 
oder    absteigender  Oefinungsinductions0chlag.     Strom   von    18  Elementen 

Dan. 


Nr. 

D 

T 

• 

R 

RC 

H 

L 

[    LR 

H    1 

L  J 

LR 

1 

8  aufst. 

0,109 

2 

32 

_ 

0 

_ . 

2 

16  aufst. 

1) 

3 

30 

— 

0 

.... 

1— . 

3 

16  aufst. 

0,072 

3 

30 

^^ 

0 

^^B 



4 

20  abst 

1> 

3 

30 



2,6 

30 

— 

5 

8  aufst. 

9« 

3 

30 

— 

0 

^      ■ 

.'— 

6 

1 6  aufst. 

0,019 

3 

28 

— . 

0 

_ 

7 

20  abst. 

17 

2,8 

27 

9,5 

3,2 

27,5 

8 

8 

20  abst. 

0,(509 

2,5 

28 

9,5 

3,5 

31 

8 

9 

8  aufst. 

3 

28 

8 

1 

28 

U)^ 

10 

12  abst. 

;i 

3 

28 



3 

28 

11 

16  aufst. 

;> 

3 

27 

~"~ 

1 

34 

^_ 

12 

12  abst. 

;) 

3 

27 

2 

30 

._ 

13 

20  abst. 

11 

3 

28 

3,5 

30 

.— . 

14 

8  aufst. 

0,044 

3 

29,5 



0 

— 

_ 

15 

12  abst. 

» 

3 

28 



4 

33 



Bei  den  kleineren  Zeiträumen  ist  an  den  tiefer  gelegenen  Nerven- 
punkten  Zunahme  der  Erregbarkeit  zu  finden  ;  mit  der  Vergrtfsserung 
der  Zeiträume  schwindet  dieselbe.  In  dieser  wie  in  der  vorigen  Ver- 
suchsreihe ist  übrigens  die  erhöhte  Erregbarkeit  nur  bei  absteigender 
Richtung  der  Prüfungsströme  nachzuweisen.  Schliesslich  ftigen  wir  noeh 
eine  kurze  Versuchsreihe  an  einem  sehr  asthenischen  Nerven  bei. 


Von  der  EinwirkuDg  starker  und  schwacher  Ströme  etc. 
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V  e  r  s  u  0  h    IV. 

Spannweite  der  const.  Elektrpden  12,  der  Reizelektroden   5  Mm.     Reiz: 
OeffnungsinductioBfschlag.     Strom  von   14  Elementen  Dan. 


Nr. 

D 

T     . 

R 

RC 

1 

0,042 

H    1 

L    J 

LJLR 

H 

L 

LR 

10  aufst. 

2,5 

31 

10,5 

3 

3H 

7,5 

2 

15  abst. 

1> 

3 

31 

10,5 

3,5 

38 

4,5 

3 

25  aufst. 

fl 

3 

32 

9,5 

4,5 

42 

0 

4 

30  abst. 

V 

3 

31,5 

9,5 

4,5 

40,5 

0 

5 

10  aufst. 

0,134 

2,5 

27 

13 

3 

29 

11 

6 

10  aufet. 

91 

3,5 

31,5 

-r— 

4 

33 

— 

Die  Schliessungszockung  des  aufsteigenden- Stromes  erscheint,  welche 
auch  bei  weiterer  Stromverstärkung  nicht  mehr  verschwindet. 

In  dieser  Versuchsreihe  findet  sich  bis  zo  relativ  betr&chtüchen  Zeit 
räumen  und    bei  jeder  Richtung  der  PrOfungsströme   nur   erhöhte  Erreg- 
barkeit. 

Zur  approximativen  Bestimmung  der  Geschwindigkeiten  der  Hemm- 
ungswelle bei  diesen  starken  Strömen  scheinen  am  ehesten  die  Versuche 
II  und  III  geeignet.  Halten  wir  uns  der  Vergleichbarkeit  wegen  auch 
hier  an  den  aufsteigenden  PrOfungsstrom,  so  ist  die  Hemmungswelle  bei 
II  nach  0,012''  eben  in  20  Hm.  Entfernung  bemerkbar,  erreicht  aber 
schon  kurz  darauf  diesen  P^nnkt  nicht  mehr  (14,  16).  Bei  III  ist  sie  je- 
denfalls nach  0,009"  in  16  Hm.  Distanz  nachzuweisen  (11).  Hieraus 
iMTflrde  sieh  im  ersten  Fall  eine  ungefähre  Secundengeschwindigkeit  von 
1600,  im  zweiten  tflUr  die  etwas  kleinere  Entfernung)  von  mindestens 
1700  Millim.  ergeben.  In  einer  weiteren,  hier  nicht  mitgetheilten  Ver- 
suchsreihe war  nach  0,013''  die  Hemmung  in  20  Hillim.  Entfernung  eben 
merklich  geworden,  was  einer  Secundengeschwindigkeit  von  1500  Hillim. 
entspräche.  Bei  den  meisten  Versuchen  mit  dem  starken  Strom  hat  die 
Bestimmung  der  Geschwindigkeit  derHemmungswelle  wegen  der  raschen 
Veränderungen,  die  der  Strom  hervorbringt,  allzugrosse  Schwierigkeiten. 
JMenfalls  aber  ergibt  sich  ans  den  obigen  Daten ,  dass  diese  Ge- 
schwindigkeit bei  den  starken  Strömen  bedeutend,  ungefähr  um  das 
7-  bis  lOfache,  grösser  ist  als  bei  den  schwachen  Strömen  unter  der 
Zuckungsgrenze. 

2.    Tm  AbkKagea  4er  Erregnag  aack  Ablaif  4er  ScUiessaagsiackaDg  les  aif- 

steigealcD  StrtHes. 

S.  23.  FOr  jene  Ströme  von  mittlerer  Intensität,  bei  welchen  die 
aufiiteigende  Stromesrichtung  Schliessungszuckung    zur  Folge  hat,    lässt 
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sich  der  Verlauf  der  Erregung  in  der  bisherigen  Weise  nur  noeh  in  dem- 
jenigen Zeiträume  verfolgen ,  in  welehem  die  Zuolcung  selber  schon  ab- 
gelaufen ist,  und  in  welchem«  wie  bisher,  die  Zuckungen  R  und  RC, 
welche  der  Prflfungsreiz  auslöst ,  von  der  n&mlichen  Absoiasenlinie  sich 
erheben.  Ehe  wir  uns  nach  Methoden  umsehen ,  welche  auch  w&hrend 
des  Verlaufs  der  Zuckung  die  Erregbarkeit  eu  messen  gestatten,  wollen 
wir  daher  zun&chst  dieses  Stadium  des  Abklingens  der  Erregung  m  er» 
forschen  suchen. 

Der  eine  Umstand  unterscheidet  sogleich  die  zuckungerregenden 
Stromst&rken  von  den  schwachen  und  starken  Strömen,  deren  Wirkung 
wir  untersucht  haben ,  dass  jetzt  fast  in  allen  Fällen  während  eines  ge- 
gewissen Zeitraums  in  den  von  der  Anode  entfernteren  Nervenstrecken 
eine  Zunahme  der  Erregbarkeit  nachgewiesen  werden  kann.  Diese  letz- 
tere zeigt  aber  je  nach  der  Stromstärke  und  dem  Zustand  des  Kerven 
sowohl  in  Bezug  auf  ihre  Dauer  wie  in  Bezug  auf  die  Ausdehnung  der 
Nervenstrecke,  an  welcher  sie  auftritt,  erhebliche  Verschiedenheiten.  Wir 
können  in  dieser  Hinsicht  folgende  vier  Hauptfälle  unterscheiden,  zwi- 
schen welchen  natürlich  alle  möglichen  Uebergänge  vorkommen: 

1)  Ströme,    welche    der  unteren  Zuckungsgrenze   nahe 

kommen. 

a.  Sthenischer  Zustand.  Bei  diesen  schwachen  Strömen  ist  die 
Zunahme  der  Erregbarkeit  unmittelbar  nach  geschehener  Zuckung  schon 
nahe  bei  der  positiven  Elektrode  und  gleichzeitig  auf  allen  Punkten  der 
unteren  extrapolaren  Nervenstrecke  zu  Bnden.  Einige  Zeit  nach  Ablauf 
der  Zuckung  verschwindet  sie  in  der  Nähe  der  Anode , ,  um  der  nun  erst 
herabsteigenden  Hemmungswelle  Platz  zu  machen,  während  sie  tiefer  un- 
ten noch  fortbesteht.  An  den  entfernteren  Nervenpunkten  geht  sie  dann, 
ohne  zwischengelegenes  Stadium  herabgesetzter  Erregbarkeit,  unmittelbar 
in  den  früheren  Zustand  Ober. 

b.  Asthenischer  Zustand.  Unmittelbar  nach  geschehener  Zuck- 
ung findet  sich  in  der  ganzen  Nervenlänge  bis  zum  Muskel,  selbst  in 
dichter  Nähe  der  Anode,  eine  Zunahme  der  Erregbarkeit,  die  durchweg 
viel  bedeutender  ist,  als  sie  im  vorigen  F'all  an  irgend  einem  Punkte  be- 
obachtet wurde.  Später  geht  nahe  der  Anode  diese  Zunahme  in  Ab- 
nahme Ober,  doch  braucht  es  dazu  einer  viel  längeren  Zeit.  In  der  tie- 
fer gelegenen  Nervenstrecke  hält  ebenfalls  das  Stadium  zunehmender 
Erregbarkeit  länger  an,  bis  es  dem  früheren  Zustande  Platz  macht.  Bei 
extremen  Fällen  der  Asthenie  endlich  sind  zu  keiner  Zeit  und  an  kei- 
nem Punkte  nach  geschehener  Zuckung  merkliche  Spuren  der  Hemmung 
nachzuweisen  ,  sondern  überall  geht  dann  nach  einer  längeren  Zeit  die 
gesteigerte  unmittelbar  in  die  normale  Erregbarkeit  über.  In  diesen  Fall 
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kliogt  die  Erregbarkeil  UDter  dem  aufsteigenden  wieder  genau  ebenso  ab 
wie  unter  dem  absteigenden  Strome,   (Vergl.  S-20.) 

2)  Ströme,    welche    der    oberen    Zuokungsgrense   nabe 

kommen. 

a.  Sthenisoher  Zustand,  *  Bei  diesen  st&rkeren  Strömen,  bei 
welchen  die  Grösse  der  Sohliessungszuokung  schon  wieder  abzunehmen 
beginnt,  be6ndet  sieh  unmittelbar  nach  Ablauf  der  Zuckung  eine  ziem- 
lich ausgedehnte  Nenrenstrecke  unter  der  Anode  in  stark  herabgesetzter 
Erregbarkeit«  Weiter  unten  bis  an  den  Muskel  ist  die  Erregbarkeit  ge- 
stiegen. Nach  einiger  Zeit  breitet  sich  aber  auch  hier  noch  die  Hemm- 
ung Aber  eine  gewisse  Strecke  aus. 

b.  Asthenischer  Zustand.  J)as  Verhalten  des  Nerven  unter- 
scheidet sieh  von  demjenigen  bei  schwachen  Strömen  dadurch,  dass 
1)  die  Hemmungswelle  etwas  schneller  und  weiter  sich  ausbreitet ,  aber 
auch  2)  die  Erregung  intensiver  und  dauernder  ist.  Schon  in  massiger 
Entfernung  von  der  positiven  Elektrode  bringt  daher  eine  Verstärkung 
des  Stroms  zunächst  nur  eine  vermehrte  Zunahme  der  Erregbarkeit  her- 
vor, und  erst  wenn  man  einen  grösseren  Zeitraum  verfliessen  l&sst,  macht 
sich  auch  die  sl&rker  hemmende  Wirkung  geltend.  Bei  hohen  Graden 
der  Asthenie  unterscheidet  sich  der  stark«  Strom  von  dem  schwachen 
kaum  mehr  in  seiner  Wirkung. 

In  allen  hier  aufgezählten  Fällen  kann  die  Zunahme  der  Erregbar- 
kelt sich  verrathen:  1)  in  der  vergrösserten  Zuckungshöhe,  2)  in  der 
Zunahme  der  Zuckungsdauer  und  3)  in  der  Abnahme  des  Stadiums  der 
latenten  Reizung.  Wo  die  Erregbarkeit  stark  und  dauernd  erhöht  ist,  sind 
stets  alle  drei  Symptome  vereinigt  zu  finden:  so  findet  man  sie  nament- 
lich in  der  Begel  beisammen,  wenn  man  an  asthenischen  Nerven  die  Er- 
regbarkeit kurz  nach  geschehener  Zuckung  prüft.  Wo  dagegen  die  Zu- 
nahme der  Erregbarkeit  kürzer  dauert  und  hierauf  einer  Abnahme  Platz 
macht,  da  pflegen  nicht  mehr  alle  drei  Veränderungen  der  Prüfungszuck- 
ung  in  gleichem  Sinne  stattzufinden.  Es  ist  dann  aber  stets  aus  dem 
ganzen  Zusammenhang  der  Erscheinungen  die  Bedeutung  solcher  Diffe- 
renzen im  Verlauf  der  Zuckungen  unzweideutig  zu  entnehmen ,  wie  wir 
sogleich  an  einem  Beispiel  erläutern  werden.  In  Fi^.  8  (A — D)  ist  a, 
der  Zeitpunkt  der  Schliessung  des  constanten  Stromes,  3,5^  von  der  Mitte 
des  Schwingungsbogens  entfernt,  die  Richtung  des  zur  Zeit  b  ausgelösten 
Prflfungsstromes ,  eines  Oeffnungsinductionsschlages ,  ist  immer  die  auf- 
steigende; der  Zeitraum  ab  ist  in  A  —  D  so  gewählt,  dass  zwischen 
den  Zuekungen  C  und  R  die  Zwischenzeit  gleich  bleibt.  Bei  massiger 
Stromstärke  zeichnete  der  Muskel  5  Mm.  von  der  Anode  gereizt  die 
Gurven  A,  in  20  Mm.  Entfernung  die  Curven  B.  Dann  wurden  nach 
Verstärkung  des  Stromes  die  Curven  C  und  D  von  den  nämlichen 
Punkten   ans   erhalten.     Die    Deutung    dieser  Curven  kann  nicht  zwei- 
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Flg.  B. 

felhaft  sein.  Unmittelbar  nach  Schlieesuog  de«  Stromes  hat  überall 
die  Erregbarkeit  zugenommen :  desshalb  froherer  Aoftug  d^  Prflfr 
ungszuokuag.  Aber  sehr  bald  macht  sich  die  Hemmung  geltend,  an 
dem  der  Anode  näheren  Punkt  schon  während  der  lateDteo  Heil- 
ung ,  daher  diese  hier  weniger  als  vom  ferneren  Punkt  aus  reriifliit 
erscheint.  Doch  auch  an  lelzlerem  wird  die  Hemmung  schon  hinreichend 
bemerklieb ,  um  eine  Abnahme  der  Zuckungshähe  und  Zackungtidaner 
tu  verursachen..  Verstftrken  wir  denStrom,  eo  wird  bei  derKOrse  des  seit 
Ablauf  der  Zuckung  verflossenen  Zeitraumes  lan&chat  nur  die  Erregbar- 
keitssunahoie  bemerkbar:  wir  sehen  daher  in  C  and  D  die  latente  Reiz- 
ung noch  mehr  verkarEl  und  zugleich  die  Zuckungshühen  R  und  BC  in 
C  nahehin,  in  D  völlig  gleich  geworden,  die  Verkürzung  dee  letzten  Sta- 
diums der  Zuckungedauer  hat  dagegen  eber  Eugenommen.  Machen  vir 
bei  gleich  bleibender  Stromstftrhe  den  Zeitraum  ab  grösser,  wie  es  in 
E  und  F  geschehen  ist  (a  und  die  Schliessuogszuckung  aind  hier  ans 
der  Abbildung  weggefallen  und  der  Zeilraum  ab  beträgt  0,2&"),  so  wird 
an  dem  näherenPunkt  (E)  die PrQfungeznckung  ganz  unterdrückt,  fttr  den 
ferneren  Punkt  (P)  sind  alle  drei  Variabein  in  gleichem  Sinne  verändert, 
Höhe  und  Dauer  der  Zuckung  haben  abgenommen,  und  die  latenteReii- 
nng  ist  nm  ein  (im  Holuchnilt  nicht  mehr  sichtbares)  Minimum  grösser 
geworden. 

Wenn  der  aathenische  Zustand  stärker  ausgebildet  iel,  eo  gestaltet 
sieh  der  Verlauf  der  Erscheinungen  etwas  abweichend.  Es  wird  nämlich 
jetzt  der  Eintritt  der  Hemmung  nicht  nur  bedeutend  verspätet,  so  dass  er 
mit  unaern  ceitmessenden  HdlCsmitteln  oft  gar  nicht  mehr  genau  besliroinl 
werden  kann  ,  sondern  es  macht  sich  auch  die  Erregbark  ei  tat  unabme 
zum  Tbeil  in  anderer  Form  geltend.  Zunahme  der  Zuckungehöha  und 
Abnahme  der  latenten  Reizung  pflegt  man  in  diesem  Fall  bloaa  unmit- 
telbar nach  dem  Ablauf  der  Schliessungezuckung  zu  beobachten,  in  einem 
späteren  Stadium  dagegen  ist,  wie  schon  bei  den  sohwaoheo  Strömen  (a, 
Fig.  6),  nur  noch  dieZuCknngsdauer  in  ihrem  Endsladium  vergröwert.   Diese 
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ErscheiDUDg  entepriöht  dem,  was  wir  früher  (in  $.  18)  Aber  die  Kenn- 
Eeiohen  der  hochgradigen  Asthenie  bemerkten; 

Wie  bei  den  starken  Strömen,  welche  die  Zuckangsgrenze  flber- 
schritten  haben,  so  hat  auch  bei  den  zuckungerregenden  Stromstärken  die 
oft  wiederholte  Schliessung  des  Stromes  einen  verderblichen  Einfluss  auf 
die  Grösse  und  Ausbildung  der  Hemmungswelle  In  der  Regel  macht  sich 
dieser  Einfluss  schon  im  Verlauf  kürzerer  Versuchsreihen  geltend,  indem 
die  Herabsetzung  der  Erregbarkeit  immer  unvollkommener  wird  und  zu- 
letzt ganz  schwindet,  während  die  Erregungswelle  zusehends  wächst  und 
immer  näher  an  die  Anode  heranreicht.  Experimentirt  man  mit  Strom- 
stärkeUi  welche  der  oberen  Zuckungsgrenze  nahe  kommen ,  so  gibt  sich 
diese  Veränderung,  falls  nicht  gleichzeitig  die  Einflüsse  des  Absterbens 
wirksam  werden ,  daran  zu  erkennen,  dass  die  Schliessungszuokung 
zunimmt  und  die  obere  Zuckungsgrenze  sich  weiter  hinausschiebt.  Stirbt 
dagegen  der  Nerv  ab  während  der  Beobachtungen,  so  nimmt  bei  cod- 
stant  erhaltener  Stromstärke  die  Schliessungszuckung  ab,  während  trotz- 
dem die  Hemmung  geschwächt  und  die  Erregungswelle  verstärkt  wird; 
die  -Zuckungsgrenze  wird  in  diesem  Fall  in  der  umgekehrten  Richtung 
verschoben. 

Eine  von  dem  Einfluss  wiederholter  Stromschliessungen  und  Reiz- 
ungen sehr  verschiedene  Wirkung  tritt  endlich  zuweilen  dann  in  die 
Erscheinung,  wenn  der  Strom  eine  noch  längere  Zeit  hindurch  häufig  immer 
in  aufsteigender  Richtung  geschlossen  wird.  Es  kann  dann  plötzlich  ein 
Zeitpunkt  kommen,  wo  die  schon  fast  geschwundene  Hemmung  plötzlich 
wieder  wächst  und  zugleich  an  Geschwindigkeit  der  Ausbreitung  be- 
trächtlich zunimmt,  bis  zuletzt  auf  allen  Punkten  zwischen  Nerv  und 
Muskel  schon  unmittelbar  nach  Ablauf  der  Schliessungszuokung  totale 
Unerregbarkeit  besieht.  Zugleich  nimmt  die  Schliessungszuckung  ab  und 
sinkt  schliesslich  auf  null,  während  die  Oeffnungszuckung  zunimmt  und 
endlich  in  einen  Oeffnungstetanus  übergeht.  Hier  ist  augenscheinlich  die 
Ritter'sche  Hodiflcation  eingetreten,  für  welche  die  instantane  Ge- 
schwindigkeit, mit  der  auf  allen  Punkten  zwischen  positiver  Elektrode 
und  Muskel  die  Hemmung  sich  einstellt,  ein  charakteristisches  Zei- 
eben  ist. 

Auch  bei  der  Untersuchung  des  Abklingens  der  Erregung  nach  ge- 
schehener Zuckung  lässt  sich  in  manchen  Fällen  ein  Einfluss  der  Prüf- 
ungsströme  in  dem  Sinne,  dass  die  aufsteigende  Richtung  der  letzteren 
bei  der  Nachweisung  der  herabgesetzten,  die  absteigende  bei  der  Nach- 
weisung der  gesteigerten  Erregbarkeit  bevorzugt  ist,  nicht  verkennen. 
Doch  macht  dieser  Einfluss  hier  in  viel  geringerem  Grade  sich  geltend, 
ais  bei  den  schwachen  Strömen,  welche  keine  Zuckung  erregen.  In  vie- 
len Versuchsreihen  ist  er  verschwindend  klein  gegenüber  dem  Einfluss 
der  Entfernung,  in  welcher  sich  die  gereizte  Stelle  yoq  cjer  positiven 
Elektrode  befindet. 
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S.  24.  Aus  einer  grossen  Zahl  von  Versuchen,  die  ich  Aber  das 
Abklingen  der  Erregung  ausgeführt  habe,  will  ich  hier  nur  wenige  Bei- 
spiele auswählen,  welche  die  oben  unterschiedenen  Hauptftlle  erlftutern. 
Unter  t  ist  die  Zeit  zwischen  Ende  der  Schliessungs  •  und  Anfang  der 
Prflfungszuckung,  unter  C  die  Höhe  der  Schliessungszuckung  aufgefflhrt. 
Die  übrigen  Bezeichnungen  bleiben  die  bisherigen. 

Versuch     I, 

Schwacher  Strom.     Sthenischer  Zustand.  Spannweite   der  const.  Elektr.  4, 
der  Reizelektr.  5  Mm.    Reiz:    Oeffnungsinductionsschlag. 


' 


Nr. 


D 


R 


H^IJL    |LR 


RC 


H  I  L  I   LR 


1 

5  aufst. 

0,2  t 

0,125 

4 

4 

25 

— 

0 

^^^ 

^^ 

2 

20  aufst 

^} 

11 

4 

29 

— 

3,5 

26 

— 

3 

20  aufst. 

0,33 

0,218 

4 

29 

— 

3 

25 

— 

4 

25  abst. 

;; 

V 

4 

28 

— 

4 

26 

— 

5 

10  abst. 

• 

11 

)1 

4 

28 

— 

0 



— 

6 

20  aufst. 

n 

i; 

4 

26 

— 

4 

26 

— 

7 

5  aufst. 

0,100 

0,011 

3,5 

26 

13 

2,8 

26 

9 

8 

20  aufst. 

11 

11 

4 

26 

11 

4,2 

26  7,5 

9 

10  abst. 

}f 

}f 

3,2 

26 

11 

3,2 

26  17,5 

10 

25  abst. 

i; 

11 

3 

26 

11 

4 

27  7 

11 

5  aufst. 

0,211 

0,165 

3 

27 

— 

0 

— 

12 

10  absl. 

11        ' 

11 

2,5 

27 

— 

1,5 

24 



13 

20  aufst. 

'1 

>1 

3 

27,5 

— 

2,2 

24 



14 

25  abst 

11 

11 

3 

29 

— 

2,5 

26 

15 

5  aufst. 

1> 

yf 

ij 

3 

29 

— 

0 

— 

In  dieser  Versuchsreihe  ist  für  kleine  Zeiträume  zwischen  C  and 
R  regelmässig  die  latente  Reizung  der  Zuckung  vermindert,  die  Zook* 
ungshöhe  aber  nur  bei  Reizung  von  der  Anode  entfernterer  Punkte  des 
Nerven  vergrössert,  in  der  Nähe  derselben  herabgesetzt  (7  —  10)  ,  bei 
grösseren  Zeitdistanzen  sind  alle  Elemente  der  Zuckung  im  Sinne  der 
verminderten  Erregbarkeit  verändert  (1-6,  11-  15.) 
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Versuch     II. 

Starker  Strom.     Sthenischer  Zustand.     Spannweite  der  const.  Elektr.   LO, 
der  Reiselektrodeii  8  Hm.  Reiz:    Oeffnungsinduciionsschlag,  abwechselnd 

auf-  und  absteigend. 


Nr. 

D 

!                ! 

1 

T            t 

1 

R 

2 

RC 

1 

10  aufst. 

0,094    i     0 

2 

0 

2 

L8  abst. 

0 

4 

3 

»* 

0,138      0,067 

f) 

2     ;2,5 

4 

10  nufst. 

1 

2    1  0 

5 

18  abst. 

0,22         0,070  1  „ 

2 

3 

6 

M 

0,27          — 

1 
11 

2 

0 

Ebenso  bleibt  bei  grösseren  Zeilzwisciienräumen  für  den  oberen  und  un- 
teren gereizten  Punkt  RC  =  0. 

Versuch    111. 

Sohwacher    Strom.     Asthenischer   Zustand.     Spannweite  22  Mm.     Reiz: 
Oeffnungsinductionsschlag,  abwechselnd  auf-  und  absteigend. 


1 

2 

3 

4 

ö 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


I. 


7  aufst. 
12  abst. 
23  aufst. 
26  abst. 

7  aufst. 
12  aibst. 
22  aufst. 
26  abst. 

7  aufst. 
12  abst. 
22  aufst. 
26  abst. 


0,102 


m 


0,133 


0,24 


n 


0 

1» 
n 

0,033 

II 
11 

0,055 
I» 


3,5 


11 

3 

2,8 


R 


1    H  IL 

3 

37 

3 

38,5 

3,5 

35 

3,2 

35 

3,5 

35 

3,5 

36 

3,5 

35 

3,5 

36,5 

4 

38 

4 

36 

3 

35 

3,5 

34,5 

LR 

8 

7 

7 

7 

9,5 

8,5 

8 

7,5 


RC 


H  I  L    |LR 


4,5 

5 

5 

5 

4 

4 

3,5 

4,5 

4 

4 

3 

3,5 


37 

38 

37 

37 

40 

40 

40,5 

43 

39 

37 

35,5 

35 


6,5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

0 


Die  Erregbarkeit  ist  bis  zu  den  grössten  Zeiträumen  vergrössert  (1—9), 
bei  diesen  zeigt  sie  sich  unverftndert  (9 — 12). 
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V  e  r  8  tt  o  h    IV. 

Starker  Strom  (18  Elem.  Dan.)  Asthenischer  Zustand,  durch  oft  wieder- 
holte Reize  herbeigeführt.     Spannweite  15  Hoi.    Reis:  auf-  oder  abstei- 
gender Oeffnungsinduotionsschlag. 


Nr. 


1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


D 


12  aufst. 
24  aufst. 
12  aufst. 
24  aufst. 
12  aufst. 
16  abst. 
28  abst. 
12  aufst. 
24  aufst. 


T 


t 


0,099 
0,126 
0,30 

0,147 


R 


RG 


1 

1 

t 

0 

3,5 

4 

»» 

n 

3,5 

0,027 

V 

4 

)' 

jf 

3,5 

0,22 

11 

4 

9f 

?i 

3,5 

ff 

f* 

3,5 

0,077 

4 

3,5 

V 

;i 

4 

4,5 

5 

4 

4,5 

3,8 

4,5 

4,5 

4 

4,5 


Hier  tritt  bei  den  grössten  Zeiträumen  nahe  der  Anode  eine  schwache 
Hemmung  auf  (5),  tiefer  unten  bleibt  die  Erregbarkeit  selbst  nach  0,3" 
noch  vergrössert. 

Schliesslich  theile  ich  noch  einen  Versuch  mit,  in  welchem  die  Zeit- 
räume t  und  T  constant  blieben,  aber  die  Stromstärke  durch  EinsohaltUDg 
wechselnder  Rheochord längen  als  Nebenschiiessung  variirt  wurde. 

Versuch     V. 

Asthenischer  Zustand.  Spannweite  22  Mm.  Reiz:  Oeffnungsinductions- 
schlag.  'Kette  1  Element  Dan.  T  =  0,138,  t  =  0.  In  Columne  W 
ist  die  Länge  eingeschalteten  Platindrahts  in  Cm.  angegeben.  Die  Höhen 
Yon  R  und  RG  sind  in  5  Mm.  Entfernung  vom  Anfang  der  Curven  R 
gemessen,  weil  der  Anfang  der  Zuckungscurven  hauptsächlich  beaohlena- 

werthe  Verschiedenheiten  darbot. 


Nr. 

D 

W 

R 

RC 

i 

7  aufst. 

40          1    1 

4 

2 

» 

Voller  Strom 

2,5 

3 

1) 

40 

3,5 

4 

12  abst. 

20 

3 

5 

»» 

40 

3,4 

6 

n 

Voller  Strom 

1        1 

3 
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7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 


12  abst. 

22  aufst. 

« 

26  abst. 

» 

7  aufst. 

• 

15 

40 
Voller  Strom 

20 

40 
Voller  Strom 

20 

40 
Voller  Strom 

20 
40 
Voller  Strom 


1 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

1,2 

1,2 

1 

1 

1 

1 


3,4 

3 

3 

3,5 

3,5 

3 

3 

3 

2,5 

2,5 

2,5 


Dieser  letzte  Versuch  zeigt  deutlich ,  wie  auch  in  solchen  Fällen, 
wo  die  Erregungswelle  stets  überwiegt,  doch  noch  bei  stärkeren  Strö- 
men in  der  Nähe  der  Anode  sich  die  Hemmung  bemerklich  macht. 
Oeftere  Reizungen  vernichten  aber  auch  diese  Wirkung,  wir  sehen  sie 
daher  gegen  Ende  des  Versuchs  geschwunden. 

S.    Teriaif  4er  Erregaag  währead  des  Stadiams  der  lateatea  Reiiaag. 

Hit  einer  den  vorliegenden  Gegenstand  nahe  berührenden  Frage  hat 
sich  bereits  Helmholtz  in  seinen  Versuchen  über  Reizung  durch  zwei 
schnell  auf  einander  folgende  elektrische  Schläge  beschäftigt  *).  Diese 
Versuche  entfernen  sich  aber,  abgesehen  von  dem  Umstände,  dass  eine 
und  dieselbe  Nervenstelie  die  zwei  Reize  empfieng,  und  daSs  beide  Reiz- 
ungen durch  Oeffnungsinductionsschläge  bewirkt  wurden  ,  von  der  uns 
vorliegenden  Aufgabe  hauptsächlich  dadurch,  dass  es  sich  bei  ihnen  in 
der  Regel  um  die  Auslösung  zweier  Zuckungsmaxima  handelte.  In  diesem 
Fall  schienen  sich  nach  den  Beobachtungen  von  Helmholtz  die  beiden 
Znekangen  einfach  zu  addiren.  Nur  wenn  der  Zeitunterschied  der  Reiz- 
ungen weniger  als  ^/^oo  Secunde  betrug,  verlief  die  Zuckung  so,  als 
wenn  nur  eine  einzige  Reizung  stattgefunden  hätte.  In  Bezug  auf  schwä- 
chere Reizungen,  welche  nicht  das  Zuckungsmaximum  hervorbringen,  be- 
merkte Helmholtz,  dass  sie  sich  auch  bei  der  kleinsten  Zwischenzeit 
verstärken. 

Um  wo  möglich  die  leisesten  Schwankungen  der  Erregbarkeit  wäh- 
rend des  Stadiums  der  Latenz  mit  Hülfe  des  Früfungsreizes  nachzuwei- 
sen, werden  wir  uns  auch  hier  nicht  des  Zuckungsmaximums,  sondern 
einer  schwächeren   Zuckung  bedienen.     Dabei   ergeben    sich  nun    aber 


*)  Monatsberichte  der  Berliner  Akademie  vom  15.  Mai  1854. 
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schon  im  vorliegenden  Falle  die  Veränderungen  der  Erregbarkeit  nicht 
mehr  so  einfach,  wie  in  den  Beobachtungen,  wo  die  Zuckung  ausblieb, 
oder  wo  sie  bereits  abgelaufen  war.  Denn  die  Prüfungsznckung  reicht 
stets  in  die  Schliessungszuckung  des  coAstanten  Stromes  hinOber,  ja  sie 
beginnt  in  der  Regel  sp&ter  als  diese.  Wir  werden  also  die  Gurve  C 
als  Abscissenlinie  der  Curve  RC  betrachten  mQ^^sen.  Es  ist  aber  klar, 
dass  hierbei  kleinere  Unterschiede  der  Zuckungen  R  und  RC  nichts  mehr 
beweisen  können.  Denn  möglicher  Weise  könnte  die  Muskelcontraclion 
solche  Unterschiede  hervorbringen,  ohne  dass  sich  in  der  Erregbarkeit 
des  Nerven  etwas  geändert  hätte,  obgleich  dieses  Moment/ da  die  Curve 
RC  in  der  Regel  mindestens  von  dem  Anfang  der  Curve  0  sich  ablö- 
sen wird,  natürlich  nicht  so  sehr  ins  Gewicht  fkllt  als  bei  der  Prafoog 
der  Erregbarkeit  während  des  Verlaufs  der  Zuckung.  Die  in  dem  ange- 
deuteten Umstand  gelegenen  Schwierigkeiten  werden  jedoch  oflTenbar  um 
so  weniger  in  Betracht  kommen,  je  schwächer  die  HuskelzuckungeD  sind. 
Wir  werden  daher  gut  thun  fiar  den  vorliegenden  Fall  unsere  SohlOaaa 
vorzugsweise  auf  solche  Versuche  zu  gründen,  in  denen  sowohl  der  PrüU 
ungsreiz  wie  der  conslante  Strom  minimale  Zuckungen  auslösen.  Die  aaf 
solche  Weise  ausgeführten  Beobachtungen  ergeben  nun  folgendes: 

Lässt  man  den  Prüfungsreiz  gleichzeitig  mit  der  Schliessung  des  ooo- 
stauten  Stromes  einwirken ,  so  fällt  die  Zuckung  durch  den  doppelten 
Reiz  immer  mit  der  einen  der  beiden  einfachen  Zuckungen  zusammen, 
und  zwar  regelmässig  mit- der  stärkeren.  Ist  also  C  die  höhere  ZackuDg, 
so  decken  sich  RC  und  C,  ist  R  die  höhere,  so  decken  sich  R  C  und  & 
Interessant  ist  hierbei  noch  der  spezielle  Fall,  in  welchem  C  höher  aber 
kürzer  als  R  ist:  auch  hier  fällt  meistens  RC  vollständig  mit  C  zusam* 
men,  die  Zuckung  verläuft  so,  als  wäre  der  Prüfungsreiz  gar  nicht  vor- 
handen. 

Ebenso  wie  bei  gleichzeitiger  Reizung  verhält  es  sich,  wenn  zwi* 
sehen  Schliessung  des  constanten  Stromes  und  Prfifungsreiz  nur  eine  sehr 
kurze  Zeit  verfliesst.  lu  der  Regel  betrug  die  Zeitdistanz,  innerhalb  wel- 
cher nur  der  stärkere  Reiz  wirkte,  0,004- 0,006  oder  durcbsohnittUcfa 
'/900  ^^^'  Doch  zeigt  sich  diese  Zeit  in  hohem  Grade  abhängig  von  den 
inneren  Zuständen  des  Nerven.  In  Folge  der  Ermüdung  durch  wiederholte 
Reize  nimmt  sie  beträchtlich  zu;  sie  verändert  sich  daher  fortwährend  im 
Verlauf  einer  Versuchsreihe ,  ein  Umstand ,  der  ihrer  genauen  Beatimm- 
ung  einigermassen  im  Wege  stellt.  Bei  asthenischen  Nerven  ist  sie  von 
Anfang  an  grösser,  sie  kann  hier  Vm  Secunde  und  darüber  betragen. 

Bin  Einfluss  der  Entfernung  des  vom  Prüfungsreiz  getroffenen  Ponk« 
tes  von  der  durchflossenen  Nervenstrecke  lässt  sich  nicht  nachweisen : 
wenn  ein  solcher  Einfluss  existirt,  so  fällt  er  jedenfalls  in  die  Breite  der 
durch  die  Veränderungen  des  Nerven  hervorgerufenen  Schwankungen. 
Ebenso  habe  ich  einen  Einfluss  der  Richtung  der  Prüfungssiröme  nicht 
aufzufinden  vermocht. 
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Dagegen  steht  jener  Zeitraum  in  einer  leicht  nachweisbaren  Ab- 
htogigkeil  von  der  Stärke  des  constanteo  Stromes.  Hat  man  n&mlich  bei 
•ehwachen  Stvömen ,  die  eben  Zuckung  erregen  oder  sich  wenig  von 
dieser  6re;iee  entfernen,  die  Zeitdistans  so  getroATen,  dass  eben  noch 
eine  gegenseitige  Verstärkung  der  beiden  Reizungen  eintritt ,  und  w&hit 
man  nun  eine  grössere  Stromintensität,  welche  abrigens  der  Grenze 
wo  dieSobliesaungezuckung  wieder  verschwindet  noch  nicht  einmal  nahe 
stt  kommen  braucht^  so  ist  jetzt  jene.  Verstärkung  nicht  mehr  nachweis- 
bar. Kehrt  man .  dann  zurück  zu  dem  schwächeren  Strom  ^  so  ist  sie 
abermals  deutlich  zu  finden.  Der  Zeitraum ,  in  welchem  die  Reize  sich 
nicht  verstärken,  ist  also  kleiner^  wenn  der  aufsteigende  Strom  der  un* 
teren  Zuckungsgrenze  nahe  kommt,  als  wenn  er  der  oberen  sich  ^nähert 
Doch  findet  noch  innerhalb  der  gewöhnlich  vom  Stadium  der  Latenz  in 
Anspruch  genommenen  Zeit  sowohl  diesseits  der  unteren  wie  jenseits  der 
oberen  Zuckungsgrenze  Verstärkung  der  Reizungen  statt,  nur  ist  dann  der 
Zeitraum,  welcher  zwischen  Stromschliessung  und  Prfifungsreiz  verfliessen 
mqsß,  grö9ser  als  bei  den  zuckungerregenden  Strömen.  Die  stärksten  Ströme, 
welche  sich  erheblich  von  der  oberen  Zuckungsgrenze  entfernen,  hemmen 
aber  schon  bei  den  kleinsten  Zeitzwischenräumen  ,  wenn  der  gereizte 
Punkt  nahe  bei  der  Anode  gelegen  ist;  ja  selbst  bei  gleichzeitiger  Ein- 
wirkung des  Prafungsreizes  findet  dann  noch  in  der  Regel  eine  Verkürz- 
ung des  Endstadiums  der  Zuckung  statt. 

Umgekehrt  findet  man  in  denjenigen  Fällen,  in  welchen  wegen  An- 
üäherung  an  die  obere  Zuckungsgrenze  oder  auch  weil  dieselbe  bereits 
aberschritten  ist  die  Höhe  und  Dauer  der  combinirten  Zuckung  vermin- 
dert wurde  ,  doch  noch ,  dass  bei  gewissen  Zeitzwischenräumen  die  la- 
tente Reizung  der  -letzteren  kleiner  ist ,  so  zwar  dass  der  absolute  An- 
fang der  Zuckung  RC  demjenigen  sowohl  von  R  als  von  C  vorangeht. 
Es  tritt  dieser  Fall  bei  den  starken  Strömen  regelmässig  dann  ein,  wenn 
die  Zeitdistanz  zwischen  Schliessung  des  Stromes  und  Prttfungsreiz  eine 
gewisse  mittlere  Grösse  beträgt,  bei  welcher  die  Zuckung  G  eben  noch 
merklich  später  als  R  beginnt.  Bei  kleineren  Zeitzwischenräumen  f&llt  dage- 
gen der  Anfang  von  R  C  mit  K,  bei  grösseren  mit  C  zusammen.  Nach 
der  Schliessung  schwacher  Ströme ,  wo  die  latente  Reizung  von  C  viel 
kürzer  ist,  so  dass  der  Anfang  dieser  Zuckung  immer  R  vorangeht  oder 
mindestens  damit  zusammenfallt,  beginnt  RC  in  der  Regel  gleichzeitig 
mit  0.  Nur  wenn  man  den  constanten  Strom  sehr  schwach  nimmt,  so 
dass  wieder  das  Stadium  der  Latenz  von  C  ziemlich  gross  wird,  findet 
«ich  manchmal  eine  ähnliche  Verschiebung  des  Anfangs  der  Zuckung  R  C. 

Innerhalb  der  Grenzen  zuckungerregender  Stromstärken  scheint  der  Zeit- 
raum^ in  welchem  sich  die  Zuckungen  nicht  verstärken,  so  lange  mit  der 
Stromstärke  abzunehmen,  als  die  Schliessungszuckung  zunimmt;  wenig- 
0iens  lässt  sich  dies  deutlich  für  die  der  unteren  Zuckungsgrenze  nahe 
liegenden    Stromstärken    nachweisen.      Den    gleichen   Einfiuss    hat    das 
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Wachflthum  des  PrüfuDgereizes.  Hat  man  daher  fQr  eine  gegebene  Inien- 
eit&t  beider  Reizungen  den  Zeitraum  gefunden,  wo  eich  die  Zuekoogeo 
nicht  mehr  verstärken ,  so  tritt  wieder  Verstärkung  ein ,  wenn  man  ent- 
weder die  Zuckung  durch  den  oonstanten  Strom  oder  die  PrOfungszuck- 
ung  etwas  zunehmen  Iftsst. 

Sobald  die  Zeitgrenze  überschritten  wird,  in  der  bei  einer  gegebenen 
Intensität  beider  Reizungen  diese  sich  nicht  verstärken,  so  übertrifit  die 
combinirte  Zuckung  RC  die  beiden  Zuckungen  R  undC  sowohl  an  Höhe 
wie  an  Dauer.  In  der  Regel  macht  sich  sogar  die  Wirkung  des  PrQf- 
ungsreizes  zuerst  an  der  Veriängerung  der  Zuckung  bemerkiich ,  ehe  sie 
auch  die  Zuckungsböhe  beeinflusat  Ist  die  Grenze  erst  wenig  tlberschrii- 
ten,  so  erhebt  sich  RC  nur  wenig  aber  C  oder  R,  dann  aber  wächst  es 
allmälig  so  weit,  dass  es  der  Summe  von  C  und  R  gleichkommt  und  oft 
sogar  diese  überschreitet.  Letzteres  findet  aber  nur  dann  statt,  wenn  der 
constante  Strom  der  unteren  Zuckungsgrenze  sieb  nähert.  Das  Wachs- 
thum  der  Erregbarkeit  geschieht  bei  jeder  zuckungerregenden  Strom- 
stärke continuirlich  mit  der  VergrOsserung  des  2^itraums  zwischen  der 
Schliessung  des  Stromes  und  dem  Eintritt  des  PrQfungreizes.  Die  Zuck; 
ung  RC  erreicht  also  stets  ihren  Haximalwerth,  wenn  jener  Zeitrauan 
der  Grösse  des  Stadiums  der  Latenz  nahe  kommt.  Ein  Wendepunkt  der 
Erregbarkeitscurve  lässt  sich  auch  bei  den  stärksten  Strömen  ,  die  noch 
Schlfessungszuckung  hervorbringen,  nicht  nachweisen. 

Aus  dieen  Beobachtungen  ergibt  sich ,  dass  wir  das  Stadium  der 
latenten  Reizung  in  zweiZeiträume  trennen  müssen:  in  das  Sta- 
dium der  Unerregbarkeity  welches  unter  dem  aufsteigenden  Slroon 
durchschnittlich  '/sm  See.  dauert,  und  in  das  Stadium  der  wachsen- 
den Erregbarkeit,  in  welchem  diese  zuerst  allmäUg  auf  ihre  normale 
Grösse  ansteigt  und  dann  die  letztere  überschreitet.  Das  Stadium  der 
Unerregbarkeit  wächst  mit  der  Annäherung  an  die  obere  und  an  die  un- 
tere Zuckungsgrenze,  im  ersteren  Fall  schneller  als  im  letzteren.  Wird 
die  obere  Zuckungsgrenze  überschritten,  so  dehnt  es  sich  dann  über  deo 
gewöhnlichen  Zeitraum  der  latenten  Reizung  aus,  bis  endlich  die  stärk- 
sten Ströme  eine  dauernde  Hemmung  hervorbringen. 

S.  26.  Ich  werde  nun  zuerst  einige  Beispiele  solcher  Versuche  mit- 
theilen, in  welchen,  bei  grösserer  Pendelamplitude,  die  Grösse  des  Sta- 
diums der  Unerregbarkeit  bestimmt  wurde,  dann  andere  Beispiele  anf&- 
gen ,  in  welchen  das  Wachsen  der  Erregbarkeit  in  dem  darauffolgenden 
Stadium  untersucht  wurde ;  bei  letzteren  ist  die  kleinere  Amplitude  ge- 
wählt worden. 

A.  Versuche  zur  Bestimmung  des  Stadiums  der  Unerregbarkeit 


ir  dehen    ans  den  Versuchsprotokollen  nur.  diejenigen  Mesaangen 
aua,  welche  der  gesuchten  Grenze  nahe  kommen. 
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Versuch    I. 

SpaoDweite  der  oonst.  Elekr.  17  Mna.,  der  Reizelektroden  5  Mm.    Reis: 
aufateigender  OeffDungsinductioDsschlag.     Entfernung  der  negatiTen  Reis- 

elektr.  von  der  Anode  (D)  =  5  Hm. 


RG 


Schwacher  Sirom  (Rheoch.  2).* 


0,0192 
0,00625 

0,00555 
0,00690 


3,5 

4 

3,5 

3 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

6 

4,8 

3,5     (RC  =  R 

4 


=  C) 


St&rkerer  Strom  (Rheoch.  40). 
0,00690   I    3,5       I    3,5       |    3,5     (R  C  =  R 


=  C) 


0,00690 
0,00490 


Strom  wieder  gesohw&cht  (Rheoch.  2). 

4,5 
3,5 


3,5 
3,5 


3,5 

3,5 


Versuch    II. 

Spannweite   der  conet.  Elekir.  12  Hrn.,  der  Reizelektroden  5  Hm.  Reiz: 
aufsteigender  Oeffnungsinductionspchlag.    D  s=  8  Mm.    Asthenischer  Zu- 
stand. 


t 

C 

R 

RC 

4 

0,00528 

0,00870 

0,0104 

0,0247 

0,0219 

0,0356 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
2 
3 

3 

3 

3 

4,5 

3 

4 

(BC  =C) 
(RC  =  C) 
(RC  =  C) 

(RC  =  C) 

In  dem  ersten  dieser  Versuche  betr&gt  das  Stadium  der  Unerregbar- 
keil  jedenfalls  nieht  weniger  als  0,0055" ,  im  zweiten ,  der  einen  Fall 
hochgradiger  Asthenie  betrifft;  mindestens  0|02".  In  einer  Anzahl  anderer, 
auf  fthnliohe  Weise  am  leistungsfthigen  Nerven  ausgeführter  Beobacht- 
aogen  wurden  folgende  Wertbe  gefunden  : 

5* 
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1) 
2) 
3) 

4) 

5) 


0,0065 
0,0048 
0,0048 
0,0055 
0,0038 


Im  Mittel  0,00508  Seounden. 


Versuch    III. 

Spannweite  der  constanten  Elektroden  24  ,  der  Reizelektroden  5  Hm 
Reiz:  aussteigender  Oeffnungsinductionsschlag.  D  =  5  Hm.  Nachweis- 
ung  des  Einflusses   der  Stromversl&rkung    nahe  der  unteren  Zuckuogs- 

grenze. 


RC 


0,00551 

3,5 

4,5        , 

5 

V 

2,5 

4,5 

4,5 

V 

4,5 

,    4,5 

5 

?i 

1,5 

^    4,5 

4,5 

^^ 

3,5 

4,5 

4,5 

0,00965 

3,5 

4,5 

5,5 

n 

2 

4,5 

4,5 

n 

5 

4,5 

6 

Schwacher  Slrom 

Strom  noch  mehr  gesch wach lRC=R 

Strom  wieder  verstärkt 

Strom  geschwächt  R  C  =  R 

Strom  verstärkt  RC=R 

Strom  geschwächt  RC  =  R 
Strom'  verstärkt. 


V-e  r  8  u  c  h    IV. 

Spannweite    der  oonst.  Elektr.  16 ,    der  Reizeiektr.   5  Hm.     Reiz :   Oeff- 

naogsinductionsschlag.   D  =  5   Hm.     Nachweisiuig    des    Einflusses    der 

Stromverstärkung  nahe  der  oberen  Zuckungsgrenze. 


T 


0,0U822 


0,0246 

0A'i36 

0,0168 
0,0168 
0,0101 


RG 


2,5 
1 

2,7 
3 

2 

3 

2 
1 

0 

2,5 
2,5 
2 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

3,5 

4 

3 

2,25 

2,5 

3,5 

3 

2,25 

2 


Schwacher  Strom 
Starker  Strom  RC  s=  R 
Schwacher  Strom 


>> 


Strom  verst&rkt 

Strom   bis    zum  Verschwinden   der 

Zuckung  Terstftrkt 
Strom  aber  der  Zuckungsgrenze 
Strom  geschw&cht 

Starker  Strom 
R  C  =  R 
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T 

c 

R 

• 

RC 

0,0101 
0 

0 
0 

2 
2 

0        Strom   aber    die    Zuckungsgrenze 

verstärkt 
2        (Das Endstadium  der  Zuckung  RC 
ist  um  3  Mm.  verkürzt. 

B.    Versuohe  zur   UntersucbuDg  des    Stadiums   der  wachsenden 

Erregbarkeit. 

Versuch    I. 

Spannweite  der  const.  Elektroden  15,    der  Reizelektcoden  5  Hm.  D^: 

5  Mm.     Schwacher  Strom. 


Nr. 

T 

C 

R 

RC 

H         L 

H 

L 

H 

L 

1 

0,033 

1,5 

22 

2 

26 

3 

37 

2 

0,024 

1,5 

27 

2 

27 

3 

35 

3 

0,019 

1,5 

21 

2 

26 

2,5 

32 

4 

0,012 

1,5 

28 

2 

28 

2,3 

31 

5 

0,006 

1,5 

26 

2 

26 

2 

26 

6 

0,012 

1,5 

26 

2 

26 

2,5 

32 

7 

0,020 

1,5 

26 

2 

26 

2,8 

35 

8 

0,024 

1,5 

28 

2 

28  , 

2,8 

38 

Der  Anfang    der  Zuckung  RC  fiel   in  allen  Beobachtungen  mit  dem 
Anfang  von  C  zusammen. 

V  e  r  s  u  c  h     IL 

Spannweite    der  const.  Elektr.  14,   der  Reizelektr.   5  Mm.  D  =  5  Hm. 
Reiz:  aufsf.  Oeffnungsinductionsschlag.  Starker  Strom. 


Nr, 

T 

C 

R 

RC 

• 

« 

H 

L 

LR 

H 

L    ] 

LR 

1 

0,015 

0,5 

2 

24 

9 

2,4 

29 

6,5» 

2 

0,019 

1 

2 

24 

9,5 

2,5 

29 

7* 

3 

0,009 

1,5 

2 

24 

7,5 

2,5 

29 

7,5 

4 

0,012 

1 

0 

26 

10 

2,5 

33 

7,5" 

5 

0,007 

2 

2 

26 

11 

2,5 

33 

8* 

6 

0,004 

2 

2 

28 

11 

2 

28 

11 
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In  den  mit  *  beseiohneten  Beobachtungen  begann  die  Znokang  R  C 
früher  als  R  und  als  C,  in  allen  andern  Fällen  fiel  ihr  Anfang  mit 
demjenigen  der  Zuckung  R  zusammen. 

Versuch    IIL 

Spannweite  der  const.  Elektr.  14,  der  Reizelektr.  5  Hm.  Reiz:    aufstei- 
gender Oeffnungsinductionsschlag.    Vergleichung   schwacher    und  starker 

Ströme. 


Nr. 

T 

c 

R 

RC 

H 

LR 

H     1  LR 

1 

0,006 

2,4 

2,5 

3,5 

—    Schwacher  Strom 

2 

)) 

2 

2,5 

3,2 

—    Starker  Strom 

3 

M 

2,5 

2,5 

— 

3,6 

—     Schwacher  Strom 

4 

0,009 

2,5 

2,5 



3,6 

—     Schwacher  Strom 

5 

tt 

2 

2,5 

3 

—     Starker  Strom 

6 

}} 

1 

2,5 

^— 

2,8 

—     Strom  noch   mehr   ver- 
stärkt 

7 

1* 

2,2 

2,5 

^ 

3,5 

—    Schwacher  Strom 

8 

0,017 

2,2 

2,5 



3,5 

"T                              jy 

9 

»1 

1    14t) 

2,5 

7,5 

3 

6,5*  Storker  Strom 

10 

11 

2,5  - 

2,4 

3,8 

—     Schwacher  Strom 

11 

0,072 

2,5  - 

2,4 

— 

4,2 

»# 

12 

}9 

0,8  14 

7 

2,8 

7     Starker  Strom 

13 

0,019 

1     — 

2,4 

— 

3 

» 

14 

>1 

2,5  - 

2,4 

— 

3,5 

—     Schwacher  Strom 

15 

0,013 

2,5  — 

2,4 

— 

3,5 

>i 

16 

»> 

1     — 

2,4 

— 

2,4 

—   Starker  Strom 

f )  Lat  Reizung. 

In  Nr.  9  begann  RC  früher  als  C  und  R,  in  allen  andern  Beobacht- 
ungen fiel  bei  schwachen  Strömen  der  Anfang  von  RC  mit  C,  bei  starken 
Strömen  mit  R  zusammen ,  ausgenommen  bei  der  grössten  Zeitdistanz 
(Nr.  12))  wo  RC  ebenfalls  gleichzeitig  mit  C  begann. 


4.    Tsa  der  Erregkarkeit  wlkreail  der  Zickiag. 

A.    Addition  der  Zuckungen. 

%.  27.  Die  Schwierigkeiten ,  welche  einer  Sohfttzuhg  der  Erregbar- 
keit im  Verlaufe  der  Zuckung  entgegenstehen,  sind  bereits  angedeutet. 
Wenn  ein  in  Zuckung  begrifiener  Muskel  von  einem  neuen  Reize  getrof- 
fen wird,  so  l&sst  sich  schwer  ernaessen,  inwiefern  etwa  aus  rein  mecha- 
nischen Orflnden  die  durch  diesen  zweiten  Reiz  ausgelöste  Zuckung  einen 
andern  Verlauf  nehmen  müsse.  Man  könnte  vermutheui  dass  der  Muskel, 
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da  er  eebon  eine  bedeuteode  lebendige  Kraft  besit^  in  energischere  Be- 
wegung gerathen  werde,  als  wenn  der  Beiz  ihn  vom  ruhenden  Zustande 
aus  in  Bewegung  setzt.  Man  könnte  aber  auch  erwarten,  dass  der  Mus- 
kel, indem  er  bei  derContraotion  sich  selbst  zusaromenpresst,  wachsende 
Widerstände  findet  *).  Möglicher  Weise  mOssten  beide  Momente  in  Rech- 
nung gezogen  werden.  Unter  diesen  Umst&nden  wäre  es  jedenfalls 
qberall  da,  wo  es  sich  nicht  um  ganz  bedeutende  Veränderungen  der  Er- 
regbarkeit bandelt,  misslicb,  aus  Resultaten,  die  nach  dem  bisher  ange- 
wandten Verfahren  gewonnen  wurden,  Schlttsse  au  ziehen;  ich  verzichte 
daher  auch  auf  die  Mittheilung  von  Versuchsreihen,  bei  denen  Addition 
der  Zuckungen  atattÜBtnd,  obgleich  eine  grosse  2^bl  solcher  ausgeführt 
wurde.  Nur  an  einigen  graphischen  Beispielen  wollet)  wir  den  Gang 
der  Erscheinungen  verfolgen ,  da  diese  immerhin  einiges  Lehrreiche  dar- 
bieten. 

Tritt  die  Prüfungszuckung  zu  der  SchiiessungszucAcung  des  aufstei- 
genden Stromes  während  des  Wachsthums  der  letzteren  hinzu,  so  erhebt 
pich  meist  die  Curve  RG  mehr  oder  weniger  weit  aber  B,  und  über  G; 
meist  wird  auch  die  Dauer  von  RC  im  Vergleich  mit  R  vergrössert,  we- 
niger regelmässig  verändert  sich  die  latente  Reizung,  sie  kann  ab-  oder 
zunehmen  oder  sich  gleich  bleiben.  Ebenso  verhält  es  sich  häufig  noch 
im.  absteigenden  Theil  der  Zuckungsourve.  In  diesen  Fällen  nun ,  in 
welchen  während  des  ganzen  Verlaufs  der  Zuckung  G  der  Nerv  unter 
dem  aufsteigenden  Strom  erregbar  bleibt  fQr  den  PrOfungsreiz ,  fällt  die 
Zuckung  RG  stets  am  grössten  aus,  falls  sie  sich  vom  Maximum  der 
Curve  C  erhebt,  und  zwar  nicht  bloss  wenn  wir  von  der  gewöhnlichen 
Absciaaenlinie  die  Höhe  der  Gurve  messen,  sondern  auch,  wenn  wir  den 
Abgaogspunkt  von  der  Gurve  G  als  den  Abscissenpunkt  für  die  Gurve 
RC  annehmen. 

Das  hier  geschilderte  Verhalten  gilt  für  alle  von  der  Anode  entfern- 
teren Punkte  des  Nerven  als  Regel.  Dagegen  weicht  das  Verhalten  der 
näher  bei  der  Anode  befindlichen  Punkte  hievon  ab  ,  wenn  die  Nerven- 
faser in  höheren  Oraden  des  sthenischen  Zustandes  befindlich  ist  In  die- 
sem Falle  schwindet  die  Reizbarkeit  schon  während  des  Verlaufs  der 
Zuckung  auf  null:  in  den  höchsten  Oraden  jenes  Zustandes  schon  wäh- 
rend des  Ansteigens  der  Schliessungszuckung,  in  geringeren  während  des 
absteigenden  Theiles  derselben.  Prüft  man  daher  an  einem  solchen  Ner- 
ven successiv  zwei  Punkte  in  verschiedener  Entfernung  von  der  positiven 
Elektrode,  so  zeigt  sich  der  nähere  Punkt  vop  einem  bestimmten  Sta- 
dium der  Zuckung  an  unerregbar  für  den  Prüfungsreiz,  während  bei  dem 


*)  Einigermassen  begünstigt  wird  diese  Vermuthung  durch  die  Elasticitätsän- 
demngen  des  Muskels  bei  der  Zusammenziehung.  Vergl.  mdine  Lehre  von 
der  Moskelbewegungy  S.  167  u.  f. 
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enlfenteren  die  Znokaog  RC  lioh  immer  betrtohtlleh   Aber  R  nnd  C  er- 
hebt   Auf  dieie  Weise  sind  z.  B.  die  Curr'ea  A  and  B  (Fig.  9)  gewon- 


nen worden.  In  A  war  die  negalire  Reiselektrode  4  Hm.,  in  B  10  Hm. 
Ton  der  Anode  entfernt;  PrOfungareit  war  beidemal  der  anfsteigende 
Oefibnngsinduotioaaachlag  bei  einer  Spannweile  der  Reiaelektroden  von 
5  Hm.  Der  Zeitpunkt  dea  PrllfiingsreiEes  wnrde  so  bestimmt,  dua  die 
Zuoknng  RC  beim  Haximum  der  Curve  C  begann. 

Der  Eintritt  der  Hemmung  in  der  Nibe  der  Anode  während  des 
Verlaob  der  Zuckung  ist  abhängig  von  der  St&rke  des  aufsteigend  ge- 
BchloMenen  Strome«.  Bei  Strömen,  die  der  unCeren  Zuck ungagre nee  nahe 
stehen,  ist  stets  die  Erregbarkeit  w&hrend  des  ganzen  Verlaufs  der  Zuck- 
ung erhalten  und  oft  sogar  siemlich  bedeutend.  Erst  bei  stärkeren  Strö- 
men schwindet  eie,  und  mit  wachsender  Stromst&rke  sieht  sich  der  Zeit- 
raum ,  während  dessen  die  der  Anode  benachbarte  Nerrenatrecke  erreg- 
bar ist,  näher  und  näher  an  den  Anfang  der  Schliessungaznckong.  Han 
kann  daher  successiv  an  einem  nnd  demselben  Nervenpnnkt  bei  schwft- 
oherem  Strom  das  in  B  dargestellte  und  dann  bei  stärkerem  Strom  das 
in  A  dai^stellte  Verhalten  vorfinden.  In  der  Regel  ist  die  Hemmung 
während  der  Zuckung  eine  sehr  vergängliche  Erscheinung.  Schon  oaeh 
wenigen  Reiiversuohen  pflegt  sie  sei  bat  in  dichter  Nähe  der  Anode  an 
Bohwinden,  nnd  der  Nerv  teigt  dann  überall  während  des  gansen  Zuck- 
angsverlanta  einen  meist  hohen  Orad  von  Erregbarkeit.  Bei  asthenischen 
Nerven  oder  solchen,  welche  sich  dem  asthenischen  Znatande  nnr  an- 
nähern, ist  stets  von  Anfang  an  während  der  ganzen  SohlieBSnngnaek- 
nng  auch  bei  hohen  Stromstärken  die  Reizbarkeit  erbalten. 

B.  Untersnebimg  der  Erregbarkeit  wShrend  der  Zaoknog  mittelat  der 
Methode  der  Ueberlutang. 

(.  26.  Das  Verfahren  der  Addition  der  Zuekungen  hat  nns  gelehrt, 
dass  in  manchen  PiÜen  schon  während   des  Verlaub,  ja  bald  nach  Be- 
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ginn  der  SehliessungBziioknng  des  aofateigeaden  Stromes  die  Erregbarkeit 
nahe  der  Anode  stark  herabgesetzt  wird.  Fflr  die  grössere  Zahl  der 
FUle,  in  denen  während  des  ganzen  Verlaufs»  der  Zuckung  die  Erregbar- 
keit anhftit,  Iftsst  sich  vielleicht  eine  Zunahme  der  Erregbarkeit  bis 
Bom  Maximum  der  Gurve  C  und  dann  eine  Wiederabnahme  vermuthen; 
eine  zureichende  Sicherheit,  ob  während  des  Verlaufs  der  Zuckung  über- 
haupt die  Erregbarkeit  grösser  oder  kleiner  ist  als  die  normale,  lässt  sich 
aber  wegen  der  oben  erörterten  Schwierigkeiten  mittelst  der  Addition  der 
Zacknogen  nicht  gewinnen.  Um  diesen  Theil  des  Verlaufs  der  Erregung 
zu  erforschen,  mflssen  wir  daher  zu  andern  Halfemitteln  greifen.  Ein  sol- 
ches bietet  sich  uns  dar  in  der  Methode  der  Ueberlastung.  Das  Wesen 
dieser  Methode  besteht  in  Folgendem : 

Nachdem  der  Muskel  durch  die  Schwere  des  angehängten  Zeichen- 
hebels sich  gedehnt  hat,  unterstatzen  wir  den  letzteren  und  lassen  nun 
zunächst  die  Schliessungszuckung  zeichnen.  Hierauf  wird  der  Muskel 
durch  Gewichte,  die  in  eine  am  Hebel  aufgehängte  Wagscbale  gebracht 
werden,  so  weit  belastet,  dass  bei  abermaliger  Schliessung  des  constan- 
teo  Stromes  entweder  keine  oder  nur  noch  eine  minimale  Schliessungs- 
zuckung eintritt.  Endlich  stufen  wir  den  Prflfungsreiz  so  ab ,  dass  er 
ebenfalls  bei  belastetem  Muskel  entweder  gerade  noch  eine  merkliche 
Zuckung  hervorbringt,  oder  dass  diese  eben.aufhört  merklich  zu  sein.  Ist 
dies  geschehen,  so  werden  nun  bei  wechselnder  ZeiCdistanz  nach  Schliess- 
ung des  oonstanten  Stromes  diePrüfungsreize  far  eine  bestimmte  Nerven- 
atelle  ausgelöst.  Durch  diese  Veranstaltung  haben  wir  augenscheinlich 
wieder  die  frühere  Maassmethode  der  Erregbarkeit  möglich  gemacht: 
alle  zu  vergleichenden  Zuckungen  gehen  von  der  nämlichen  Abscissen- 
linie  ans.  Die  Methode  bietet  nur  insofern  einige  Schwierigkeiten,  als  die 
bedeutende  Belastung,  obgleich  der  Muskel  fast  fortwährend  unterstützt 
ist,  doch  bald  die  Erregbarkeit  herabsetzt.  Aus  diesem  Gründe  sind  die 
Versuche  nur  an  sehr  leistungsfähigen  Nerven  anzustellen.  Die  Probe 
auf  die  zureichende  Leistungsfähigkeit  besteht  in  der  Stärke  der  von  der 
Anode  ausgehenden  Hemmungswelle.  Um  sich  aber  überdies  gegen  Ver 
ftnderungen  der  Erregbarkeit,  welche  durch  das  Heben  der  Gewichte  be- 
diogt  sind,  zu  sichern,  ist  es  erforderlich,  bald  von  den  kleineren  zu  den 
grösseren,  bald  umgekehrt  von  den  grösseren  zu  den  kleineren  Zeiträu- 
men überzugehen,  und  so  im  Verlauf  einer  Versuchsreihe  mehrfach  zu 
inrechseln ,  eine  Maassregel,  die  in  den  unten  mitzutbeilenden  Versuchen 
durchweg  befolgt  worden  ist.  In  den  auf  diese  Weise  ausgeflDhrten  Ver- 
suchen machen  sich,  wie  zu  erwarten  war,  die  nämlichen  Unterschiede 
geltend,  die  uns. schon  bei  der  Addition  der  Zuckungen  entgegengetreten 
sind.  In  der  einen  Reihe  von  Fällen  schwindet  die  Erregbarkeit  während 
des  Verlaufs  der  Zuckung.  Sobald  die  Zuckung  durch  den  Prüfungsreiz 
in    die  späteren  Stadien  der  Schliessungszuckung  fallen  würde,   bleibt  sie 
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daher  aas.  Doigegeii  ItUat  sich  jetzt  mit  Sicherheit  conetatiren,  dase  dieser 
Periode  der  Terminderten  ein  kursea  Stadium  erhöhter  Erregbarkeit  vor- 
angeht,  indem  im  Anfang  der  ZuoiiungscurTe  die  Zuokung  BC  atets  er- 
heblieh hoher  ist  als  B. 

In  denjenigen  Fällen,  in  welchen  die  Erregbarkeit  während  der  gan- 
zen Zuckung  andauert,  ergibt  siob  in  allen  Stadien  derselben  Znn^ne 
der  Erregbarkeit.  Das  Maximum  dieser  Erregbarkeitssunahme  fftllt  aber 
mit  dem  Maximum  der  ScfalieBSDUgccuckung  lusammen,  so  daas  dernuaeh 
wfthrend  des  Wachsens  der  Zuekung  auch  die  Erregbarkeit  zunimmt  und 
wfthrend  des  Sinkens  der  Zuckung  auch  die  Erregbarkeit  wieder  ab- 
nimmt. 

Die  Fig.  10  stellt,  auf  eine  einzige  Abeeiesenliiiie  zusammeugedAngt, 


PI».  10. 

den  Verlauf  einer  solehen  Versuchsreibe  dar.  Ich  habe  sie  wieder  unmit- 
telbar  rom  Muskel  auf  das  berusste  Papier  der  Myographien  platte  aeioh- 
nen  lassen,  a  ist  der  Zeitpunkt  der  SohliesBUDg  des  oonstanleD  Strona, 
a'  die  Sebliessungsiucknag  ohne  Ueberlastung.  Bei  B  sieht  man  die  Ueber- 
lastungszackungen,  die  höhere  ist  die  PrAfungB-,  die  tiefere  die  Bohlieunngs- 
luckung.  b',  d',  d',  e',  f,  g' ,  sind  die  in  den  verschiedenen  Zeitpunklen 
b,  o,  d,  e,  f,  g  nach  SohlieMung  des  oo ns (an ten  Stroms  ausgelösten  PrOf- 
nngssttckungen,  wobei  aber  die  Versuche  nicht  in  der  hier  beEeichnel«n 
Reihenfolge,  sondern  vor-  und  rQckw&rls  wechselnd  ansgefohrt  wurden. 
e'  ist  die  höohsle  Zuoknng,  sie  ist  diejenige,  deren  Beginn  dem  Maxi- 
mam  der  PrQliingnuokung  am  nächsten  liegt.  Eine  grössere  Zahl  ifas- 
lieh  ausgeführter  Versuche  lieferte  durchaus  abereinstimmende  Er^eb- 
nisM.  Die  Maxim alerregbark ei t  trifil  entweder  genau  mit  dem  HaximiNn 
der  Zuckung  G  zusammen  ,  oder  sie  ßLllt  um  weniges  später,  nie  aber, 
wo  die  gesteigerte  Erregbarkeit  während  des  ganzen  Verlaufs  der  Zuek- 
ung  anhält,  froher  als  das  Maximum. 

$.  39.  Zu  den  venchiedenen  hier  erörterten  Fällen  mögen  nun  noch 
die  folgenden  Verauchsbeispiele  als  speciellere  Belege  dienen. 
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Versuoh    I. 


Spannweite  JOMid.  D=s6.  Reis:  auf8t.Oeffnung8indiiotion88chlag.  Starker 

Strom.  (Eintritt  der  Hemmung  im  Verlaufe  der  Zuckung. )  G  ohne  Ueber- 

laetung  =  3  Hm.  Mit  Ueberlastung  R  =  0,  C  =  0. 


RC 


Ö;ö062      TT^ö 


0,0125 


0 


(Anfang  der 
Zuckung.) 


0,0176 
0,0479 


Versuch 


0 
0 

II. 


Spannweite  10  Hm.  D  =  6.  Reiz:  aufst.  Oeffnungsinductionsschlag. 
Schwacher  Strom.  (Gesteigerte  Erregbarkeit  während  des  ganzen  Ver- 
laufs der  Zuckung).   Ohne   Ueberlastung  C  =  ö  Hm.     Mit  Ueberlastung 

R  =  0,5,  C  =  0. 


T 

RC 

T 

RC 

0,0062 

0,0187 
0,0244 

1,8 

2,5 
2,7 

0,0706 

0,0805 
0,1151 

3,5         (Maximum  der  Zuck- 
ung C) 
2 
1,5 

Versuch     III. 

Spannweite  12  Hm.    D  =  20.     Reiz:     aufst.  Oeffnungsinduotionssehlag. 
Starker  Strom.     (Gesteigerte    Erregbarkeit    der   tief  gelegenen   Nerven- 
atrecke   während  des  ganzen  Verlaufs  der  Zuckung.)   C  ohne  Ueberlast- 
ung =  5  Mm.   Hit  Ueberlastung  R  =  1,  C  =  0. 


T 

RC 

T 

\ 

RC 

0,0062 

0,0125 
0,0250 

1,4 

2,5 
3 

• 

0,0607 

0,0805 
0,1304 

4         Maximum  der  Zuck- 
ung C. 
3 
1 

Wir  schliessen  noch  zwei  Versuche  an,  in  welchen  bei  starkem  Strom 
die  Erregbarkeit  einer  der  Anode  benachbarten  und  einer  ?on  ihr  en(- 
ferntereo  Ifervenstelle  verglichen  wurde. 
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V  e  r  8  a  c  h    IV. 

Spannweite  6  Mm.  Reis:  aufsteigender Oeffnungsinductionsschiag.  C  ohne 
Ueberlastung  ror  dem  Versuch  1,5,    nach  demselben    1  Mm.  Hit  lieber- 

lastung  R  =  0,5 ,  C  =  0. 


RC 


0 

0,0242 

1,5 

20 

u 

1,5 

5 

0,0416 

1,8 

20 

»  » 

1,5 

5 

0,0531 

2 

20 

M 

2 

5 

0,0923 

0 

20 

11 

1,5 

5 

0,0756 

1,5 

20 

11 

1,6 

)  Maximum  der  Zuck- 
)     ung  C. 


Versuch     V, 

Spannweite  der  const.  Elektroden  12,  der  Reizelekiroden  5  Mm.  Reiz  : 
aufsteigender  OeShungsinductionssohlag.  G  ohne  Ueberlastung  vor  und 
nach  dem  Versuch    3  Mm.     Mit  Ueberlastung   R  =  1,  G  =  1.     M&ssig 

asthenischer  Zustand. 


D 

T 

1 

RC 

4 

0,0238 

2,4 

18 

w 

2,4 

4 

0,0364 

2,5 

18 

» 

2,5 

4 

0,0475 

2,8 

18 

1> 

2,8 

4 

0,0930 

2,2 

18 

11 

2,6 

4 

0,1207 

2 

18 

yi 

2 

4 

0,0819 

2,8 

18 

11 

2,8 

4 

0,0364 

2,4. 

18 

^^ 

2,4 

I 


Maximum  der  Zuck- 
ung G. 


Im  ersten  dieser  Versuche,    wo    sich    die   Hemmungswelle    rascher 
entwickelt^  sinkt  im  abnehmenden  Stadium  schnell   die  Erregbarkeit  des 
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oberen  Punktes  auf  null ;  im  zunehmenäen  Stadium  w&chst  dagegen  die 
Erregbarkeit  fiQr  beide  Punkte  gleicbm&esig.  Im  aweiten  Versuch,  wo 
wfthrend  des  ganzen  Verlaufs  der  Zuckung  keine  Hemmung  merklich 
wird,  rerhalten  sich  beide  Punkte  vollständig  gleich.  Somit  i&sst  jsioh 
in  dem  Verlauf  der  Erregungswelle ,  sobald  dieser  allein  zum  Ausdruck 
kommt,  kein  Unterschied  an  den  verschiedenen  Punkten  der  Nervenlftnge 
nachweisen.  Nur  wenn  die  Hemmungswelle  noch  während  der  Zuckung 
hereinzubrechen  beginnt,  machen  Unterschiede  sich  geltend,  die  dann 
allein  von  derintensität  und  Geschwindigkeit  der  Hemmung  abhängig  sind. 


IL    Verlauf  der  Erregung  unter  der  negativen 

Elektrode. 

(Kalhodische  extrapolare  Erregungs Vorgänge.) 

1.    Taa  der  Einwirkung  schwacher  StrSne,   welche   keine  Zvckang  erregen. 

S.  30.  Prüft  man  die  Erregbarkeit  irgend  eines  zwischen  Kathode 
und  Muskel  gelegenen  Punktes  in  demselben  Moment ,  in  welchem  der 
schwache  absteigende  Strom  geschlossen  wird ,  so  zeigt  sich ,  wie  nahe 
man  der  Zuckungsgrenze  immerhin  kommen  mag,  keine  Spur  einer  Aen- 
derung.  L&sst  man  aber  nur  eine  sehr  kurze  Zeit  zwischen  der  Schliess- 
ung des  Stromes  und  der  Einwirkung  des  Prflfungsreizes  verfliessen,  so 
stellt  sich  in  der  ganzen  Lftnge  des  Nerven  eine  Zunahme  der  Erregbar- 
keit ein. 

Untersuchen  wir  den  Gang  dieser  Veränderung  zun&chst  für  einen 
einzelnen  in  der  Nähe  der  Kathode  gelegenen  Punkt ,  so  sehen  wir  die 
Erregbarkeitszunahme  mit  der  Zeit,  die  zwischen  der  Schliessung  des 
Stromes  und  dem  Prüfungsreiz  verfliesst^  bis  zu  einem  Maximum  wach- 
sen und  dann  wieder  abnehmen.  Bei  den  schwächsten  Strömen  ,  welche 
eben  eine  Veränderung  hervorbringen ,  ist  meistens  nach  ^/^  See.  die 
ganze  Erregbarkeitsschwankung  vorüber  und  die  frühere  Erregbarkeit 
wieder  hergestellt. 

Zerlegen  wir  den  Verlauf  der  Schwankung  in  ein  Stadium  der  wachsenden 
und  in  ein  Stadium  der  wieder  sinkenden  Erregbarkeit^  so  übertrifft  das  erste 
merklich  das  letzte  an  Grösse.  Langsam^  aber  mit  zunehmender  Geschwin- 
digkeit wächst  die  Erregung  auf  ihr  Maximum  an,  um  dann  schneller  wie- 
der zu  sinken.  Das  Maximum  selbst  liegt  regelmässig  vom  Zeitpunkte  der 
Bcllliessung  des  Stromes  so  weit  entfernt,  dass  der  Zwischenraum  der 
Dauer  einer  schwachen  Zuckung  sammt  der  zugehörigen  Zeit  der  laten- 
ten Eleizung  nahezu  gleichkommt. 

Alle   Elemente    der  Zuckung  sind  im    Verlauf  der   Schwankung  in 
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gletohem  Sinne  ver&ndert ,  docb  üt  bei  der  gew&hlten  Oesohwiadigkett 
des  zeitmeMenden  Apparates  im  Beginn  und  am  Ende  der  Sohwankang 
allein  die  Ver&nderuog  der  ZuekungshOhe  tiad  Zuckangsdauer  bemerk- 
Hob;  in  der  N&be  des  Hazimums  dagegen  ist  ausaerdein  eine  starke  Ab- 
oabme  der  Zeit  der  latenten  Reizung  zu  beobachten. 

Die  Fig.  11    stellt  den  vom  Gastroonemius  aargeseicbneten  .Verlaaf 


der  Sohwsnkung  für  einen  12  Hm.  von  der  Kathode  entfernten  Punkt 
dar,  welcher  jedesmal  durch  einen  &b8teigendenOeffnungsindüotionBBOhiag 
gereizt  wurde.  Die  fipsnuweite  der  coustenten  Elektroden  betrug  &,  der 
Reizelektroden  4  Um.,  a  ist  überall  5*  von  der  Mitte  des  SchwinguDg»- 
bogene  entfernt.  Die  Zeit  a  b  betr&gt  in  A  0,009,  in  B  0,08  und  in  C 
0,14".  in  B  hat  die  Erregbarkeil  ihr  Maximum  erreicht,  in  C  ist  die 
Schwankung  ihrem  Ende  nahe, 

Prafen  wir  in  derselben  Versuchsreihe  mehrere  Punkte,  die  in  ver- 
sofaiedenen  Entfernungen  von  der  Kathode  gelegen  sind  ,  so  ist  für  alle 
nicht  nur  der  Verlauf  der  Schwankung  der  nämliche,  sondern  es  differirt 
auch  die  Grösse  derselben  in  den  gleichen  Zeitr&umen  nach  Bchliessuag 
des  Stromes  in  nicht  merklichem  Orade,  So  bat  in  der  Versuchsreihe, 
welcher  die  Fig.  1 1  enlnommen  ist,  der  Oaslroonemius  in  denselben  Zeit- 
dislanzen a  b  bei  Reizung  eines  '24  Hm.  von  der  Ealbode  entTeroleo 
,  Punktes  Curven  gezeichnet,  die  den  hier  abgebildeten  vollst&ndig  ent- 
sprechen. Das  Resultat  bleibt  dasselbe,  wie  nahe  man  auch  mit  dem 
Prüfungsreiz  einerseits  an  die  Kathode  ,  anderseits  uo  den  Muskel  herao- 
gehen  mag.  Die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  Schwankung  sich 
fortpflanzt,  ist  demnach  jedenfalls  zu  gross,  als  dass  sie  mittelst  derEr- 
regbarkeitsprDfung  sich  nachweissen  liesse.  Nur  im  Beginn  der  Schwank- 
ungsourve  findet  man  zuweilen  geringfügige  Unterschiede,  welche  darauf 
hindeuten  mögen,  dass  die Brregbarkeita&nderung  eine  kleineZeit  gebraucht, 
nm  von  der  Kathode  nach  dem  Muskel  sich  fortzupflanzen. 

Von  viel  unerheblicherem  Einflüsse  als  unter  dem  aufateigenden 
Strome  zeigen  sich  in  diesem  Fall  jene  Zusl&nde  der  Nervensubstans, 
welche  wir  mit  dem  Namen  der  Asthenie  belegt  haben.  Der  ganxe  Ver- 
lauf der  Erregbarkeitssobwankung   ist  beim   asthenischen  Nerveo   in  den 
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weeendichBien  Zflgeo  der  D&mliche.     Die  eiosigeo  Unterschiede,  die  sich 
darbieten,  sind  folgende: 

1)  Die  Grenze  der  Stromstärke ,  wo  überhaupt  eine  Erregbarkeits- 
&oderung  sa  finden  ist,  liegt  der  Zuckungsgrenze  viel  näher;  in  den  höch- 
sten Graclen  des  asthenischen  Zustandes  fällt  sie  fast  vollkommen  mit  der- 
selben BUsammen.  Dieser  Umstand  erschwert  hier  die  Untersuchung  be- 
deutend. Ist  die  Erregbarkeit  des  Nerven  in  Zunahme  begriffen,  wie  es 
in  der  ersten  Zeit  nach  der  Herstellung  des  Nervmuskelpräparates  der 
Fall  zu  sein  pflegt,  so  bringt  sehr  leicht  eine  Stromstärke^  welche  im 
An&ng  der  Versuchsreihe  die  ZuQkungsgrenze  noch  nicht  erreicht,  später 
Zuckung  hervor.  Ist  dagegen  in  Folge  des  eintretenden  Absterbens  die 
Erregbarkeit  in  Abnahme  begriffen,  so  verschiebt  sich  die  Zuckungsgrenze 
und  damit  auch  die  Stromstärke,  welche  noch  Brregbarkeitsänderung  her- 
vorbringt, in  umgekehrter  Richtung.  Man  kann  es  daher  bei  Versuchen 
an  asthenischen  Nerven  nicht  vermeiden,  öfter  die  Rheochordstellung  zu 
▼ersohieben,  damit  man  innerhalb  der  engen  Grenze  verbleibe,  wo  zwar 
eine  Erregbarkeitsschwankung  nach  Schliessung  des  Stromes,  aber  keine 
Zuckung  eintritt- 

2)  Die  Zunahme  der  Erregbarkeit  beginnt  später  nach  der  Schliess* 
uDg  des  Stromes  und  braucht  daher  länger,  um  zum  Maximum  anzustei- 
gen; ebenso  sinkt  aber  die  Erregbarkeit  langsamer  wieder  auf  ihre  frühere 
Grösse  zurück.  Der  ganze  Verlauf  der  Schwankung  nimmt  somit  eine  längere 
Zeit  in  Anspruch.  Die  Erregbarkeitsschwankung  vor  der  Zuckuugsgrenze 
seigt  mit  einem  Wort  dieselben  Eigenthümlichkeiten,  welche  auch  dem 
Zuckungsverlauf  des  asthenischen  Nerven  zukommen. 

Die  Richtung  des  Prüfungsstromes  ist  auf  diese  Veränderungen  der 
ESrregbarkeit  im  Allgemeinen  von  weit  geringerem  Einflüsse,  als  sie  es  un- 
ier dem  aufsteigenden  Strome  war.  In  der  Nähe  des  Maximums  der 
Schwankung  ist  durchweg  keine  Spur  einer  Verschiedenheit  zu  Gunsten 
der  einen  oder  der  andern  Richtung  zu  entdecken  Erst  wenn  man  der 
Grenze  nahe  kommt,  wo  die  Schwankung  entsteht  oder  wieder  schwin- 
det, machen  sich  kleine  Unterschiede  bemerklich.  Deutlicher  werden  diese 
ersty  wenn  man  jene  Grenze  eben  erreicht  hat.  Dann  zeigt  sich,  dass  bei 
einer  Zeitdistanz,  bei  welcher  der  aufsteigende  Prüfungsstrom  nicht  oder 
Dar  manchmal  eine  Veränderung  der  Erregbarkeit  erkennen  lässt,  letztere 
von  dem  absteigenden  Prüfungsstrom  deutlich  angezeigt  wird.  Doch  auch 
hier  gelingt  die  Nachweisung  eines  Unterschieds  keineswegs  in  allen 
Versuchen ,  und  stets  ist  eine  hohe  Leistungsfähigkeit  des  Nerven  dazu 
erforderlich. 

S.  31.  Ich  werde  nun  zuerst  eine  grössere  Versuchsreihe  mittheilen, 
in  welcher  sich  der  Verlauf  der  Erregbarkeitsschwankung  ausführlich 
verfolgen  lässt,    dann  ein    kleineres  Beispiel    über    das  Verhalten   des 
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aethenUchen  Nerven,  und  endlich  eine .  Beobachtungereihe  zor-Naohweia- 
ung  des  Einflusses  der  Richtung  der  PrQfungsströme  anfilgen. 

Versuch    I. 

-Spannweite  der  const.  Elektroden  5,  der  Reizelektroden  4  Mm.    Keii: 

Oeffnungsinductionsschlag. 


Nr. 

D 

T 

R 

RC 

» 

H 

L 

1    LR 

H 

L 

LR 

1 

8  autst. 

0 

1,4 

24 



1,4 

24 

-— 

2 

V 

0,0092 

1,4 

18 



2,7 

22 

— 

3 

12  abst. 

n 

1,3 

18 

^ 

2,3 

22 

-* 

4 

20  aufst. 

5> 

1,5 

17 



2,4 

20 

— 

5 

24  abst. 

}y 

1,5 

18 

2,4 

20 

— 

6 

8  aufst. 

0,083 

1,5 

20 

12 

2 

29 

8 

7 

12  abst. 

fi 

1,5 

20 

10 

2,2 

30 

6 

8 

20  aufst. 

11 

1,5 

20 

10 

2,2 

30 

6 

9 

8  aufst. 

0,138 

1,4 

25 



2 

26 

— 

10 

12  abst. 

11 

1,4 

25 

— 

2 

27 

11 

20  aufst. 

Jf 

1,4 

25 

2 

26,5 

— 

12 

24  abst. 

J1 

1,4 

24 

1,8 

25 

)3 

8  aufst. 

0,199 

1,5 

23 

— 

1,5 

23 

— 

14 

12  abst. 

>1 

1,5 

22 

^_ 

1,5 

22 

— 

15 

20  aufst. 

11 

1,5 

23 

1,5 

23 

— 

16 

8  aufst. 

0,156 

1,5 

23 

1,8 

23 

— 

17 

12  abst 

;i 

1,5 

23 

— 

2 

24 

— 

18 

20  aufst. 

11 

1,5 

22 

1,5 

22 

— 

19 

Saufst.  , 

n 

1,5 

23 



1,5 

23 

— 

20 

24  abst.  , 

}j 

1,5 

25 

* 

1,8 

,     26 

— 

21 

8  aufst.  ' 

0,0756 

1,6 

24 

_^ 

2 

25,5 

— 

22 

12  abst. 

11 

1,6 

24 

""^ 

2 

26 

— 

23 

8  aufst. 

0,0590 

2 

24 

12 

3,5 

29 

8 

24 

12  abst. 

»> 

1,5 

24 

11 

3,4 

,    29 

7 

25 

20  aufst. 

t. 

1,5 

24 

10 

3,5 

1    32 

6 

26 

24  abst. 

u 

1,8 

26 

10 

2,8 

'    28 

9 

Versuch     II. 
Spannweite  der    const.  Elektroden  18,  der  Reizelektroden  5  Mm. 
Oeffnungsinductionsschlag.    M&ssig  asthenischer  Zustand. 


Reiz; 


Nr. 

D 

T 

R 

RC 

0,012 

H  J 

L 

LR 

H    1 

L    1    LR 

1 

10  aufst. 

2,4 

24 



2,4 

24 

— 

2 

15  abst. 

„ 

2,4 

24 

— 

2,4 

24 



3 

25  aufst. 

„ 

2,5 

25 



2,5 

25 



4 

30  abst. 

», 

2 

23 



2 

23 

— 

»  •  # 
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Nr. 

D 

T 

R 

. 

RG 

• 

• 

V 

H    1 

L     1 

LR 

H 

L  J 

L_LR 

6 

10  aufst. 
15  abst. 

0,033 

19 

2 
2 

23 
24 

5 
5 

3 
3 

30 
30 

2 
3 

Es  stellt  sich  Schliessungszuokung  ein.     Strom  unter  die  Zuckungs- 
grenae  geschwächt 


7 

8 

9 

10 


lOaüfst 
15  abst. 
10  aufst. 
15  abst. 


0,033 

2,5 

26 

— 

2,5 

28 

}f 

2 

25 

— 

2,25 

30 

— 

0,059 

2,5 

25 

10 

3 

30 

7 

M 

2 

26 

10 

3 

31 

7 

Es  stellt  sich  wieder  Schliessungszuokung  ein ;  der  Strom  wird  aber- 
mals geschwächt. 


11 

10  aufst. 

12 

15  Abst 

13 

25  aafst. 

14 

30  abst. 

15 

10  aufst. 

16 

15  abst. 

17 

10  aufoi 

18 

15'  abst. 

19 

25  aufst. 

20 

30  abst. 

0,33 

2 

26 

10 

2,3 

1> 

2 

25 

10 

2,4 

;) 

2 

30 

2 

11 

1,8 

30 

— 

1,8 

0,083 

2,4 

35 

7 

2,8 

;% 

2,4 

35 

7 

3 

0,038 

2,5- 

35 

10 

3 

)i 

2,4 

35 

10  ' 

3 

,» 

2 

37 

10 

2,4 

» 

2 

40 

10 

2,3 

32 

8 

33 

7 

31 

^ 

30 

36 

6 

36 

6 

37 

8 

37 

7,5 

40 

6 

43 

6 

Bei  T  —  0,0*25  ist  für  alle  Punkte  RG  =  R.  Dann  wird  die  Fort- 
führung des  Versuchs  unmöglich,  weil  die  Grenzender  Erregbarkeits- 
schwankung mit  der  Zuckungsgrenze  zusammenfällt. 


Versuch     III. 

NachweisuDg  des  Einflusses  der  Richtung  der  PrOfungsströme.  Spannweite 
der  ooDst.  Elektr.  unbestimmt  (zwischen  5  u6d  15  Um.),  der  Reizelektr. 

5  Hm.    Reiz  :  Oeffnungsinductionsschlag. 


Nr. 

D 

T 

R 

RC 

fa    1 

L 

RR 

H     1      LJ 

LR 

1 
2 
3 
4 

5  aufst. 
10  abst. 

5  aufst. 
20  aufst. 

0,023 

3 
3 
3 
3 

26 

25 

25,5 

28 

• 

9,5 
9 

3 
4 

3,25 
3 

26 
30 
26,5 
28 

6 

8     • 

Wandt,   Meehanik  der  Menren. 


6 
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Nr. 

D 

T 

R 

RC 

\ 

H 

^    1 

LR 

H     1 

L.| 

LB 

5 

25  abst. 

0,023 

3 

27 

7 

3,5 

29 

6 

6 

20  aufst. 

;i 

3 

30 

7 

3,5 

31 

6,5 

7 

25  abst. 

;Y 

3 

28,5 

1 

3,5 

31 

5 

8 

20  Httfst. 

ff 

3 

31 

-7 

3,5 

32 

6 

Die  Unterschiede  su  Ounsten  des  absteigenden  Prflfungsstromes  sind 
augenscheinlich  sehr  genn^fügig,  obgleich  sie  in  dieser  Versuchsreihe 
noch  deutlicher  als  in  manchen  andern  hervortreten.  Dennoch  ist  du 
Uebergewicht  des  absteigenden  Inductionsschlags  nicht  zu  rerkenneo 
Wo  die  Zuckungshöhen  bei  beiden  Richtungen  gleich  sind^  da  macht  sieb 
immerhin  noch  der  Unterschied  in  jenem  Sinne  darin  geltend,  dass  das  Sta- 
dium der  latenten  Reizung  bei  absteigendem  PrOfungsstrome  mehr  ver- 
harzt ist.  (Vergl.  Nr.  5  —  8). 


2.  TsH  AkUingea  der  Erregaag  aacb  Ablaif  der  SeUiessaagsiackuag  des  ahsfei- 

geadea  StrtHes. 

A.    Vorbemerkungen  über  das  Zuckuligagesetz  bei  absteigendem 

Strome. 

J.  32.  Das  Abklingen  der  Erregung  unter  dem  absteigenden  Strome 
zeigt  sich  in  hohem  Orade  abhängig  von  der  St&rke  des  Stroms,  welcher 
die  Schliessungszuckung  hervorbrachte.  Um  die  orientirenden  Gesichts- 
punkte' fOr  die  nachfolgende  Untersuchung  zu  gewinnen,  ist  es  daher*er« 
forderlich,  dass  wir  uns  zutaächst  mit  denjenigen  Wirkungen  des  Stromes 
vertraut  machen ,  welche  schon  in  der  Beschaffenheit  der  Schlieasongs- 
Zuckung,  vor  Allem  in  der  Höbe  und  Dauer  derselben,  sich  ausspre- 
chen ,  und  welche,  insofern  man  unter  dem  Zuckungsgesetz  Oberhaupt 
die  Abhängigkeit  der  Zuckungen  von  der  Stromstärke  begreift,  dem 
Zuckungsgesetz  für  den  absteigenden  Strom  subsumirt  werden  mOaaen. 

Aus  dem  gewöhnlichen  Schema  dieses  Gesetzes  (s.  $.  7)  ist  es  be- 
kannt, dass  der  schwache  absteigende  Strom  in  der  Regel  zuerst  Schliess- 
ungszuckung  erzeugt,  zu  der  sich  dann  bei  weiterer  Stromverstärkung 
die  Oeffnungszuckung  gesellt,  worauf  endlich  bei  den  stärksten  Strömen 
die  letztere  wieder  hinwegbleib t.  Manchmal  wird  jedoch  bei  den  schwäch- 
sten Strömen  die  Oeffnungszuckung  zuerst  beobachtet.  Mehr  noch  als 
die  Reihenfolge  der  Zuckungen  ist  aber  für  die  gegenwärtige  Untersuch- 
ung ihre  Stärke  und  Dauer  bei  dem  allmäligen  Wachsthum  des  Stromes 
bemerkenswerth.  Man  beobachtet  nämlich  sctyn  innerhalb  der  Stadien 
des  gewöhnlichen  Zuckungsgesetzes  nicht  nur ,    wie   leicht  zu  erwarten, 
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du»  dieOeffnnngszoekinig  suerst  mit  der  StrooiTerst&rkung  bis  zu  eioem 
MsKimaiD  wftohst,  um  daoo  wieder  abssseiimeft,  bis  sie  endlich  bei  dem 
starken  Strom  gaoa  verschwindet «  sondern  ein  ähnlicher  Verlauf  findet 
sieh  aneh  f&r  die  Sobliessungszuokung.  Auchdieaewtchst  zuerst  zu  einem 
Maximum  und  nimmt  dann  bei  grösserer  Stromintensitftt  sowohl  an  Höhe 
wie  an  Dfiuer  wieder  ab.  Bei  den  meisten  Nervmuskelprftparaten  gestal- 
tet sieh,  schon  bevor  das  Maximum  erreicht  ist,  die  Zuckung  zu  einem 
Tetanus,  der  zuerst  bei  weiterer  Stromverstärkung  zunimmt ,  dann  aber 
bei  noch  stärkeren  Strömen  wieder  in  eine  gewöhnliche  Zuckung  Qber- 
gebt,  welche  nun  mit  weiter  wachsender  Stromintensilät  immer  mehr  an 
Höhe  und  Dauer  abnimmt 

I>aS8  die  tetanisirende  Wirkung  des  constanten  Stroms  weder  bei 
den  acbwjtehsten  noch  bei  den  stärksten  Strömen,  sondern  bei  einer  ge- 
wissen mittleren  Siromintensität  vorkommt,  hat  PflOger  schon  beob- 
aditet,  der  zuert  die  tetanisirende  Wirkung  als  eine  regelmässige  Erschein- 
ung kennen  lehrte.  Ebenso  hat  derselbe  bereits  darauf  aufmerksam  ge- 
macht, dass  vorzugsweise  der  absteigende  Strom  den  Tetanus  hervor- 
bringt*). Es  musü  jedoch  bemerkt  werden,  dass  die  tetanisirende  Wirk- 
ung keine  conslante  Erscheinung  ist.  Am  häufigsten  fehlt  sie  beim  auf- 
steigenden Strom.  Seltener  wird  sie  allerdings  beim  absteigenden  ver- 
miest. Dennoch  kommen  Fälle  vor,  in  denen  man  auch  hier  bei  allen 
möglichen  Stromintensitäten  von  den  schwächsten  bis  zu  den  stärksten 
keine  tetanisirende  Wirkung  beobachtet,  und  zwar  trifil  man  dieses  Ver- 
halten nicht  etwa  an  Nerven  von  geringer,  sondern  imOegentheil  gerade 
an  solchen  von  eminent  hoher  Leistungsfähigkeit.  Ein  geringer  Grad 
oder  gar  das  völlige  Ausbleiben  tetanisirender  Wirkung 
'ist  das  unfehlbare  Zeichen  des  sthenischen  Zustandes.  Um- 
gekehrt ist  es  ein  ebenso  sicheres  Zeichen  der  Asthenie ,  wenn  die  teta- 
nisirende Wirkung  schon  nahe  der  unteren  Zuckungsgrenze  beginnt  und 
auch  bei  starken  absteigenden  Strömen  noch  vorhanden  ist.  Sehr  asthe- 
nische Präparate  geben  fast  bei  jeder  Stärke  des  absteigenden  Stroms  Te- 
tanus, während  der  aufsteigende  dann  doch  gewöhnlich  noch  bei  den 
«chwächsten  und  stärksten  Strömen  eine  einfache,  freHich  auch  tetanisch 
verlängerte  Znckung  hervorbringt. 

Mag  nun  aber  die  tetanisirende  Wirkung  des  absteigenden  Stromes, 
wie  gewöhnlich,  blos  bei  einer  gewissen  mittleren  Stromintensilät  vor- 
handen sein,  oder  mag  sie  sich  über  alle  uns  zu  Gebote  stehenden  zuck- 
ungerregenden  Stromstärken  erstrecken,  oder  mag  sie  endlich  g^nz  feh- 
len: in  allen  diesen  Fällen  folgt  die  Veränderung  der  Erregung  mit  wach- 
sender Stromstärke  dem  oben  aufgestellten  Gesetze.  Am  schönsten  läset 
^ich  dasselbe  demonstriren,^  wenn  die  tetanisirende  Wirkung  ganz  fehlt: 


•  ■  ■• 


*)  Vhptotogt»  de»  BlekirotoBiw,  S  445  o.  f. 
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hier  sieht  man  mit  wachsender  Stromstärke  die  Zuckung  aoeret  an  Höhe 
und  Dauer  annehmen,  dann  einige  Zeit  constant  bleiben  und  endlich  wie- 
der betr&ohilich  abnehmen.  Ist  tetanisirende  Wirkung  vorhanden ,  so 
wird  die  Zuckung  zuerst  höher  und  länger^  geht  dann  in  Tetanus  Ober, 
dieser  wftchst  eine  Zeit  lang,  nimmt  dann  wieder  ab  und  weicht  schliess- 
lich einer  Zuckung,  die  ebenfalls  mit  der  Verstärkung  des  Stroms  noch 
weiter  an  Höhe  und  Dauer  abnimmt.  Weniger  prftcis  kommt  das  Gesell 
in  solchen  Fällen  zum  Ausdruck ,  wo  fast  jede  Intensität  des  absieigen- 
genden  Stromes  Tetanus  erzeugt.  Immerhin  sieht  man  auch  hier 
häufig  diesen  Tetanus  zuerst  wachsen  und  dann  wieder  abnehmen.  Zu- 
weilen bricht  der  Tetanus  im  Moment,  wo  man  den  starken  Strom 
schliesst,  noch  mächtig  herein,  sinkt  dann  aber  sehr  rasch,  und  ein  zwei- 
tes Schliessen  der  Kette  hat  jetzt  nur  noch  eine  einfache  Zuckung  zur 
Folge.  Es  scheint  sonach,  dass  an  solchen  asthenischen  Präparaten  der 
Strom  eine  kurze  Zeit  andauern  muss ,  bis  er  dieselbe  Wirkung  herTor- 
bringt,  die  am  Nerven  von  hoher  Leistungsfähigkeit  momentan  sieb 
einstellt. 

Zu  diesem  Schwächerwerden  der  Schliessungszuckung  gesellt  sich 
bei  den  stärksten  Stemmen  häufig  noch  eine  andere  Erscheinung,  durch 
die  das  Verhalten  des  Nerven  gegen  den  stärken  absteigenden  Strom 
vollständig  demjenigen  gegen  den  aufsteigenden  entsprechend  wird:  das 
Wiederauflreten  der  OeShungszuckung.  Oft  sieht  man  nach  der  er- 
sten kurz  dauernden  Schliessung  einer  Kette  von  16  bis  20  Danieirschen 
Elementen  sogleich  die  Oeffnungszuckung  auftreten.  In  andern  FäUea 
erscheint  auch  sie  erst  nach  mehrmaliger  Wiederholung  der  Schliess- 
ungen. Ausnahmslos  beobachtet  man  die  Oeffnungszuckung  durch  den 
starken  Strom,  wenn  man  von  massigeren  Stromstärken,  die  der  2ten 
und  3ten  Stufe  des  gewöhnlichen  Zuckungsgesetzes  entsprechen,  zu  den 
stärkeren  Strömen  übergeht.  Hier  erhält  man  zuerst  SchliesiBungs-  und 
Oeffnungszuckung  (2te  Stufe),  dann  blosse  Schliessungszuckung  (SteStufe), 
und  endlich  wieder  Schliessungs-  und  Oeffnungszuckung,  was  demnach 
als  eine  4te  Stufe  zu  unterscheiden  wäre.  ZurOckkehrend  zu  den  schwä- 
cheren Strömen  verschwindet  wieder  die  Oeffnungszuckung;  man  kann 
auf  diese  Weise  mehrmals  den  Strom  verstärken  und  schwächen  und  er- 
hält immer  dasselbe  Ergebniss.  Nur  verschwindet  sehr  bald  die  der  2ten 
Stufe  entsprechende  Oeffnungszuckung  bei  den  schwächeren  Strömen  in 
Folge  der  Erschöpfung  des  Nerven  durch  die  gewaltigen  Stromstärken. 

Offenbar  nähert  sich  diesen  Beobachtungen  zufolge  die  Wirkung  des 
absteigenden  Stromes  bei  sehr  hohen  Intensitäten  derselben  Grenze, 
welche  der  aufisteigende  bei  ziemlich  massigen  Stromstärken  schon  er- 
reicht: der  Grenze  nämlich,  wo  die  Schliessungszuckung  ganz  hinweg- 
bleibt und  nur  noch  Oeffnungszuckung  eintritt.  In  der  That  ist  es  mir 
einige  Male  gelungeo,  diese  Grenze  sogleich  bei  der  ersten  Schliessung 
des  starken  absteigenden  Stromes  zu   erreichen.    Ich  ezperimentirte  in 
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dieaen  Fftllen  mit  einer  Kette  von  20  bis  26  Danielrachen  Elementen. 
Bei  der  Schliesaung  dieeer  K^tle  erfolgte  keine  Zuckung,  im  Momente 
derOeffnüng  aber  entstand  eine  starke  OeiTnungsauckun^  oder  der  Schen- 
kel brach  in  einen  Telanus  aus,  welcher  durch  die  Schliessung  des  auf- 
steigenden Stromes  sidi  verstärkte.  Der  starke  Strom  hatte  also  momen- 
tan dieselbe  Modifioation  hervorgebracht,  welche  nach  etwas  längerer 
Sebliessang  auch  schwächere  Ströme  erzeugen.  In  andern  Fällen  gelang 
es  nicht,  beim  ersten  Schliessen  der  Kette  das  Ausbleiben  der  Schliess- 
nagssttckong  2U  bewirken,  aber  nach  mehrmaliger  Schliessung  stellte  die 
Wirkung  sich  ein. 

Reicht  die  Wirkung  des  starken  absteigenden  Stromes  hin,  um  die 
Grence  za  erreichen,  wo  die  Schliessungszuckung  ganz  hinwegbleibt, 
so  ist  der  Nerv  stets  auf  einige  Zeit  modificirt.  Prflfl  man  nämlich  nun 
mit  dem  aufsteigenden  Strom ,  so  gibt  dieser  selbst  bei  den  mächtigsten 
Stromstärken  sowohl  Schliessungs  -  wie  Oeffnungszuckung.  Diese  Er- 
scheinung könnte  möglicher  Weise  den  Beobachter  verf&hren  anzunehmen, 
das  Znckungsgesetz  kehre  sich  bei  den  stärksten  Strön>en  noch  einmal  um. 
Aber  diese  Vermuthung  erweist  sich  als  irrig.  Auch  bei  den  stärksten 
aufsteigenden  Strömen  kehrt  niemals  die  Schliessungszuckung  wieder, 
wenn  man  sogleich  die  Kette  in  aufsteigender  Richtung  schliesst  und  nicht 
zuvor  mil  starken  absteigenden  Strömen  experimentirt  hat.  Ueberhaupt  gilt 
es  ftlr  diese  Versuche  mit  starken  Strömen  durchaus  als  Regel,  dass  der 
einmal  mit  dem  starken  Strom  der  einen  Richtung  behandelte  Nerv  für 
andere  PrQfungen  verdorben  ist. 

Man  könnte  nun  Zweifel  erheben,  ob  die  hier  aufgedeckte  Wirkung 
der  stärksten  Ströme  noch  in  den  Rahmen  des  eigentlichen  Zuckungsge- 
letzes  zu  ziehen  sei.  Hiergegen  könnte  namentlich  der  Umstand  gehend 
gemacht  werden  ,  dass ,  sobald  der  starke  Strom  keine  Schliessungs- 
zuckung  mehr  hervorbringt,  er  eine  bleibende  Hodification  des  Nerven 
hinterlässt.  Zu  dem  Zuckungsgesetz  rechnen  wir  aber  gewöhnlich  nur 
solche  Wirkungen ,  bei  denen  eine  bleibende  Modifioation  nicht  eintritt, 
so  dass,  wenn  man  von  den  stärkeren  zu  den  schwächeren  Strömen  zu- 
rtlckkehrt ,  diese  wieder  die  nämliche  Wirkung  hervorbringen  wie 
zuvor. 

Diese  ganze  Unterscheidung  /erscheint  nun  freilich  an  sich  schon  von 
wenigOewicht.  Denn  das  Wegbleiben  der  Schliessungszuckung  des  aufstei- 
genden und  der  Oeffnungszuckung  des  absteigenden  Stromes  bei  den  ge- 
wöhnlieb benützten  Stromstärken ,  ja  im  Grunde  schon  das  Auftreten 
einer  Oeffnungszuckung  beruht  ebenso  auf  einer  Modifioation  des  Ner- 
ven;  der  Umstand,  ob  diese  mehr  oder  weniger  andauert,  oder  ob  sie 
80  gross  ist«  dass  eine  Rflckkehr  in  den  früheren  Zustand  nach  kürzerer 
oder  längerer  Zeit  erfolgt,  kann  hier  kaumeine  wesentliche  Differenz  be- 
gründen. Dazu  kommt  nun  aber^^  dass  die  Annäherungen  an  jene  Grenze, 
wo  die  absteigende  Schliessungszuckung  wegbleibt,  die  Stufen  der  Strom- 
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8t&rke  nämlich ,    wo    sie  immer  schwächer  wird ,  vollst&Qdlg  aneh  das 
Kriterium  einer  alsbaldigen  Restitution  des  fraheren  Zastandes  darbieten, 
falls  dieses   für   das  Zuokungsgesetz  verlangt  werden  sollte.     Man  kann 
mehrmals  nach  einander  in  einer  Versuchsreihe  den  absteigenden  Strom 
allmälig  yeret&rken ,    bis    er  tetanisirende  Wirkung    hervorbringt ,    dano 
durch    weitere    Stromverstärkung   den    Tetanus    unterdrücken   und   die 
Zuckung  abnehmen  lassen  und  hierauf  wieder   zur  tetanisirenden  Wirk- 
ung  und  unter  dieselbe  durch  allmälige  Schwächung  des  Stromes  aurflek- 
kehren.    Noch  schlagender  lässt  sich    das  nämliche   an  solchen  Nerven, 
auf  die  keine  Stromstärke  tetanisch  wirkt ,    an   den  Verändernngeo   des 
Zuckungsverlaufs  darthun.     Allerdings  erweist  sich  hierbei,  wie  bei  dem 
Zuckungsgesets  Oberhaupt,  die  öftere  Schliessung  des  Stroms  nicht  ohne 
einen  bleibenden  Einfluss ,  indem  im  Allgemeinen  die  Reizbarkeit  steigt 
und  die  Leistungsfähigkeit  abnimmt  oder,  wie  wir  es  nach  nnsem  jetzi- 
gen Erfahrungen  besser  ausdrücken  können ,    indem   die  Erregung  steigt 
und  die  Hemmung  abnimmt.    Kehrt  man  zu  den  schwachen  Strömen  zv- 
rück,   so  trifft  man  meist  etwas  stärkere  Zuckungen  als  zuvor,   und  es 
ereignet  sich  häufig,  dass  die  tetanisirende  Wirkung,  die  anftnglich  fehlte, 
später  sich   einstellt. 

um  nun  einen  Ueberblick  über  die  Erscheinungen  zu  gewinnen, 
welche  das  Abklingen  der  Erregung  unter  dem  absteigenden  Strome 
darbietet,  sciyint  es  am  zweckmässigsten ,  jene  Stromintensität ,  welche 
das  Zuckungsmaximum  oder  die  tetanisirende  Wirkung  hervorbringt, 
zum  Ausgangspunkte  zu  nehmen.  Wo  tetanisirende  Wirkung  besteht, 
ist  uns  natürlich  <)ie  nähere  Untersuchung  des  Abklingens  versagt;  wir 
können  aber  einerseits  das  Abklingen  derjenigen  Erregungen  ermitteln, 
welche  der  tetanisirenden  Wirkung  vorangehen  und  ihr  mehr  und  mehr 
nahe  kommen,  und  ebenso  anderseits  jene  Erregungen  verfolgen,  welche 
durch  Stromstärken  bedingt  werden,  die  jenseits  der  tetanisirenden  Wirk- 
ung gelegen  sind. 

B.    Abklingen  der  Erregung   bei  n  schwachen  Strömen  ,   bei  welchen 
das  Zuckungsmaximum  oder  die  tetanisirende  Wirkung  nicht  erreicht 

wird. 

$.  33.  Wie  wir  bei  den  schwächsten  Strömen,  welche  noch  keine 
Zuckung  verursachen,  nur  Zunahme  der  Erregbarkeit  unter  der  Kathode 
nachzuweisen  vermochten  ,  so  bleibt  dieselbe  auch  hier  mindestena  die 
weitaus  vorwiegende  Erscheinung,  dabei  pflegen  wieder  alle  Elemente 
der  Prüfungszuckung  in  gleichem  Sinne  verändert  zu  sein  :  Höhe  und 
Dauer  derselben  nehmen  zu,  und  die  Zeit  der  latenten  Reizung  ist  ver- 
mindert. Diese  Veränderungen  sind  am  bedeutendsten  unmittelbar  naoh 
Ablauf  der  Zuckung,  dann  verkleinem  sie  sieh  allmälig  und  versohwin* 
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den  BHweilen  vfiUig  sobon  wKhrend  der  enten  halben  Secunde  oaeh  ge- 
whebeMr  Rdsung. 

DieZuDabiae  der  Erregbarkelt  nach  Ablauf  der  Zaokung  seigt  ihrem 
Grade  nach  aosBerordenllieh  groue  VersohiedeDheiten,  die  augenaoheiDlicb 
in  d»n  inaeren  ZuaUnden  der  MerveoBubstani  ihre  Ursache  haben.  Am 
geringfilgigslen  iai  aie  an  Nerven  von  hoher  LeiBtnngsftthigkeit ;  ja  an^ 
lolchen  finden  sieh  bei  diesen  aohwaoheD  Strömen  schon  Spuren  einer 
HerabaelzuDg  der  Erregbarkeit,  welche  auf  die  ersteErregbarkeiUEunahme, 
die  unmittelbar  nach  geschehener  Zuckung  Eurüokbleibl,  su  folgen  eoheini, 
dabei  aber  jedenfalls  eine  ausserordentlich  flacbtige  Erscheinung  ist,  so 
dasa  sie  nicht  einmal  w&hrend  der  ganien  Dauer  einer  Prafungszuckung 
■nhtlt,  sondern  nur  in  der  Abänderung  einielner  Stadien  derselben  sieh 
kandgibl.  In  manchen  Fällen  scheint  es  nur,  als  wenn  die  am  Ende 
der  ScbtieBsungsiuckung  noch  sehr  gesteigerte  Erregbarkeit  enorm  lohnell 
ta  ihrem  froheren  Haasse  zurQckkebre,  indem  die  Zeil  der  latenten 
Beizang  ausserordenllich  verkürzt  ist,  dann  aber  der  Verlauf  der  Zuck- 
ung BC  mit  einer  rasoben  Knickung  Gist  vollständig  demjenigen  der 
Zuckung  R  sich  anscbliesst  Zuweilen  kreuzt  er  aber  auch  diese  Zuck- 
ung, und  Hohe  und  Dauer  von  RC  ersoheinen  nun  im  Vergleich  mit 
R  Tcrt^lrzl,  nur  die  latente  Reizung  ist  kleiner.  In  andern  Fällen  ist 
zwar  die  Zuekungeböhe  vergrössert,  dagegen  die  Zuckungsdauer  ver- 
kflrzt.  Alle  diese  Sj'mptome  einer  Hemmung  sind  am  bedeutendsten  in 
der  Nachbarschaft  der  negativen  Elektrode,  und  sie  sind  stets  nur  unmittel- 
bar nach  Ablauf  der  Schlieasungazuokung  nachzuweisen.  Lftssl  man  zwi- 
schen letzterer  und  dem  Prafungsreiz  eine  Zwisobenzeit  von  höchstens 
einer  Zuckungsdauer  verstreichen,  so  erh&lt  man  bloss  die  Erscheinungen 
einer  gerin^radigen  Zunahme  der  Erregbarkeit.  Dazu  kommt ,  dass 
jene  Spuren  einer  Hemmung  äosserat  vergängliche  Erscheinungeo  dsr- 
stellen.  In  der  Regel  schon  nach  wenigen  Zuckungen  sind  sie  völlig 
geschwunden  nnd  machen  der  gewöhnlichen  Erregbarkeitezunahme  Platz. 

Inf^g.  12  ist  ein  Beispiel  eines  solchen  Zuckungsverlaufes  mit  Spuren 


einer  Hemmung  nach  Ablauf  der  Zuckung  des  schwachen  absteigenden  Stro- 
mes vom  OastroonemiuB  des  Frosches  gezeicbnel  worden.  Rasch  erhebt  sieh 
die  Zuckung  RC  ober  die  Abscissenlinie,  um  dann  unter  R  zu  sinken. 
Qltichzeitig   wurde  von   einem   etwas   entfernteren   Punkte    des  Nerven 
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eine.  ZuckaDg  erhalten,  in  welcher  dfie  Stadium  der  latenten  Rei«iii| 
noch  mehr  verkQrzt  war,  im  übrigen  aber  die  Zuckung  RC  ▼oUkommea 
an  R  sich  anschloes.  In  unmittelbar  darauf  folgenden  Versucheti;  in  wel- 
chen die  Zeit  zwischen  Ende  der  Schliessungs  -  und  Anfang  der  PrOfangs«^ 
Zuckung  etwas  grösser  genommen  wurde,  waren  Höhe  und  Dauer  der  Zack* 
uag  RC  m&ssig  vergrössert,  die  gewöhnlichen  Sjmplome  einer  gleich- 
massig   andauernden,  schwachen  Brregbarkeitszunahme. 

Wendet  man  etwas  stärkere  Ströme  an,  welche  dem  Zuckungsroaxi- 
mum  oder  der  tetanisirenden  Wirkung  näher  kommen,  so  Terstärken 
sich  allerdings  die  Machwirkungen  der  Erregung.  Es  Terschwinden  nan 
ganz  jene  Spuren  einer  vorabergehenden  Hemmung  unter  der  Kathode; 
die  Erregbarkeit  wird  mehr  und  bleibender  vergrössert.  Doch  lassen  sich 
solche  Stromintensitäten,  welche  starke  Schliessungs-  und  Oeffnungszuck- 
ung  auslösen,  in  der  Regel  nicht  lange  anwenden,  ohne  dass  in  der 
fortan  wachsenden  Erregbarkeit  nach  Ablauf  der  Zuckung  eine  zuneh- 
mende Veränderung  des  Nerven  sich  kundgibt.  Diese  tritt  dann  ausser- 
dem immer  auch  an  der  Verstärkung  oder  mindestens  an  der  Verlänger- 
ung der  Schliessungszuckung  hervor  und  endet  leicht  damit,  dass  die 
letztere  Iq  einen  Tetanus  übergeht.  Zurückkehrend  zu  schwächeren 
Strömen  findet  man  nun  auch  bei  diesen  die  tetanisirende  Wirkung: 
es  hat  jetzt  der  asthenische  Zustand  Platz  gegriffen,  ein  Erfolg,  welchen 
die  öftere  Schliessung  eines  massig  starken  absteigenden  Stromes  vor- 
zugsweise leicht  und  schnell  herbeiführt. 

Hiernach  sind  die  Erscheinungen,  welche  das  Abklingen  der  End- 
ung unter  dem  schwachen  absteigenden  Strome  darbietet,  im  sthenischen 
Zustande  des  Nerven  sehr  geringfügig,  ja  sie  sind  um  so  unbedeutender, 
einen  je  höhern  Grad  jenes  Zdstandes  man  zu  erforschen  vermag.  Auch 
bieten  nur  dann  solche  Eigenthflmlickeiten  des  Zuckungsverlaufes 
sich  dar,  welche  auf  ein  kurz  dauerndes  Stadium  herabgesetzter  Erreg- 
barkeit hindeuten,  das  auf  die  im  ersten  Moment  nach  geschehener  Zuck- 
ung noch  zurückgebliebene  erhöhte  Erregbarkeit  rasch  folgt  und  dann 
langsam  wiederum  in  ein  länger  dauerndes  Stadium  erhöhter  Erregbar- 
keit übergeht. 

An  solchen  Nerven,  welche  von  Anfang  an  die  Merkmale  des  asthe- 
nischen Zustandes  darbieten,  gestalten  sich  sogleich  und  bei  den  schwäch* 
sten  zuckungerregenden  Strömen  schon  die  Erscheinungen  weit  intensi- 
ver. Je  höher  der  Grad  der  Asthenie  ist,  um  so  stärker  klingt  die  Er- 
regung ab  in  der  zurücki)leibenden  erhöhten  Erregbarkeit.  Alle  Elemente 
der  Prüfungszuckung  sind  nun  in  diesem  Sinne  verändert.  Die  latente 
Reizung  wird  ausserordentlich  verkleinert,  die  Höhe  manchmal  auf  das 
Doppelte  vergrössert  und  die  Dauer  tetaniscK  verlängert.  Alle  diese 
Veränderungen  dauern  lange  Zeit  an  und  verschwinden  nur  sehr  allmälig 
bei  längerer  Schliessung  des  Stromes. 
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Die  Riehtang  derPraftingsströme  ist,  wie  bei  den  schwftohaten  nioht 
taeknngerregenden  Stromstärken  ^  so  auch  hier  von  sehr  geringem ,  in 
vielen  Fällen  gans  verschwindendem  Eiofluss.  Am  ehesten  i&sst  sich  ein 
solcher  dann  verspOr^n,  wenn  die  Veränderung  der  Erregbarkeit  nur  un« 
bedeutend  ist,  also  bei  hohen  Graden  des  stheoischen  Zustandes.  Dann 
pflegt  sieh,  wie  früher,  ein  geringes  Uebergewicht  der  absteigenden  Prflf- 
uDgsströme  fOr  die  Nachweisung  der  erhöhten  Erregbarkeit  geltend  zu 
machen.  Je  stärker  aber  die  Erregung  nachklingt ,  um  so  mehr  ver- 
Bchwindet  dieser  Einfluss.  Schon  in  den  gewöhnlichen  Fällen  massiger 
Leistungsfähigkeit  des  Nerven  finden  sich  nur  seilen  Andeutungen  eines 
solchen  Unterschieds,  und  derselbe  hört  ganz  auf,  wo  der  asthenische 
Zustand  Platz  gegrifien  hat. 

»  , 

$.  43.  In  den  folgenden  Versuchsbeispielen  werden  wir  wieder  von 
den  Graden  höherer  zu  denjenigen  geringerer  Leistungsfähigkeit,  ebenso 
im  Allgemeinen  von  den  schwächeren  zu  den  stärkeren  Strömen«  über- 
gehen. 

Versuch    I. 

Spannweite  der    const  Elektr.  5,    der  Reizelektr.    4  Mm.     Reiz:     Oeff- 
nungsinductionsschlag.    Schwacher  Strom ,   welcher   bloss    Schliessungs- 

zuekung  erregt. 


Nr. 

* 

D 

T 

t 

c 

R 

RC 

,  t 

H 

\JL\  LR 

H  1  L  1  LR 

i 

16  abst. 

0,087 

0 

3 

4,5 

30 

6 

4 

30 

5 

2 

12  aufst. 

»j 

}} 

2,8 

4 

26 

6 

4 

27 

4,5 

3 

20  aufst. 

11 

11 

2,5 

3 

24 

7 

3 

29 

5 

4 

24  abst. 

}} 

11 

2,5 

3 

25 

7 

3,5 

29 

5 

5 

12  aufst. 

0,25 

0,127 

2,5 

4 

27 

4,25 

29 



6 

16  abst. 

V 

^^ 

2 

4 

28 

— 

4,5 

30 



7  . 

20  aufst. 

J9 

1f 

2 

4 

27 

— 

4 

27 



8 

24  abst. 

>1 

2 

4 

30 

— 

4,25 

31 



9 

12  aufst. 

0,141 

0,045 

1,5 

4 

32 

— 

4,25 

34 

10 

16  abst. 

1> 

M 

1,5 

4 

32 

— 

4,5 

36 



11 

20  aufst. 

}9 

n 

1,8 

3,5 

— 

— 

3,5 





12 

24  abst. 

n 

» 

1,5 

3 

— 

3,25 

"" 



Im  Anfang  des  Versuchs  ist  die  Zuokungshöhe  vermindert  oder  gleich 
geblieben  (1—3)  ,  die  latente  Reizung  ist  sogleich  verringert  und  bleibt 
dies.  Während  der  ganzen  Beobachtungszeit  sind  die  Erregbarkeit^änder- 
ungen  sehr  gering.  Ein  leises  Uebergewicht  der  absteigenden  PrUfungs- 
ströme  zu  Gunsten  der  erhöhten  Erregbarkeit  macht  sich  bemerklioh. 


»0 
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Versuch  II. 

Spannweite  der  eonat.  Bleictr.  12^    der  Reiselelstr.  5  Mm.    Reis:    Oeff- 
nangsinduclioDsschlag.  Etwas  stärkerer  Strom,  welober  SchliesBungs-  und 

OeiTnungszuckong  erseogt. 


Nr. 

D 

T 

t 

c 

H 

R 

L  JLR 

RG 

H  1  L  |LE 

1 

5  aurst. 

0,177 

0,09 

4 

2,5 

28 

8,5 

3 

33 

6 

0 

10  abst. 

1> 

V 

91 

2,5 

28 

8 

3,5 

33 

6 

3 

20  aufst. 

t) 

»» 

11 

2,8 

30,5 

8 

3,5 

34 

6 

4 

25  abst. 

n 

w 

11 

2,8 

31 

8 

3,2 

34,4 

7 

5 

10  abst. 

M 

1) 

j} 

3 

32 

10 

4 

35,5 

9 

6 

*5  aufst. 

tf 

>1 

>1 

3 

32 

10 

4 

35,5 

9,5 

7 

ö  aufst. 

0,127 

0,03 

3 

3 

27,5 

9 

3,6 

30,5 

7,5 

8 

10  abst. 

'      »1 

11 

n 

3 

27,5 

9 

3,6 

30,5 

7,5 

9 

20  aufst. 

n 

9f 

11 

3 

31,5 

7 

3,6 

34 

6 

10 

'*b  abst. 

19 

1| 

11 

3 

32 

7 

3,6 

34 

6 

11 

10  abst. 

1» 

» 

»1 

2,8 

32 

8,5 

3,5 

34 

7 

12 

ö  aufat. 

i> 

n 

11 

2,5 

32 

8,5 

3,5 

34 

7 

13 

5  aufst. 

0,20 

0,09 

J^ 

2,5 

29 

9 

3,5 

32,5 

8 

14 

10  abst. 

11 

11 

}y 

2,5 

30 

9 

3,5 

32,5    8 

15 

20  aufst 

^f 

>              Jf 

f^ 

2,5 

31 

9 

3,5 

34      8 

16 

25  abst. 

1J 

}} 

11 

2,5 

31 

9    13,5 

34 

8 

17 

10  abst. 

»1 

}} 

1 

2,4 

31 

9 

|3,5 

34 

8 

Die  Zucknngslänge  von  G^  anfangs  3t  Mm.,  steigt  allmälig  auf  40 
(Nr.  13);  zuletst  wird  die  Zuckung  C  tetanisch  und  unterbricht  dadurch 
den  Versuch.  In  der  ganzen  Reihe  ist  die  Erregbarkeit  erhöht,  gegen 
das  Ende  wachsend.  Ein  Einfluss  der  Richtung  der  Prafungsströroe  ist 
nicht  wahrzunehmen. 

Versuch    III. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  5,  der  Reizelektr.  5  Mm.  Reiz:  Oeffnungs- 

inductionsschlag.  Zuerst  schwacher  Strom   (blosse  'Schliessungszuckung), 

dann  stärkerer  Strom  (Schliessungs  •  und  Oeffnungszuckung). 


Nr. 


D 


t 


1  i  10  aufst.  I  0,159 

2  'lö  abst. 

3  110  aufst 


i> 


0,05. 


2,5 


;i 


»1 


R 


H 


2,5 
2 

2,5 


RG 
H     I  L 


32 
30 
32 


3 

2,5 

3 


305^ 

I     25 

32 
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Nr. 


4 
5 
6 

7 


.20  aufsi 
25  abst 
lOaufet. 
15  abst. 


t 


TJ^TöST 


11 


0,23 


n 


0,05 


>1 


0,15 


R 


H     I    L 


RG 


H    I    L 


•1 


I 


1,5 

2,4 

30 

2,7 

30 

1,5 

2,4 

31 

2,7 

29 

1,5 

2,5 

30 

2,8 

30 

1,5 

2,5 

29 

2,5 

29 

Ebenso  iet  für  D  =  20  auftt.  und  =  25  abst.  RC  = 

Der  Stroin  wird  yeraiftrkt. 


R. 


8 

9 

10 

11 

12 


10  aofst. 
15  abst. 
20  aufst. 
20  aufiit. 
25  abst 


0,166 


11 
>i 
11 


2,8 

3 

29 

3,3 

4 

3 

27 

4 

4 

2,6 

— 

3,5 

4 

2,6 

— 

4 

4,5 

2,6 

5 

31 
30 


0,07 

Diel^eit  t 
sinkt  all- 
mälig  auf 
0  durch 
Zunahme 
der  Zuck- 

angs* 
dauer  C. 


Die  Zackung  G  wird  zuletzt  tetanisch.  Im  Anfang  der  Versuchsreihe 
(1 — 8)  I^IU  die  latente  Reizung  von  RC  mit  R  zusammen,  nach  Ver- 
stärkung des  Stroms  ist  sie  sehr  verkleinert ,  wird  aber  wegen  des  as- 
symptotischen  Verlaufs  der  Zuckungscurve  Cnicht  genau  bestimmbar.  Einen 
ebensolchen  Verlauf  nehmen  gegen  Ende  des  Versuchs  die  Zuckungen 
R  und  RC,  ein  Anzeichen  des  beginnenden  Uebergangs  der  Zuckung  in 
Tetanus  (asthenischer  Zustand). 

Im  Beginn  der  Versuchsreihe  sehen  wir  bei  dem  schwachen  Strom 
zwar  die  Zuckungshöhe  vergrössert,  aber  die  Zuckungsdauer  vermindert 
oder  unverändert.  Nach  der  Stromverstärkung  ändern  sich  alle  Elemente 
der  Zuckung  im  Sinne  der  erhöhten  Erregbarkeit. 

C.    Abklingen  der  Erregung  bei  starken  Strömen,  welche  das  Zuck- 
ungsmaximum  oder  die  tetanisirende  Wirkung  Oberschreiten. 

S.  35.  Bei  Stromstärken  ,  welche  sich  nach  oben  hin  von  der  Grenze 
der  Maximalerregung  zu  entfernen  beginnen ,  erhält  man  häufig  kein 
wesentlich  anderes  Resultat  als  bei  denjenigen  Strömen,  welche  von  un- 
ten her  jener  Grenze  sich  nähern.  Das  Abklingen  der  Erregung  erfolgt 
in  Form  einer  starken  Erregbarkeitszunahme,  welche  in  Folge  öfterer 
SohliessuDgen  noch  weiter  wachsen  kann.  Oft  stellt  dann  aber  auch  im 
Verlauf  des  Versuchs  die  tetanisirende  W^irkung  sich  ein,  und  man  muss 
ZQ  noch  stärkeren  Strömen  abergehen,  um  dieselbe  wieder  zu  unterdrücken. 

Anders  gestaltet  sieh  zuweilen  der  Versuch  ao  Nerven  von  hoher  Leist- 
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angafthigkeit,  wenn  man  sie,  da  bei  ihnen  die  tetanieirende  Wirkung  fehlt,  mit 
Strömen  behandelt ,  welche  das  Zuckungsmaximum  Qberschritten  haben. 
Hier  ist  wieder  ,  wie  bei  den  sehwachen  Strömen ,  die  Veränderung  im 
Ganzen  geringfllgig ;  aber  aie  gibt  sich  auch  in  diesem  Falle  nicht  durch- 
weg in  Merkmalen  kund,  welche  auf  eine  Zunahme  der  Erregbarkeit  hin- 
deuten. Zuweilen  ist  zwar  unmittelbar  nach  Ablauf  der  Schliessungs* 
Zuckung  die  latente  Reizung  verringert,  auch  die  Znckungadauer  ver- 
längert ,  aber  die  Zuokungshöhe  hat  abgenommen.  Dies  wird  bei 
Stromstärken  beobachtet,  welche  sich  vom  Zuckungsmaximum  noch 
nicht  gar  weit  entfernt  haben,  bei  denen  aber  immerhin  die  Oeffnungs- 
Zuckung  hin  wegbleibt,  was  bereits  dem  höchsten  Stadium  des  gewöhn- 
lichen Zuckungsgesetzes  entspricht.  In  diesem  Fall  scheint  also,  nach 
dem  Verlauf  der  Prafungszuckung  zu  schliessen,  im  ersten  Moment  noch 
erhöhte  Erregbarkeit  zu  bestehen,  worauf  diese  erst  um  die  Mitte  der 
Zuckung  ab-  und  gegen  Ende,  wie  es  scheint,  wieder  zunimmt.  Hier- 
mit stimmt  auch  Qberein ,  dass,  sobald  man  den  Zeitraum  zwischen  bei- 
den Zuckungen  etwas  grösser  wählt,  nun  auch  die  Höhe  der  PrOfiingssuck- 
ung  wächst. 

In  andern  Fällen  ist  die  Zuckungshöhe  vergrössert,  aber  die  latente 
Beizung  hat  zugenommen.  Hier  folgt  also  der  kurze  Zeitraum  verminder- 
ter Erregbarkeit  unmittelbar  dem  Ablauf  der  Schliessungszuckung  nach 
und  ist  schnell  von  der  länger  anhaltenden  Zunahme  der  Erregbarkeit 
gefolgt.  Auch  hier  ist  daher  nach  Vergrösserung  der  Zeitdistanz  zwi- 
schen beiden  Zuckungen  bloss  noch  eine  schwache  Zunahme  der  Erreg- 
barkeit nachzuweisen. 

Alle  diese  Erscheinungen  sind  wieder  ausserordentlich  vergänglich. 
Wenige  Reizungen  genügen,  um  sie  für  immer  zu  zerstören.  Von  einer 
Reizung  zur  anderen  vermindert  sich  die  Hemmung  und  steigt  die  Er- 
regung, und  bald  ist  das  gewöhnliche  Verhallen  unter  der  Kathode  einge- 
treten^  indem  sich  alle  Elemente  der  Zuckung  im  Sinne  der  gesteigerten 
Erregbarkeit  verändert  haben.  Zugleich  pflegt  dann  die  Höhe  und  Dauer 
der  Schliessungszuckung  zuzunehmen,  und  die  PrQfung  mit  dem  aufstei- 
genden Strome  zeigt,  dass  der  Nerv  von  der  höheren  zu  einer  niedrige- 
ren Stufe  des  Zuckungsgesetzes  zurückgekehrt  ist,  indem  die  im  Anfang 
bei  der  gewählten  Stromstärke  fehlende  Schliessungszuckung  des  aufstei- 
genden Stromes  wieder  eintritt.  Verstärkt  man  nun  den  Strom  so  weit, 
dass  die  aufsteigende  Schliesnngszuckung  wieder  zum  Verschwinden 
kommt,  so  bleiben  dennoch  jene  Spuren  einer  vorQbergehenden  Hemmung 
unter  der  Kathode  gewöhnlich  aus. 

Die  Fig.  13  stellt  ein  vom  Oastrocnemius  aufgezeichnetes  Bruchstflok 
einer  solchen  Versuchsreihe  dar.  Die  negative  Beizelektrode  befand  aioh 
8  Mm.  unter  der  Kathode,  die  Spannweile  der  Reizelektroden  war  4  Mm. 
und  die  Richtung  des  Prflfungsstromes  die  aufsteigende  Die  Zeitdistaos 
ab  beträgt  0^12''.     Die   Curve  RC  erhebt  sich  in  A  später,    abfr  viel 


Vom  Abklingeo  der  EnvffUDg  nach  Ablaqf  der  SchUeBsnagMnioknng  etc.-   BS 

meher  als  R  und  ku  bedeutenderer  Gröaae  von  der  Absoiisealinie,  daau 
sohlieaat  aie  uoh  an  K  aa.     Der  abateiffende  Pra^Dgastrom   in    gleicher 


EnlfernuDg  lieferte  daesejb»  Resultat,  Die  Reizung  zweier  tiefer  gele- 
gener Punkte  ergab  aber  nur  Zunahme  der  Zuck ungaböhe,  sonst  gleichen 
Verlauf  von  R  und  KC.  Nun  wird  tu  der  ersten  Nervenatrecke  wieder 
turOckgekehrt,  und  bereits  hat  die  Verftnderung  der  latenten  Reiaung 
aioh  beträchtlich  vermindert  (B).  Nach  weiteren  zwei  Reisversuchen  hat 
aie  ihr  Zeichen  umgekehrt :  jetzt  sind  alle  Elemente  der  Zuckung  verttn* 
dert  im  Sinne  der  erhöhten  Erregbarkeit  (C). 

Man  darf  nicht  erwarten,  Resultate,  wie  die  hier  dargestellleD ,  an 
dem  ersten  besten  Nervmuskelprftparate  zu  erhalten.  Diese  Eracheinun- 
gen  der  Iranaitorisohen  Hemmung  unter  der  Kathode  stellen  in  derThat 
die  Oedaid  dea  Beobaohtera  auf  eine  harte  Probe.  So  miasllch  der  Naob- 
weis  der  reinen  Hemmungawelte  unter  dem  aohwaohen  aufsteigeoden 
Btrom  iat,  ao  tat  er  doch  noch  eine  verglcicheweiae  leichte  Au^be,  da 
jene,  wo  man  einmal  ibrVorhandenaein  erap&ht  hat,  immerhin  eine  ziem- 
lioh  stabile  Bracheinung  darstellt  gegenüber  den  ao  verg&nglichen  Wirk- 
ungen ,  am  die  es  sich  hier  handelt.  Leicht  ist  es  zwar  zu  oonstatiren, 
daaa  dieErregung  um  so  schwächer  abklingt,  je  leistungsfähiger  derNerr 
iat.  Zwei  Präparate  mit  den  charakteristischen  Eigenschaften  des  stheni- 
ioben  und  dea  asthenischen  Zustaodes  genügen,  um' die  oolosaalen  üa- 
terschiede  danuthun,  um  die  es  sich  hier  handelt.  Um  dagegen  jene 
Spuren  der  traosi torischen  Erreg bark ei teabn ahme  aufzufinden  ,  darf  man 
aicb  die  Hah#  nicht  verdrleaaen  laasen  ,  viele  Pr&parate  resultatlos  auf 
die  Seite  zu  werfen.  Dieae  Vergänglichkeit  der  Erscheinung  hat  zum  Theil 
wohl  darin  ihren  Grund,  dass  stärkere  Ströme,  wie  sie  erforderlich  sind, 
DO  die  letzte  Stufe  des  Zuckungageselzes  hervorzubringen,  den  Nerven 
ziemlich  raaoh  erschöpfen,  was  auch  in  der  schon  erwähnten  Thataache 
aich  ausspricht,  ^aaa  in  aolchen  Fällen  leicht  im  Verlauf  dea  Veraucba 
eine  niedrigere  Stufe  des  Zuckungagesetzea  sich  einatellt.  Hiervon  abge- 
sehen deutet  aber  auch  schon  der  Umstand,  daaa  die  Erregbarkeitanb- 
nahme  offenbar  nur  eine  aebr  kurze  Zeit  nach  Ablauf  der  Zuckung  an- 
daaert,  darauf  bin,  daas  in  diesem  Fall  mit  weit  grösserer  Macht,  als  nn- 
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ter  der  Anode,  den  Kräften,   welche  die  Erregbarkeit  berebsetsen,   eii- 
dere,  welche  sie  zu  vergrössern  streben,  entgegenwirken. 

S.  36.     Diese  Erscheinungen    einer  Hemmung   unter    der  negali?eo 
Elektrode,  welehe  bei  den  mftssigen,  in  Reisyersyehen  gewdhttlMi  benutz- 
ten Stromstärken,  die  wir  bisher  anwandten,  so  ausserordentlich  schwach 
und  vergänglich  sind,    können    nun   einen  weit  intensiveren  Orad  errei- 
chen, so  dass  sie  der  Hemmung  unter  dem  starken  aufsteigenden  Strome 
wenig  nachstehen ,   wenn  man  zu  mächtigeren  Stromstärken  greift.    Die 
Anwendung  so  starker  Ströme  bedarf  in  Versuchen ,   wo  es  sich  uiü/  die 
PrQfung  der  extrapolaren  Erregbarkeit   handelt,    grosser  Vorsicht,  wenn 
man  nicht    durch  Stromlesschleifen  getäuscht  werden  will,   die  aus  dem 
Kreis  des  constanten  Stromes    in   denjenigen   des  Prüfungsstromes   flber- 
gehen.     Der  Ischiadicus  vom  Frosche  ist  zwar  so  dOnn  ,  dass,  wenn  er 
auf  vollkommen   isolirender  Unterlage    ruht,  *in    einer  dem   constanten 
Strom  nicht  allzu  nahe  gelegenen  Nervenstrecke  selbst  bei  sehr  starken  Strö- 
men keine  Stromesschleifen  zu  fürchten  sind.     Aber  eine  kaum  sichtbare 
Feuchtigkeitsschichte,  wie  sie  bei  der  Ausbreitung  des  Nerven  auf  seiner 
Unterlage  leicht  entstehen  kann,  genügt  schon,  um  mächtige  Wirkungen 
hervorzubringen.     Wo    wirklich    auf   diese    Weise    Stromesschleifen     zu 
Stande  kommen,    da    geben  sie  sich  übrigens  sehr  bald  durch  den  Ver- 
lauf des  Versuchs    zu  erkennen.     Die   Durchschneidung  des  Nerven  oder 
die  Umschnürung   mit    einem    feuchten   Faden  zwischen    den    constanten 
Elektroden  und  Reizelektroden  lässt  in   solchen  Fällen  dann  unzweideu- 
tig das  Einbrechen  des  Stromes  in  den  Prüfungkreis  wahrnehmen,  indem 
nach  ausgeführter  Durchschneidung  immer  noch  Zuckungen  beim  Schties- 
sen  und  Oeffnen  der  Kette  entstehen.    Führt  man  diese  Controle  mittelst 
der  Durchschneidung  des  Nerven  aus,  so   hat  man  sich  übrigens  vorzu- 
sehen, dass  die  Nervenstümpfe  allein  mit  ihren  Querschnitten  an  einander 
stossen.     Findet   nämlich    auch   nur   die  kleinste  Berührung    der  Längs- 
schnitte statt,  so  stellt  sich  leicht  secundäre  Zuckung  durch  den  Elektro* 
tonus  ein.    Aus  diesem  Grunde    ist  die  Controle  mittelst  der  Umschoflr- 
ung  oder  die  Ersetzung  einer  kleinen  Nervenstrecke    durch  einen  feuch- 
ten Zwirnsfaden  von  gleicher  Dicke  mit  dem  Ischiadicus  vorzuziehen. 

In  den  Vorbemerkungen  über  das  Zuckungsgesetz  wurde  erwähnt, 
dass  die  Wirkung  des  absteigenden  Stromes  allmälig  einer  Grenze  sich 
nähert,  wo  die  Schliessungszuckung  verschwindet,  und  dass  man  in  ein- 
zelnen Fällen  mit  den  von  uns  benützten  Stromstärken  diese  Grenze 
wirklich  erreichen  kann.  Man  braucht  nun  so  weit  noch  nicht  zu 
gehen ,  um  unter  der  Kathode  eine*,  starke  Veränderung  der  Erregbar- 
keit im  gleichen  Sinne,  nämlich  eine  bedeutende  Herabsetzung  dersel- 
ben, hervorzubringen  Zuweilen  breitet  sogleich  beim  erstmaligen  Scfalies- 
sen  der  Kette  eine  Hemmungswelle,  vollständig  derjenigen  unter  der 
Anode  gleichend,  sich  aus.  Wie  diese  steigt  sie  langsam  in  die  femer 
gelegenen  Nervenstrecken.  Gewöhnlich  ist  in  denselben  unmittelbar  nadi 
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der  Schlieeemig  de»  Stromes  noch  erhöhte  Erregbarkeit  anzutreffen,  dieae 
erliaehl  dann  aber  allm&lig  vor  der  andringenden  Hemmung.  Manchmal 
jedoch  bleibt  die  letztere  auch  bei  grösseren  Zeitzwisohenräumen  auf  die 
Nachbarschaft  der  Kathode  beschränkt. 

In.  andern    Fällen,     namentlich   bei  der  Untersuchung  asthenischer 
Präparate ,  folgt  auf  die  ersten  Schliessungen  noch  gesteigerte  Erregbar* 
keit.     Dann  aber  stellt  sich,  nachdem  der  Strom  mehrmals  in  absteigen- 
der Richtung  geschlossen  worden  ist,  Abnahme  der  Erregbarkeit  ein,  die 
sich  allmälig  bis  zum  Muskel  hin  ausbreitet,  während  in  der  Regel  gleich* 
Ecitig    die  Schliessungszuckung    schwächer    wird.     Mit    dem  Anwachsen 
der  Wirkung  des  Stromes    durch    wiederholte  Schliessungen   nimmt  die 
Geschwindigkeit  der  Hemmungswelle  immer  mehr  zu,  bis  sie  endlich  so- 
gleich   nach  Aufhören    der  Zuckung  in    der   ganzen  Länge    des  Nerven 
gleichzeitig  zu  finden  ist*    Gewöhnlich  hört   dann  bald  die  Schliessungs- 
zuckuDg  auf,  und  bei  der  Oeffnung  der  Kette  geräth  der  Muskel  in  einen 
Tetanaa,  welcher  durch  Schliessung  des  entgegengesetzt  gerichteten,  auf- 
steigenden Stromes   verstärkt,    durch    die  Schliessung  des  absteigenden 
Stromes    aber    augenblicklich    gehemmt  wird.     Man    hat  damit   das  ge- 
wöhnliche Bild  der  Modification  durch  de'n    absteigenden  Strom.     Unter 
sacht  man  an  einem  solchen  Nerven,  bei  welchem  die  Schliessungszuok- 
ong  durch  .allmälige  Modification  unterdrückt  worden   ist,   die  Erregbar- 
keit,   so  findet  sich,    dass    dieselbe    bei   der  Schliessung  der  Kette    in 
der  ganzen  Länge  des  Nerven  momentan  herabgesetzt  wird.  Wie  bei  der 
Ritter^achen  Modification    durch   den  aufsteigenden  Strom   (vergl.  $.  23),    . 
so  wird  auch  hier  die  Prüfungszuckung    selbst  dann   in    weiter  Distanz 
von  der  Kathode  unterdrückt,  wenn  die  Auslösung  derselben  gleichzeitig 
mit  der  Schliessung  des  Stromes  erfolgt. 

Diese  Modification  durch  den  starken  absteigenden  Strom  kann  eben- 
sowohl an  ursprünglich  leistungsfähigen  wie  an  sehr  asthenischen  Ner- 
ven eintreten;  ja  es  schien  mir  zuweilen,  als  wenn  sie  an  den  letzteren 
sehnelier  und  bei  verhältnissmässig  schwächeren  Strömen  sich  einstelle. 
Doch  ist  es  schwer,  hierüber  mit  Bestimmtheit  etwas  auszusagen,  da  so  starke 
Ströme  auch  den  kräftigsten  Nerven  sehr  bald  erschöpfen.  Manchmal 
bleibt  die  Modification  ganz  aus,  der  Nerv  stirbt  ab,  ehe  die  verändernde 
Wirkung  des  Stromes  sich  hat  einstellen  können. 

S«  37.  In  den  folgenden  Versuchsbeispielen  werde  ich  von  der  Wirk- 
ung massig  starker  Ströme  ausgehen,  bei  denen  das  Zuckungsmaximum 
des  absteigenden  Stromes  überschritten  ist  und  absteigend  die  Oeffnungs- 
soekung,  aufsteigend  die  Schliessungszuckung  hinwegbleibt  (letztes  Sta- 
dittiD  des  gewöhnlichen  Zuokungsgesetzes),  und  sodann  einige  Versuche 
über  die  Wirkung  stärkerer  Ströme,  bei  denen  die  absteigende  Oeffnungs- 
zaekung  sich  wieder  eingestellt  hat,  hinzufügen. 
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a.    Starke  Ströme ,   bei    denen    die  absteigende  Oeffnungs; 

auckung  hin  wegbleibt. 

Versuch    I. 
Spannweite  der  constanten  Elektr.  8;    der  Reizelektroden  4  Mm. 


Nr. 

D 

T 

1 

t 

c 

R 

RC 

• 

H  1  L     ILR 

H  1  L    1  LR 

1 

8  aofst. 

0,25 

0,15 

3,5 

3 

28 

.^_ 

4 

30 

... 

12  abst. 

ff 

»» 

M 

3 

25 

— 

4 

27 

— - 

3 

20  aufst 

f9 

79 

11 

3 

26 



3,6 

27 



4 

24  abst. 

• 

}} 

n 

2,8" 

25 

— - 

3 

26 



5 

8  aufet. 

0,15 

0,05 

3 

3 

26,5 

— 

3 

29*) 
28*) 



6 

12  abst. 

j; 

11 

3 

25,5 



3 



7 

20  aufst. 

ff 

M 

11 

3 

25,5 

— . 

3,5 

26 



8 

24  abst. 

yy 

;l 

2,8 

27 



23 

28 

— 

9 

8  aufst. 

0,118 

0,027 

3 

3 

27 

9 

3 

23 

14 

10 

12^  abst. 

^^/ 

»1 

n 

3 

27 

9 

3 

23 

12,5 

11 

20  aufst. 

0,022 

3,5 

3 

30 

7 

3,6 

29 

8 

12 

24  abst. 

11 

3,5 

2,8 

30 

7 

3,8 

29 

8 

13 

8  aufst. 

' 

0,016 

91 

3 

31 

7 

31 

8 

14 

8  aufst. 

11 

77 

3 

31 

7 

32 

6** 

15 

20  aufst. 

99 

71  ' 

3 

30 

7 

32 

6 

16 

8  aufst. 

1» 

1* 

3 

30 

7 

32 

6 

17 

12  abst. 

0,011 

3,8 

3,6 

30,5 

6,5 

32 

5 

18 

20  aufst. 

ft 

17 

3,6  1  3V,5 

6,5 

34 

5 

19  . 

24  abst. 

11 

11 

3,2   32,5 

6 

3,5 

34 

5 

20 

8  aufst. 

»1 

0 

^^ 

3,6 

35 

8 

4,5 

36 

7 

*)  Die  Curven  RC  sind  im  aufsteigenden  Theil  tiefer  als  R. 

**)  Die  Prüfung  zeigt,  dass  aufsteigende  Schliessungszuckung  eingetre- 
ten ist. 

Bei  den  grössten  Zeitdistanzen  (Nr.  1  —  4)  zeigt  sich  Zunahme  der 
Erregbarkeit  in  der  ganzen  Lange  des  Nerven.  Bei  etwas  geriogerer 
Zwischenzeit  (5  —  8)  machen  sich  die  ersten  Spuren  einer  Hemm- 
ung darin  geltend,  dass  der  ansteigende  Theil  der  Zuckungen  RC  tiefer 
als  R  liegt.  Bei  den  kleinsten  Zeiträumen  endlich  (9  u.  f.)  tritt  die 
Hemmung  deutlich  in  der  betrfkchtlichen  Verl&ngemng  der  latenten  Beia- 
UDg  und  in  der  Verkürzung  der  Zuckungsdauer  hervor ,  während  die 
Zuckungshöhe  nahe  der  Kathode  unverändert  geblieben ,  weiter  unten 
vergrössert  ist.  Aber  diese  Hemmung  ist  eine  sehr  flüchtige  Erscheioaog. 
Nach  wenigen  Versuchen  macht  sie  seibat  nahe  der  Kathode  der  geatei- 
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gertoo  Erregbarkeit  Platz^  iodem  aueret  die  Zookongshöhe  wftchst^  dann 
aoeh  die  latente  Reizung  abnimmt.  Von  dem  hierin  sich  kundgebenden 
Sinken  der  innern  Wideratandskr&ftc^  dea  Nerven  überzeugt  uns  ausser- 
dem die  wachsende  Grösse  und  Dauer  der  Schliessungszuckung  (welche 
letitere  sich  an  der  Abnahme  der  Zwischenzeit  t  verrftth),  sowie  das  Auf- 
treten der  Schliessungszuckung  des  aufsteigenden  Stromes. 


Versuch    II. 

Variation  der  Btromst&rken  (vergl.  $•  10).  Kette  =:  10  Elementen.  Dan., 

T  =  0,12. 


1 
2 
3 

4 


ö 
6 

7 
8 


9 
10 
11 
12 


13 
U 
15 
16 


5  aufst. 
10  abst. 
20  aufst 
26  abst. 


5  aufst. 
10  abst. 
20  aufst, 
25  abst. 


5  aufst 
10  abst 
20  aufst 
25  abst 


5  aufst 
10  abst 
20  aufst 
25  abst 


2,8 


2,8 


9» 


2,8 

28 

10,5 

3 

1 

31,5 

2,8 

28 

11 

3 

31,5 

2,8 

28 

10 

3,2 

31,5 

2,8 

29 

9,5 

3,4 

32 

2,8 

28 

11 

2,2 

29 

2,8 

28 

10 

2,2 

29 

2,8 

28 

9 

29 

2,8 

29 

9 

2,2 

30 

2^ 

26 

10 

2,7 

26 

2,5 

26 

10 

3 

28 

2,5 

29 

10 

2,7 

29 

2,5 

29 

10 

3 

30 

2,5 

25 

10 

2,7 

27 

2,5 

25 

10 

3 

27 

2,5 

26 

— 

2,5  27 

2.5 

29 

— 

3 

27  1 

8,5  Schwacher  Strom. 
10  1  Cm.  Platindraht  Ne- 
9;5        benschliessung 

8  (Schiiessungs-  u.  Oeff- 
nnngszuckung) , 
t  =  0,022. 

8,5  Starker  Strom, 
7,5     ganzer  Rheochord  als 
6         Nebenschliessung 
6        ( letzte  Stufe  des  Zuck- 
ungsgesetzes) , 
t  =  0,033. 

9  Schwacher  Strom, 
9        40    Cm.     Platindraht 

9  Nebenschliessung 

10  (Schliessungs  u.  Oeff- 
nungszuckung), 
t  =  0,048. 

10      Starker  Strom, 
9,5     wie  oben, 
t  =  0,048. 


In  der  ersten  bei  starkem  Strom  ausgeführten  Versuchsgruppe  (5— 
8)  macht  sich  die  Hemmung  in  der  Abnahme  der  Zuckungshöhe  bemerk- 
Ueh,  während  Zuckungsdauer  und  latente  Reizung  in  entgegengesetztem 
Sinne  ver&ndert  sind.  In  der  zweiten  Versuchsgruppe  (13  —  16)  ist 
diese  Wirkung  geschwunden :    bei   starkem   und  schwachem  Strome  be- 


Wandt,  Medaanik  der  Mcmren* 
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steht  jetzt  hlose  Zunahme  der  Erregbarkeit,  mit  deotliohem  Uebergewieht 
des  absteigenden  Prüfungsstromes.  Schliesslich  lasse  ich  noch  eine  karte 
Versuchsreihe  am  asthenischen  Ne^en  folgen,  wo  selbst  beioE^  starken 
Strom  die  Erregung  unter  der  Kathode  bloss  in  bedeutend  gesteigerter 
Erregbarkeit  abklingt 

Versuch     III. 

Spannweite    der    eonst.  Elektr.  7 ,   der  Reizelektr.  5  Mm.     Asthenischer 

Zustand  10  Elem.  Dan. 


Hl   L  I  LR 


H  I  L  I  LR 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


10  aufst. 
15  abst. 
25  aufst. 
30  abst. 
10  aufst. 
lö  abst 
25  aufst 
30  abst 
10  aufst. 
15  abst 


0,157 

0,22 
ff 

0,167 

1» 


0 

V 
1> 

0,03 
II 

1» 

0 


?i 


)i 
ff 

5 

w 
11 
11 

4 


II 


ö 
ö 

4,5 

4,5 

4 

4 

4 

4 

4,5 

4,5 


40 
40 
40 
40 
55 
60 
60 
60 


11 

6 

11 

6 

10 

5 

10 

6,5 

11 

6 

11 

7 

10 

6 

10 

5,8 

11 

6 

u 

6 

43 
43 
43 
47 
65 
65 
65 
65 


7,5 

7,5 

7 

7 

9 

8 

8 

8 

8 

8 


'  Sowohl  die  SchliessungsEucküDgC  wie  die  Zuckungen  R  und  RC  wer- 
den tetanisch  und  machen  dadurch  die  PortfOhrung  des  VersucbB  unmöglich. 

b.    Stftrkete    Ströme,    bei    denen    aich    die    absteigende 

OeffnungsEUckung  wieder  einstellt. 

Versuch     I. 

Spannweite  der  co'nst.  Elekir.  18,  der  Reiselektr.  5  Mm.  Strom  von  10 

Elementen  Dan.  Die  Zuckungen  sind  von  Anfang  an  tetanisch  verl&ngrrt, 

so  dass  nur  die  Zackungshöhe  sieh  messen  Ittsst. 


Nr. 


D 


R 


RC 


l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


lO  abst. 
25  abst. 

5  aufst. 
10  abst. 
20  aufst. 

5  aufst. 
10  abst. 


0,20 

1» 
II 

0,30 
ff 


0 

3 

JJ 

3 

w 

2,8 

n 

2 

;i 

2 

0,05» 

2 

n 

2 

3 

3 

2,5 

2,5 

2^ 

3,5 

2^5 


0 

3,5 

0 

0 

3 

0 

0 


*  Vom  assymytotischen  Ansohluss  der  Zuckung  C  ao  die  AbsoisseoliDle 
gemessen. 
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• 

* 

'  1 

»r. 

■    i 

'D 

T 

t 

C 

R 

RC 

8 
9 

20  aufst 
25  abst. 

0,30 
1» 

0,05 

2 
2 

2 
2 

1,8 
1,5 

Nach  kuner  Zeit  ist  der  Nerv  abgestorben. 

Hier  ist  vom  Beginn  des  Versuchs  an  in  der  Nachbarschaft  der  Ka- 
thode herabgesetzte  Erregbarkeit ,  die  sich  allinälih  auch  in  grössere 
Botfernnng  ausbreitet,  wo  anf&nglich  noch  gesteigerte  Erregbarkeit  be- 
standen hatte. 

Versuch     II. 

Spannweite  der  eonst.  Elektr.  12,   der  Reizelektr.  5  Mm.  Strom  von  19 
Elementen  Den.  (Noeh  der  Strom  von  10  Blem.  hat  tetanisirende  Wirk- 
ung, welche  aber  bei  weiterer  Stromverstärkung  verschwindet.) 


Nr. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


• 

D 

T 

t 

C 

H^  L 

5 
10 
20 
25 

5 
10 
20 
25 

5 

5 
10 
20 
25 


aufst 

abst. 

aufst. 

abst 

aufst. 

abst. 

aufst. 

abst. 

aufst. 

anfst. 

abst. 

aufst. 

abst. 


R 


H    I  L  LR 


H 


RC 


L  I  LR 


0,12 

V 

0^20 

n 

11 
w 

0,15 

n 

V 


0,02 
i> 

0,10 

*1 

y 
0 

w 


3,5 
3 

2,8 
2,4 

2,5 
2,5 


2,5 


40 
41 
41 
42 
27 
30 


2,5 

2 

2,5 

2,5 

2 

2 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 


28 
28 
29 
29 


10 

10 

9 

9 


3 
3 
3 
3 


31 
31 
S4 
34 


0,5    - 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

3,5 

3,5 


7 
7 
7 
7 


In  diesem  Versuch  besteht  eu  Anfang,  bei  kurzer  Zwischenzeit  t  (1 
—  4) ,  flberall  noch  erhöhte  Erregbarkeit.  Nach  längerer  Zwischenzeit 
(5  —  9)  ist  sie  nahe  der  Kathode  herabgesetzt,  in  grösserer  Entfernung 
dagegen  erhöht  Jetzt  wird  zur  kurzen  Zwischenzeit  zurQckgekehrt,  und 
es  ergibt  sich,  dass  nun  in  Folge  der  Wirkung  des  Stromes  schon  unmiltel- 
liar  nach  dem  Verlauf  der  Zuckung  die  Hemmungswelle  bis  zu  10  Millim. 
von  der  Kathode  sich  fortgepflanzt  hat,  während  in  grösserer  Entfernung 
aoeh  hier  wieder  die  Erregung  anhält 
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3.    Terianf  der  Erregung  wUurend  des  Stadhnu  ier  latenten  Mimg. 

§.  38«  Die  Untersuchung  des  Stadiums  der  latenten  Reizung  gibt 
unter  dem  absteigenden  Strom  Resultate,  die  in  mehrfacher  Hinsicht  yon 
denjenigen  abweichen^  welche  wir  unter  dem  aufsteigenden  erhalten  ha- 
ben. Geht  man  nämlich  von  der  dort  vorgefundenen  Unterscheidung  des 
Stadiums  der  Unerregbarkeit  und  des  Stadiums  der  wachsenden  Erreg- 
barkeit aus  und  sucht  nun  die  ungefUire  Grösse  beider  Zeitr&üme  au  be- 
stimmen ,  so  findet  sich  bald ,  dass  der  erste  derselben  sich  hier  in  vie- 
len  Fällen  gänzlich  der  Messung  entzieht,  weil  man  die  Zeit  zwischen 
Schliessung  des  Stromes  und  Einwirkung  des  Prafungsreizes  so  klein 
machen  kann ,  als  man  will,  und  doch  immer  noch  eine  Verstärkung 
beider  Erregungen  beobachtet^  ja  häufig  ist  diese  selbst  dann  schon  vor- 
handen, wenn  \man  vollkommen  gleichzeitig  den  Strom  schliesst  und  den 
Prüfungsreiz  auslöst  Es  entspricht  dies  augenscheinlich  dem  Verhallen, 
wie  es  von  Helmholtz  in  Bezug  auf  inductionszackungen  beobachtet 
wurde^  welche  das  Zuckungsmaximum  nicht  erreichen.  (Vergl.  §.25*)  Im 
Allgemeinen  lässt  sich  somit  feststellen ,  dass  das  Stadium  der  Unerreg- 
barkeit für  den  absteigenden  Strom  viel  kleiner  ist  als  für  den  aufsteigen- 
den, und  dass  es  bei  jenem  häufig  auf  null  herabzusinken  scheint,  was 
bei  diesem  niemals  beobachtet  wird. 

Unter  den  Bedingungen,  welche  sich  fQr  die  wandelbare  Grösse  dea 
Zeitraumes  der  Unerregbarkeit  bei  absteigenddtn  Strom  feststellen  lassen, 
steht  in  erster  Linie  dieZuckungsdauer.  Diese  ist,  wie  schon  in  S-32 
erwähnt  wurde,  hier  überhaupt  viel  variabler  als  bei  der  aufsteigenden 
Stromesrichtung,  was  damit  zusammenhängt,  dass  vorzugsweise  dem  ab- 
steigenden Strom  die  tetanisirende  Wirkung  zukommt,  und  dass  schon 
bei  der  Annäherung  an  die  Grenze ,  wo  Tetanus  entsteht,  die  Zuckung 
mehr  und  mehr  sich  verlängei-t.  Man  erhält  daher  viel  häufiger  langge- 
dehnte Zuckungen  als  bei  den  Versuchen  mit  dem  aufsteigenden  Strom. 
Der  Zeitraum,  der  zwischen  der  Schliessung  des  Stoms  uud  dem  Prüf- 
ungsreiz verfliessen  kann,  ehe  Verstärkung  der  Zuckung  eintritt,  ist  nun 
am  leistungsfähigen  Nerven  um  so  'kleiner,  je  gedehnter  die  Zuckung 
wird.  Er  sinkt  auf  null  bei  der  Annäherung  an  die  Tetanusgrenze,  oder 
wenn  dieselbe  wirklich  schon  erreicht  worden  ist.  Dagegen  niuss  bei 
kürzerer  Zuckungsdauer,  wie  sie  gewöhnlich  bei  den  schwächsten  und 
stärksten  Strömen  beobachtet  wird,  immer  eine  kleine  Zwischenzeit  ver- 
fliessen, wenn  Verstärkung  eintreten  soll.  Auch  bei  den  tetanisch  verlän- 
gerten Zuckungen  erhebt  sich  übrigens,  wenn  die  Zwischenzeit  null  ist, 
die  Zuckung  R  C  über  die  beiden  andern  nicht  im  Anfang  des  Zuoknngs- 
Verlaufs,  sondern  hier  schliesst  sie  sich  vollständig  an  C  an,  erst  voa  der 
Haximalhöhe  an  oder  selbst  später  trennt  sie  sich.  Dieses  Verhalten 
macht  es  offenbar  sehr  wahrscheinlich,  dass  auch  in  solchen  Fällen  das 
Stadium  der  Unerregbarkeit  keineswegs  gleich  null  ist,  sondern  dass  viel- 
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mehr  die  Zuckung  C  zu  lange  dauert ,  um  jenes  Stadium  bestimmen  zu 
können,  da  der  Einfluss  der  Prflfungszuckung  zwar  nicht  im  Anfang  der 
Zackung  C,  aber  spftter,  wo  die  Zeit  der  Unerregbarkeit  bereits  abgelau-, 
fen  ist,  sich  geltend  macht. 

Mit  dem  Einfluss  deir  Zuckungsdauer  hängt  derjenige  der  Strom- 
stärke nahe  zusammen.  Da  unterhalb  der  Grenze  der  tetanisirenden 
Wirkung  die  Verstärkung  des  Stromes  in  der  Regel  mit  einer  Zunahme 
nicht  nur  der  Zuckungshöhe ,  sondern  auch  der  Zuckungsdauer  einher- 
geht, und  umgekehrt  aber  jener  Grenze  mit  der  Stromstärke  auch  wieder 
die  Zuckungsdauer  abnimmt,  so  erhält  man  zuerst  bei  Verstärkung  des 
Stromes  Abnahme  und  dann  bei  weiterer  Verstärkung  wieder  Zunahme 
des  Stadiums  der  Unerregbarkeit.  Es  lässt  sich  aber^  eben  wegen 
des  Znsammenhangs  mit  der  Zuckungsdauer,  schwer  entscheiden,  ob  der 
Stromverstärkung,  auch  abgesehen  von  den  Veränderungen  im  Zuckungs- 
verlauf,  eine  solche  Wirkung  zukommen  wQrde. 

Deutlich  nachweisbar  dagegen  ist  auch  hier  wieder  der  Einfluss  des 
Zustandes  der  Nervenfaser.  Derselbe  macht  sich  in  der  nämlichen  Richt- 
ung geltend  wie  beim  aufsteigenden  Strome.  Am  leistungsfähigen  Ner- 
ven ist  der  Zeitraum  der  Unerregbarkeit  am  kleinsten^  er  wächst,  je  mehr 
der  Nerv  durch  oft  wiederholte  Reize  oder  andere  erschöpfende  Ursachen 
in  Asthenie  verAllt.  Dieser  Einfluss  ist  gerade  desshalb  sehr  atigenfällig, 
weil  der  asthenische  Zustand  einen  tetanischen  Zuckungsverlauf  hcrbei- 
fdhrt,  welcher  sonst  die  Grösse  jenes  Zeitraumes  wenigstens  scheinbar 
herabsetzt« 

Nach  Ablauf  des  wegen  seiner  Kürze  und  Wandelbarkeit  nicht  wohl 
numerisch  bestimmbaren  Stadiums  der  Unerregbarkeit  beginnt  die  Erreg- 
ung in  derselben  Weise  zu  wachsen^  wie  wir  es  beim  aufsteigenden 
Strome  beobachteten.  Bei  absteigenden  Strömen  von  massiger  Intensität 
erfolgt  diese  Zunahme  der  Erregbarkeit  ausserordentlich  rasch  und  ener- 
gisch. Wenn  wir  schon  bei  aufsteigendem  Strom  die  Zuckung  RG  zuwei- 
len tlber  die  Höhe  der  beiden  Zuckungen  R  und  C  zusammengenommen 
anwachsen  sahen ,  so  erreicht  sie  iiier ,  wenn  man  minimale  Zuckungen 
wählt,  zuweilen  die  dreifache  Höhe  der  Einzelzuckung  und  mehr.  Augen- 
scheinlich kann  daher  von  einer  blossen  Summation  der  beiden  Zuck- 
ungen  nicht  wohl  die  Rede  sein,  sondern  wir  werden  annehmen  müssen, 
dass  der  Prflfungsreiz  eine  in  Folge  der  vorangegangenen  Stromesscbliess- 
nng  bereits  bedeutend  gesteigerte  Erregbarkeit  antrifft.  Diese  ist  in  der 
ganzen  Nervenlänge  zwischen  Kathode  und  Muskel  Oberall  gleichzeitig  in 
gleicher  Grösse  anzutreffen. 

Hiemach  müssen  wir  annehmen*,  dass  der  Vorgang,  welcher  die 
wachsende  Erregbarkeit  hervorbringt,  auch  hier  mit  einer,  den  Holfsmit- 
teld  der  Erregbarkeitsprflfung  sich  entziehenden  Geschwindigkeit  von  der 
Kathode  gegen  den  Muskel  sich  fortpflanzt.  Ein  Einfluss  der  Richtung 
der  Praftlngsströme  kann  nicht  nachgewiesen  werden.   Sollte  ein  solcher 
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Binfluss  bestehen ,  so  verschwindet  er  vor  der  mftohtigen  Wirkung  der 
anschwellenden  Erregung. 

Neben  der  Höhe  wird  die  Dauer  der  PrQfungssuokung  in  entsprechen^ 
dem  Maasse  vergrössert.  Ebenso  verhält  sich  die  latente  Reisung  der 
combinirten  Zuckung  RG  ähnlich  wie  beim  aufsteigenden  Strome. 

Die  Frage,  wie  sich  das  Anwachsen  der  Erregbarkeit  bei  der  Ver- 
stärkung des  Stromes  gestaltet,  ist  bei  schwachen  Strömen  wegen  des 
Einflusses  der  Stromverstärkung  auf  die  Grösse  der  Schliessungssuckung 
schwer- zu  entscheiden.  Untersucht  man  möglichst  leistungsfiihige  Ner- 
ven, so  findet  sich,  dass  mit  der  Verstärkung  des  Stromes,  so  lange  man 
der  untern  Zuckungsgrenze  nahe  bleibt,  die  Höhe  und  Dauer  der  combinirten 
Zuckung  R  C  entweder  gar  nicht  oder  bei  weitem  weniger  ansteigt,  als  die 
gleichzeitige  Zunahme  der  Schliessungpzuckung  C  beträgt.  Aehnlich  ver- 
hält es  sich,  wenn  man  G  constant  erhält  und  den  Prafungsreiz  R  wach- 
sen lässt.  Die  Zuckung  RG  ist  also  relativ  am  stärksten,  wenn  die  bei- 
den Zuckungen  C  und  R  Minimalzuckungen  sind.  Dies  erhellt  aus  der 
folgenden  Zusammenstellung,  welche  den  Anfangsbeobachtungen  verschie- 
dener Versuchreihen  entnommen  ist ,  und  in  der  die  Zeit  T  überall  min- 
destens die  Hälfte  der  ganzen  Zeit  der  latenten  Reizung  beträgt. 


T 

C 

R 

RC 

0,0098 

1 

l 

4,5 

0,0164 

1,5 

1,5 

5 

0,0130 

2,5 

2 

3,5 

0,0130 

3 

3 

4 

0,0130 

3 

3 

4 

0,0164 

3 

3 

4 

0,0132 

3,5 

3,5 

4,2 

0,0164 

3,5 

3,5 

4,5 

0,0131 

4 

4 

6 

0,0164 

4,5 

5 

6,5. 

Aus  diesen  Beobachtungen  scheint  hervorzugehen,  dass  im  vollkommen 
leistungsfähigen  Zustand  des  Nerven  die  Erregbarkeit  nicht  fortwährend  mit 
der  Grösse  der  Erregung  anwächst,  sondern  dass  sie  bei  stärkeren  Erreg- 
ungen wieder  abnimmt.  Aber  es  ist  zuzugeben ,  dass  sich  schon  hier 
einigermassen  die  Hissstände  geltend  machen  ,  welche  einer  Schätzung 
der  Erregbarkeit  auf  dem  gewöhnlichen  Wege  während  des  Verlaufs  der 
Zuckung  entgegenstehen.  Immerhin  sind  die  obigen  Unterschiede  so  auf- 
fallend, ,dass  sie  eine  derartige  Veränderung  der  Erregbarkeit  mit  wach- 
sender Stromstärke  wahrscheinlich  machen. 

Wesentlich  anders  verhält  sich  der  Nerv ,  welcher  seine  Leistungs- 
fähigkeit eingebüsst  hat  Hier  verursachen  minimale  Zuckungen  immer 
auch  nur  schwache  Zunahmen  der  Erregbarkeit,  während  dieselben  gros* 
ser  werden,  wenn  man  den  Strom  verstärkt.  Am  deutlichsten  ergibt  sich 
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ftber  an  derartigen  Nerven  der  Einfluss  der  Strom  Verstärkung  aus  dem 
Verhalten  des  Stadiums  der  Unerregbarlieit ,  welches  in  diesem  Fall 
immer  eine  erhebliche  Grösse  besitzt.  Man  beobachtet  nun  regelmässig, 
dass  jenes  Stadium  mit  der  Stromverstärkung  kleiner  wird ,  gerade  so) 
wie  dies  auch  beim  aufsteigenden  Strom  am  asthenischen  Nerven  gefun- 
den wurde.  n 

GOnstiger  sind  die  Bedingungen  für  dieVergleichung  schwächerer  und  stär- 
kerer Ströme,  wenn  man  die  Unterschiede  der  Stromintensitäten  sehr  bedeu- 
tend nimmt.  Hierbei  lassen  sich  nämlich  durch  zwei  verschiedene  Stromstär- 
ken annähernd  gleich  starke  Zuckungen  hervorbringen,  wobei  aber  die  eine 
diesseits,  die  andere  jenseits  des  Zuckungsmaximums  oder  der  tetanisi- 
renden  Wirkung  gelegen  ist.  Dabei  ergibt  sich  nun,  dass  beim  leistungs- 
fähigen Nerven  die  ErregbarkeHszunahme,  welche  der  starke  Strom  her- 
vorbringt, merklich  kleiner  ist  als  diejenige,  welche  der  schwache  Strom 
bewirkt.  Dieser  Unterschied  macht  sich  in  Bezug  auf  alle  Elemente  der 
PrQfnDgszackong  geltend  :  sowohl  die  Höhe  wie  die  Dauer  nimmt  unter 
dem  Einfluss  4cs  starken  Stromes  weniger  zu;  das  Stadinm  der  latenten 
Reizung  aber  ist  grösser:  die  Zuckung  RG  fangt  jetzt  immer  erst  gleich- 
zeitig mit  G  oder  sogar  später  als  G  an. 

Dieses  Verhalten  ändert  sich  jedoch  sehr  rasch  mit  sinkender  Leist- 
ungsfähigkeit. Dabei  wird  der  Unterschied  in  der  Wirkung  schwacher 
und  starker  Ströme  immer  kleiner  und  geht  schliesslich  in  sein  Gegen- 
theil  ober,  indem  die  Zuckung  RG  beim  starken  Strom  relativ  grösser 
wird  als  bei  dem  schwachen.  Diese  Veränderung  macht  sich  selbst  dann 
geltend,  wenn  die  Zuckung  C  loeine  Veränderung  in  ihrem  Verlaufe,  na- 
mentlich keine  Zunahme  ihrer  Dauer  erflkhrt  An  Nerven  von  geringer 
Leistungsfähigl^it  fallen  von  Anfang  an  auch  hier  diese  Spuren  einer 
Hemmung  hinweg :  es  kommt  dann  entweder  sogleich  dem  starken  Strom 
die  stärker  erregende  Wirkung  zu,  oder  beide  steigern  ungefähr  gleich- 
massig  die  Erregbarkeit. 

Nach  diesen  letzten  Beobachtungen  ist  es  nicht  mehr  zu  bezweifeln, 
dass  die  Verstärkung  des  Stromes  schon  während  der  Zeit  der  latenten 
Reizung  zwei  Wirkungen  ausübt:  eine  erste,  die  sich  in  gesteigerter  Er- 
regbarkeit, und  eine  zweite,  die  sich  in  herabgesetzter  Erregbarkeit  gel- 
tend macht.  Oder,  wie  wir  es  auch  wohl  kürzer  ausdrücken  dürfen :  die 
Verstärkung  des  Stromes  steigert  gleichzeitig  die  Erregung  und  die 
Hemmung.  Beim  leistungsfähigen  Nerven  überwiegt  die  Zunahme  der 
Hemmung.  Dieselbe  verkleinert  sich  aber  in  dem  Haasse,  als  die  Leist- 
ungsfähigkeit sinkt,  so  dass  bald  ein  Zeitpunkt  kommt,  wo  die  Zunahme 
der  Erregung  das  Uebergewicht  erhält. 

S.  3&.  Ich  beschränke  mich  darauf,  aus  einer  grössern  Zahl  über- 
einstimmender Versuche  drei  Beispiele  auszuwählen,  deren  erstes  die  Er- 
regbarkeit während  der  latenten  Reizung  bei   einem  schwachen  Strome 
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untersucht,  w&hrend  in  dem  zweiten  und  dritten  ein  schwadier  und  ein 
starker  Strom  mit  einander  yerglichen  werden. 

Versuch    I. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  6  Mm.,  der  Reiselektr.  5  Mm.  D=10Mm. 
Reiz:    absteigender  Oeffnungsinductionssohlag.    Schwacher  Strom. 


Nr. 

T 

C 

R 

RC 

H    1  L 

H    1  L 

H    1  L 

1 

0 

4 

32 

5 

34 

5 

38 

2 

0,0055 

4,5 

35 

4 

33 

4,5 

37 

3 

0,0082 

4,5 

34 

4 

35,5 

4,75 

37 

4 

0,0130 

4 

35 

4 

34 

6 

43 

5 

0,0082 

4,5 

38 

4 

35 

5 

40 

6 

0,0065 

3,5 

40 

4 

40 

3,5 

40 

7 

0,0164 

3 

4^ 

4      35,5 

5 

45 

8 

0,0098 

2,5 

44 

4 

38 

4,25 

39 

9 

0,0049 

2 

44 

4 

39 

4 

31 

10 

0 

3 

47 

3 

47    1 

3 

47 

Obgleich  in  diesem  Versuch  die  Dauer  der  Schliessungszuek- 
ung  namentlich  anfänglich  sehr  kurz  ist,  so  macht  sich  doch  schon 
bei  gleichzeitiger  Erregung  (T  =  0)  die  gesteigerte  Erregbarkeit  in 
der  Verlängerung  des  Endstadiums  der  Zuckung  geltend  (1).  Das  An- 
steigen der  Erregbarkeit  ist  in  diesem  Fall  nicht  sehr  bedeutend.  Gegen 
Ende  der  Beobachtungsreihe  tritt  deutlidhe  Erschöpfung  ^in^  das  Stadium 
der  Unerregbarkeit  wächst  auf  mindestens  O^OOÖ".  Bei  länger  fortgesetz- 
ter Erschöpfung  kann  sich  diese  Zeit  noch  erheblich  vergrössern.  So  stieg 
sie  z.  B.  in  einer  Versuchsreihe ,  in  welcher  sie  anfangs  ebenfalls  =  0 
gefunden  wurde,  schliesslich  bis  auf  0,016".  In  einer  andern  Versuchs- 
reihe, an  einem  asthenischen  Nerven,  betrug  sie  anfangs,  trotz  der  teta- 
nisirenden  Wirkung,  welche  schon  die  schwächsten  Ströme  hervorbrach- 
ten, 0,008"  und  sank  am  Ende  bis  auf  0,026". 

Versuch    II. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  15  Mm.,  der  Reizelektr.  3 Mm.  D=t4Mm. 

Reiz:  absteigender  Oeffnungsinductionsschlag.    Vergleichung  starker   und 

schwacher  Ströme.  Starker  Ström :   8  Elemente  Dan.  Schwacher  Strom : 

dieselbe  Kette  mit  iCm.  Eisendraht  als  Nebenschliessung. 


Nr. 

T 

c 

H  1  L  ILR 

R 

U     L  |Lb| 

RC 
H  1  L|LR 

1 

0 

4  1  42  10 

4    421101 

4  1  461 10      SohwMher  Strom. 
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Kr. 

T 

C 

B 

RC 

H  1  L  |L^ 

H  |L|LR 

H  1  L  |LR 

2, 

0 

3 

39 

12 

4 

45 

10 

3,25 

39 

12 

Starker  Strom. 

3 

0,0078 

3 

41 

11 

3,5 

40 

11 

4 

45 

10 

Schwaoher  Strom. 

4 

9# 

3,5 

■ 

11 

3,5 



10 

3,5 

— 

12* 

.Starker  Strom. 

5 

0,0157 

3 

35 

9 

3 

37 

9 

4 

39 

11* 

11 

6 

1> 

3 

35 

9 

3 

35 

9 

4,25 

40 

9 

Schwacher  Strom. 

7 

0,0094 

2,5 

32 

15 

3 

35 

10 

4,5 

43 

10 

91 

8 

77 

2 

30 

12 

2,5 

32 

11 

3 

32 

12+ 

Starker  Strom. 

9 

ff 

2 

32 



3 

36 

— 

3,5 

39 

Schwacher  StroAi* 

10 

fj 

2 

33 

12 

2,25 

33 

12 

3 

39 

12 

Starker  Strom. 

11 

99 

2 

30 

— 

3 

36 

3,25 

38 

— 

Schwaoher  Strom. 

12 

0,0157 

2 

33 



2,5 

34 

3 

37 



99 

13 

)f 

2,2 

31,5 

2.5 

31 



3,5 

36 



Starker  Strom. 

In  den  mit  *  bezeichnete!/  Fällen  verliess  die  Gurve  RC  später  als 
C  (zwischen  C  und  R)  die  Abscissenlinie,  in  dem  Fall  f  begann  RC 
▼or  C,  aberall  sonst  fiel  der  Anfang  von  C  nnd  RC  zusammen. 

Aus  dem  Anfang  dieser  Versuchsreihe  erhellt  deutlich  die  hemmejnde 
Wirkung  der  stärkeren  Ströme.  Diese  Wirkung  verschwindet  aber  gegen 
EndCy  und  zuletzt  scheint  der  stärkere  Strom  sogar  die  Erregbarkeit  mehr  zu 
steigern.  Versuchsreihen  an  asthenischen  Nerven  beginnen  gewöhnlich  so  wie 
die  vorliegende  aufhört,  d.h.  mit  Spuren  einer  grösseren  Steigerung  der 
Erregbarkeit  durch  den  stärkeren  Strom.  Bei  längerer  Fortsetzung  der 
Versuche  haben  aber  dann  schliesslich  alle  Stromstärken  dieselbe  Wirk- 
nng ,  wie  auf  die  Zuckung  (vergl.  $.  20) ,  so  auch  auf  die  Erregbarkeit. 
HierfBr  mag  noch  das  folgende  kurze  Versuchsbeispiel  angefahrt'  werden. 

Versuch    III. 

Spannweite  der  const.  Elektroden  8,  der  Reizelektroden  5  Mm.  D  =  15 
Hm.  Reiz:  absteigender  Oeffnungsinductionsschlag.  Vergleichung  starker 
und  schwacher  Ströme.  Starker  Strom :  14  Elemente  Dan.  Schwacher 
Strom:    Dieselbe  Kette  mit  zuerst  2,  später  (bei  sinkender  Erregbarkeit) 

mit    4  Cm.  Eisendraht  als  Nebenschliessung. 


Nr. 

T 

C 

B 
H     1    L 

RC 
H    1    L 

1 
2 
3 

0 
0,0065 

3,8 

4 

4 

44 
50 
49 

3,8 

4 

4 

44 
44 
45 

3,6 
4,5 
4,5 

44      Schwacher  Strom. 
54      Starker  Strom. 
49      Schwacher  Strom. 
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unlersucht,  w&hrend  in  dem  zweiten  mid  dritteo  ein  fchwaoher  nnd  ein 
starker  Strom  mit  einander  verglichen  werden. 

Versuch    I. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  6  Mm.,  der  Reiselektr.  5  Mm.  D=10Mm. 
Reiz:    absteigender  Oeffnungsinductionsschlag.    Schwacher  Strom« 


Nr. 

T 

C 

/ 

R 

RG 

H    1  L 

H    1  L 

H    1  L 

1 

0 

4 

32 

5 

34 

'   5 

38 

2 

0,0055 

4,5 

35 

4 

33 

4,5 

37 

3 

0,0082 

4,5 

34 

4 

35,5 

4,75 

37 

4 

0,0130 

4 

35 

4 

34 

6 

43 

5 

0,0082 

4,5 

38 

4 

35 

5 

40 

6 

0,0065 

3,5 

*5 

4 

40 

3,5 

40 

7 

0,0164 

3 

4^ 

4    '35,5 

5 

45 

8 

0,0098 

2,5 

44 

4 

38 

4,25 

39 

9 

0,0049 

2 

44 

4 

39 

4 

31 

10 

0 

3 

47 

3 

47    ] 

3 

47 

Obgleich  in  diesem  Versuch  die  Dauer  der  Schliessungszuek- 
ung  namentlich  anfänglich  sehr  kurz  ist,  so  macht  sich  doch  sdion 
bei  gleichzeitiger  Erregung  (T  =  0)  die  gesteigerte  Erregbarkeit  in 
der  Verlängerung  des  Endstadiums  der  Zuckung  geltend  (1).  Das  An- 
steigen der  Erregbarkeit  ist  in  diesem  Fall  nicht  sehr  bedeutend.  Gegen 
Ende  der  Beobachtungsreihe  tritt  deutliche  Erschöpfung  ^in,  das  Stadium 
der  Unerregbarkeit  w&chst  auf  mindestens  0^005".  Bei  länger  fortgesetz- 
ter Erschöpfung  kann  sich  diese  Zeit  noch  erheblich  vergrössern.  So  stieg 
sie  z.  B.  in  einer  Versuchsreihe  ,  in  welcher  sie  anfangs  ebenfalls  =  0 
gefunden  wurde,  schliesslich  bis  auf  0,016".  In  einer  andern  Versuchs- 
reihe, an  einem  asthenischen  Nerven,  betrug  sie  anfangs,  trotz  der  teta- 
nisirenden  Wirkung,  welche  schon  die  schwächsten  Ströme  hervorbrach- 
ten, 0,008"  und  sank  am  Ende  bis  auf  0,026". 

Versuch    IL 

Spannweite  der  const.  Elektr.  15  Mm.,  der  Reizelektr.  3  Mm.  D=t4Mm. 

Reiz:  absteigender  Oeffnungsinductionsschlag.    Vergleichung  starker   und 

schwacher  Ströme.  Starker  Ström :   8  Elemente  Dan.  Schwacher  Strom : 

dieselbe  Kette  mit  iCm.  Eisendraht  als  Nebenschliessnng. 


Nr. 

T 

c 

H  1  L  ILR 

R 

U     L  |Lr| 

RC 
H  1  L|LR 

1 

0 

4  142  10| 

4    42  101 

4  1  46110      SohwMher  Stron. 
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Kr. 

T 

0 

R 

RC 

H  j  L  JLB 

H  |L|LR 

HiLiLR 

2, 

0 

3 

39 

12 

4 

45 

10 

3,25 

39 

12 

Starker  Strom. 

3 

0,0078 

3 

41 

11 

3,5 

40 

11 

4 

45 

10 

Schwadier  Strom. 

4 

91 

3,5 

•"■■• 

11 

3,5 

— 

10 

3,5 



12* 

.Starker  Strom. 

5 

0,0157 

3 

35 

9 

3 

37 

9 

4 

39 

11* 

11 

6 

1> 

3 

35 

9 

3 

35 

9 

4,25 

40 

9 

Schwacher  Strom. 

7 

0,0094 

2,5 

32 

15 

3 

35 

10 

4,5 

43 

10 

9) 

8 

>| 

2 

30 

12 

2,5 

32 

11 

3 

32 

12+ 

Starker  Strom. 

9 

ff 

2 

32 



3 

36 

— 

3,5 

39 

Schwacher  Stropn. 

10 

7J 

2 

33 

12 

2,25 

33 

12 

3 

39 

12 

Starker  Strom. 

11 

ff 

2 

30 

— i» 

3 

36 

— 

3,25 

38 

— 

Schwacher  Strom. 

12 

0,0157 

2 

33 



2,5 

34 

3 

37 



iy 

13 

w 

2,2 

31,5 

2.5 

31 

— 

3,5 

36 



Starker  Strom. 

In  den  mit  *  bezeichneteif  Fällen  verliess  die  Curve  RC  später  als 
C  (zwischen  G  nnd  R)  die  Abscissenlinie,  in  dem  Fall  f  begann  RC 
vor  C,  aberall  sonst  fiel  der  Anfang  von  C  and  RC  zusammen. 

Ans  dem  Anfang  dieser  Versuchsreihe  erhellt  deutlich  die  hemmeinde 
Wirkung  der  stärkeren  Ströme.  Diese  Wirkung  verschwindet  aber  gegen 
Ende,  und  zuletzt  scheint  der  stärkere  Strom  sogar  die  Erregbarkeit  mehr  zu 
steigern.  Versuchsreihen  an  asthenischen  Nerven  beginnen  gewöhnlich  so  wie 
die  vorliegende  aufhört^  d.h.  mit  Spuren  einer  grösseren  Steigerung  der 
Erregbarkeit  durch  den  stärkeren  Strom,  Bei  längerer  Fortsetzung  der 
Versuche  haben  aber  dann  schliesslich  alle  Stromstärken  dieselbe  Wirk- 
ung,  wie  auf  die  Zuckung  (vergl.  $.  20)  7  so  auch  auf  die  Erregbarkeit. 
HierfQr  mag  noch  das  folgende  kurze  Versuohsbeispiel  angefahrt'  werden. 

Versuch    II(. 

Spannweite  der  const.  Elektroden  8,  der  Reizelektroden  5  Mm.  D  =  15 
Hm.  Reiz:  absteigender  Oefinungsinductionsschlag.  Vergleichung  starker 
und  schwacher  Ströme.  Starker  Strom :  14  Elemente  Dan.  Schwacher 
Strom :    Dieselbe  Kette  mit  zuerst  2,  später  ( bei  sinkender  Erregbarkeit) 

mit   4  Cm.  Eisendraht  als  Nebenschliessung. 


Nr. 

T 

C 
H    1    L 

R 
H     1    L 

RC 

H   J    L 

1 
2 
3 

0 
0,0065 

S,8 

4 

4 

44 
50 
49 

3,8 

4 

4 

44 
44 
45 

3,8 
4,5 
4,5 

44      Schwacher  Strom. 
54      Starker  Strom. 
49      Sehwacher  Strom. 
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unlereucht,  w&hrend  in  dem  zweiten  mid  dritteo  ein  fohwacber  und  eio 
starker  Strom  mit  einander  yerglichen  werden. 

Versuch    I. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  6  Mm.,  der  Reiselektr.  5  Mm.  D=10Mm. 
Reiz:    absteigender  Oeffnungsinductionsschlag«    Schwacher  Strom. 


Kr. 

T 

C 

B 

/ 
1 

RC 

H  1  L 

H 

1  L 

H  1  L 

1 

0 

4 

32 

5 

34 

5 

38 

2 

0,0055 

4,5 

35 

4 

33 

4,5 

37 

3 

0,0082 

4,5 

34 

4 

35,5 

4,75 

37 

4 

0,0130 

4 

35 

4 

34 

6 

43 

5 

0,0082 

4,5 

38 

4 

35 

5 

40 

6 

0,0065 

3,5 

40 

4 

40 

3,5 

40 

7 

0,0164 

3 

4^ 

4 

35,5 

5 

45 

8 

0,0098 

2,5 

44 

4 

38 

4,25 

39 

9 

0,0049 

2 

44 

4 

39 

4 

31 

10 

0 

3 

47 

3 

47 

3 

47 

Obgleich  in  diesem  Versuch  die  Dauer  der  Schliessangszuek- 
ung  namentlich  anfänglich  sehr  kurz  ist^  so  macht  sich  doch  schon 
bei  gleichzeitiger  Erregung  (T  =  0)  die  gesteigerte  Erregbarkeit  in 
der  Verlängerung  des  Endstadiums  der  Zuckung  geltend  (1).  Das  An* 
steigen  der  Erregbarkeit  ist  in  diesem  Fall  nicht  sehr  bedeutend.  Gegen 
Ende  der  Beobachtungsreihe  tritt  deutlidhe  Erschöpfung  ^in,  das  Stadium 
der  Unerregbarkeit  w&chst  auf  mindestens  O^OOÖ".  Bei  länger  fortgesetz- 
ter Erschöpfung  kann  sich  diese  Zeit  noch  erheblich  vergrössern.  So  stieg 
sie  z.  B.  in  einer  Versuchsreihe ,  in  welcher  sie  anfangs  ebenfalls  =  0 
gefunden  wurde,  schliesslich  bis  auf  0,016".  In  einer  andern  Versuchs- 
reihe, an  einem  asthenischen  Nerven,  betrug  sie  anfangs,  trotz  der  teta- 
nisirenden  Wirkung ,  welche  schon  die  schwächsten  Ströme  hervorbrach- 
ten, 0,008"  und  sank  am  Ende  bis  auf  0,026". 

Versuch    IL 

Spannweite  der  const.  Elektr.  15  Mm.,  der  Reizelektr.  3  Mm.  D=t4Mm. 

Reiz:  absteigender  Oeflfnungsinductionsschlag.    Vergleichung  starker   und 

schwacher  Ströme.  Starker  Ström :   8  Elemente  Dan.  Schwacher  Strom : 

dieselbe  Kette  mit  iCm.  Eisendraht  als  Nebenschliessnng. 


Nr. 


H  I  L  ILR 


R 


H 


L  ILR 


RC 


H  I  L  |LR 


0 


4  I  42  10 1  4 
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Nr. 


RC 


H  I  L  |LR 


2, 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 


0 

0,0078 

0,0157 
0,0094 

w 
w 
» 

0,0157 


3 

3 

3,5 

3 

3 

2,5 

2 

2 

2 

2 

2 

2,2 


39 
41 

35 
35 
32 
30 
32 
33 
30 
33 
31,5 


12 
11 
11 
9 
9 
15 
12 


12 


4 

3,5 
3,5 
3 
3 
3 

2,5 
3 

2,25 
3 

2,5 
—12,5 


45 

10 

3,25 

39 

12 

40 

11 

4 

45 

10 



10 

3,5 

— 

12* 

37 

9 

4 

39 

11* 

35 

9 

4,25 

40 

9 

35 

10 

4,5 

43 

10 

32 

11 

3 

32 

12t 

36 

— 

3,5 

39 

33 

12 

3 

39 

12 

36 

3,25 

38 



34 

3 

37 



31 

— 

3,6 

36 

^^ 

Starker  Strom. 
Schwadier  Strom. 
.Starker  Strom. 


n 


Schwacher  Strom. 


w. 


Starker  Strom. 
Schwacher  Strojn. 
Starker  Strom. 
Schwacher  Strom. 


9> 


—      Starker  Strom. 


In  den  mit  *  bezeichnete!/  Fällen  verliess  die  Curve  RC  später  als 
C  (zwischen  C  and  R)  die  Abscissenlinie,  in  dem  Fall  f  begann  RC 
yor  C,  aberall  sonst  fiel  der  Anfang  von  C  und  RC  zusammen. 

Aus  dem  Anfang  dieser  Versuchsreihe  erhellt  deutlich  die  hemmejnde 
Wirkung  der  stärkeren  Ströme.  Diese  Wirkung  verschwindet  aber  gegen 
Ende^  und  zuletzt  scheint  der  stärkere  Strom  sogar  die  Erregbarkeit  mehr  zu 
steigern.  Versuchsreihen  an  asthenischen  Nerven  beginnen  gewöhnlich  so  wie 
die  vorliegende  aufhört,  d.h.  mit  Spuren  einer  grösseren  Steigerung  der 
Erregbarkeit  durch  den  stärkeren  Strom.  Bei  längerer  Fortsetzung  der 
Versuche  haben  aber  dann  schliesslich  alle  Stromstärken  dieselbe  Wirk- 
ung, wie  auf  die  Zuckung  (vergl.  $.  20)  ,  so  auch  auf  die  Erregbarkeit. 
Hierfür  mag  noch  das  folgende  kurze  Versuchsbeispiel  angefahrt'  werden. 

Versuch    III. 

Spannweite  der  const.  Elektroden  8,  der  Reizelektroden  5  Mm.  D=  15 
Hm.  Reiz:  absteigender  Oeffnungsinduotionsschlag.  Veigleichung  starker 
und  schwacher  Ströme.  Starker  Strom :  14  Elemente  Dan.  Schwacher 
Strom:    Dieselbe  Kette  mit  zuerst  2,  später  (bei  sinkender  Erregbarkeit) 

mit   4  Cm.  Eisendraht  als  Nebenschliessung. 


Nr. 

T 

C 
H    1    L 

R 
H     1    L 

RC 
H    1    L 

i 
2 
3 

0 
0,0065 

3,8 

4 

4 

44 
50 
49 

3,8 

4 

4 

44 
44 
45 

3,8 
4,5 
4,5 

44      Schwacher  Strom. 
54      Starker  Strom. 
49      Sehwacher  Strom. 
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anlereucht,  während  in  dem  zweiten  nod  dritten  ein  sohwaober  und  ein 
starker  Strom  mit  einander  ye^liohen  werden. 

Yersucli    I. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  6  Mm.,  der  Reiselektr.  5  Mm.  D=10Mm. 
Reiz:   absteigender  Oeffnungsinductionsschlag.    Schwacher  Strom. 


Nr. 


1 

0 

4 

2 

0,0055 

4,5 

3 

0,0082 

4,5 

4 

0,0130 

4 

5 

0,0082 

4,5 

6 

0,0065 

3,5 

7 

0,0164 

3 

8 

0,0098 

2,5 

9 

0,0049 

2 

10 

0 

3 

32 

5 

35 

4 

34 

4 

35 

4 

38 

4 

40 

4 

4^ 

4 

44 

4 

44 

4 

47 

3 

34 

33 

35,5 

34 

35 

40 

35,5 

38 

39 

47 


RG 


H    I  L 


5 

4,5 
4,75 

6 

5 

3,5 

5 

4,25 

4 

3 


38 
37 
37 
43 
40 
40 
45 
39 
31 
47 


Obgleich  in  diesem  Versuch  die  Dauer  der  Schliessuogssoek- 
ung  namentHoh  anftlnglioh  sehr  kurz  ist,  so  macht  sich  doch  schon 
bei  gleichzeitiger  Erregung  (T  ^  0)  die  gesteigerte  Erregbarkeit  in 
der  Verlängerung  des  Endstadiums  der  Zuckung  geltend  (1).  Das  An- 
steigen  der  Erregbarkeit  ist  in  diesem  Fall  nicht  sehr  bedeutend.  Gegen 
Ende  der  Beobachtungsreihe  tritt  deutliche  Erschöpfung  -ein,  das  Stadium 
der  Unerregbarkeit  wftchst  auf  mindestens  0,005".  Bei  l&nger  fortgesetz- 
ter Erschöpfung  kann  sich  diese  Zeit  noch  erheblich  vergrössern.  So  stieg 
sie  z.  B.  in  einer  Versuchsreihe ,  in  welcher  sie  anfangs  ebenfalls  =  0 
gefunden  wurde,  schliesslich  bis  auf  0,016".  In  einer  andern  Versaehs- 
reihe,  an  einem  asthenischen  Nerven,  betrug  sie  anfangs,  trotz  der  teta- 
nisirenden  Wirkung,  welche  schon  die  sehw&chsteo  Ströme  he'rvorbraoh- 
ten,  0,008"  und  sank  am  Ende  bis  auf  0,026". 

Versuch    II. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  15  Mm.,  der  Reitelektr.  3  Hm.  D^14Mm. 

Reiz:  absteigender  Oeffnungsinductionsschlag.   Vergleichung  starker   und 

schwacher  Ströme.  Starker  Strom :  8  Elemente  Dan.  Schwacher  Strom : 

dieselbe  Kette  mit  IGm.  Eisendraht  als  Nebenschliessnng. 


4  142  10 1  4  I  421101  4  |  46110      Sohwaoher  Strai 


YerUuf  der  Erregoog  wlhroiid  des  StadlaiBS  der  latenten  Beisang.      106 


Kr. 

T 

c 

R 

RC 

H  j  L  |LI( 

H  |L|LR 

H  1  L  [LR 

2. 

0 

3 

39 

12 

4 

45 

10 

3,25 

39 

12 

Starker  Strom. 

3 

0,0078 

3 

41 

11 

3,5 

40 

11 

4 

45 

10 

Schwacher  Strom. 

4 

91 

8,5 

— 

11 

3,5 

— 

10 

3,5 



12* 

•Starker  Strom. 

5 

0,0157 

3 

35 

9 

3 

37 

9 

4 

39 

11* 

« 

6 

1» 

3 

35 

9 

3 

35 

9 

4,25 

40 

9 

Schwacher  Strom. 

7 

0,0094 

2,5 

32 

15 

3 

35 

10 

4,5 

43 

10 

19 

8 

9» 

2 

30 

12 

2,5 

32 

11 

3 

32 

12+ 

Starker  Strom. 

9 

ff 

2 

32 



3 

36 

— 

3,5 

39 

Schwacher  Stropn. 

10 

jy 

2 

33 

12 

2,25 

33 

12 

3 

39 

12 

Starker  Strom. 

11 

ff 

2 

30 

— 

3 

36 

— 

3,25 

38 

— 

Schwacher  Strom. 

12 

0,0157 

2 

33 



2,5 

34 

3 

37 

— 

9y 

13 

w 

2,2 

31,5 

2.5 

31 

— 

3,6 

36 

Starker  Strom. 

In  den  mit  *  bezeichnetet  Fällen  verliess  die  Curve  RC  später  als 
C  (zwischen  C  nnd  R)  die  Abscissenlinie,  in  dem  Fall  f  begann  RC 
▼or  C,  flberall  sonst  fiel  der  Anfang  von  C  und  RC  zusammen. 

Aus  dem  Anfang  dieser  Versuchsreihe  erhellt  deutlich  die  hemmeinde 
Wirkung  der  stärkeren  Ströme.  Diese  Wirkung  verschwindet  aber  gegen 
Ende^  und  zuletzt  scheint  der  stärkere  Strom  sogar  die  Erregbarkeit  mehr  zu 
steigern.  Versuchsreihen  an  asthenischen  Nerven  beginnen  gewöhnlich  so  wie 
die  vorliegende  aufhört,  d.h.  mit  Spuren  einer  grösseren  Steigerung  der 
Erregbarkeit  durch  den  stärkeren  Strom.  Bei  längerer  Fortsetzung  der 
Versuche  haben  aber  dann  schliesslich  alle  Stromstärken  dieselbe  Wirk- 
ung, wie  auf  die  Zuckung  (vergl.  $.  20) ,  so  auch  auf  die  Erregbarkeit. 
HierfQr  mag  noch  das  folgende  kurze  Versuchsbeispiel  angeführt  werden. 

Versuch    II(. 

Spannweite  der  const.  Elektroden  8,  der  Reizelektroden  5  Mm.  D  =  15 
Hm.  Reiz:  absteigender  Oeffnungsinductionsschlag.  Vergleichung  starker 
and  schwacher  Ströme.  Starker  Strom :  14  Elemente  Dan.  Schwacher 
Strom:    Dieselbe  Kette  mit  zuerst  2,  später  (bei  sinkender  Erregbarkeit) 

mit   4  Cm.  Eisendraht  als  Nebenschliessung. 


Nr. 

T 

C 
H    I    L 

R 

H     1    L 

RC 
H    1    L 

1 
2 
3 

0 
0,0065 

3,8 

4 

4 

44 
50 
49 

3,8 

4 

4 

44 
44 
45 

3,8 
4,5 
4,5 

44      Schwacher  Strom. 
54      Starker  Strom. 
49      Schwacher  Strom. 
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untersucht,  w&hrend  in  dem  zweiten  und  dritten  ein  fchwaoher  and  ein 
starker  Strom  mit  einander  yergliohen  werden. 

Versuch    I. 

Spannweite  der  const.  Elektr.  6  Mm,,  der  Reiselektr.  5  Mm.  D=10Mm. 
Reiz:   absteigender  Oeffnungsinductionsschlag.    Schwacher  Strom. 


Nr. 

T 

C 

/ 

R 

RC 

H  1  L 

H  1  L 

H  1  L 

1 

0 

4 

32 

5 

34 

5 

38 

2 

0,0055 

4,5 

35 

4 

33 

4,5 

37 

3 

0,0082 

4.5 

34 

4 

35,5 

4,75 

37 

4 

0,0130 

4 

35 

4 

34 

6 

43 

5 

0,0082 

4,5 

38 

4 

35 

5 

40 

6 

0,0065 

3,5 

40 

4 

40 

3,5 

40 

7 

0,0164 

3 

4^ 

4  '35,5 

5 

45 

8 

0,0098 

2,5 

44 

4 

38 

4,25 

39 

9 

0,0049 

2 

44 

4 

39 

4 

31 

10 

0 

3 

47 

3 

47  1 

3 

47 

Obgleich  in  diesem  Versuch  die  Dauer  der  Schliessungszuek- 
ung  namentlich  anfänglich  sehr  kurz  ist,  so  macht  sich  doch  schon 
bei  gleichzeitiger  Erregung  (T  =  0)  die  gesteigerte  Erregbarkeit  in 
der  Verlängerung  des  Endstadiums  der  Zuckung  geltend  (1).  Das  An- 
steigen der  Erregbarkeit  ist  in  diesem  Fall  nicht  sehr  bedeutend.  Gegen 
Ende  der  Beobachtungsreihe  tritt  deutlidhe  Erschöpfung  ein,  das  Stadium 
der  Unerregbarkeit  wächst  auf  mindestens  0,005".  Bei  länger  fortgesetz- 
ter Erschöpfung  kann  sich  diese  Zeit  noch  erheblich  vergrössem.  So  stieg 
sie  z.  B.  in  einer  Versuchsreihe ,  in  welcher  sie  anfangs  ebenfalls  =  0 
gefunden  wurde,  schliesslich  bis  auf  0,016".  In  einer  andern  Versaohs- 
reihe,  an  einem  asthenischen  Nerven,  betrug  sie  anfangs,  trotz  der  teta- 
nisirenden  Wirkung,  welche  schon  die  schwächsten  Ströme  hervorbraoh- 
ten,  0,008"  und  sank  am  Ende  bis  auf  0,026". 

Versuch    IL 

Spannweite  der  const.  Elektr.  15  Mm.,  der  Reizelektr.  3  Mm.  D=14  Mm. 

Reiz:  absteigender  Oeflfnungsinductionsschlag.    Vergleichung  starker    und 

schwacher  Ströme.  Starker  Ström :   8  Elemente  Dan.  Schwacher  Strom : 

dieselbe  Kette  mit  iCm.  Eisendraht  als  Nebenschliessung. 


4T42  10|   4  1421101  4  |  46110      Schwacher  Stroi 


YerUuf  der  Emgung  wShrand  des  SUdlaiBS  der  latestea  Reisung.      106 


Hr. 

T 

c 

R 

RC 

H  [  L  |LR 

H  |L|LR 

H  [  L  |LR 

2. 

0 

3 

39 

12 

4 

45 

10 

3,25 

39 

12 

Starker  Strom. 

3 

0,0078 

3 

41 

11 

3,5 

40 

11 

4 

45 

10 

Schwadier  Strom. 

4 

W 

3,5 

^ 

11 

3,5 

— 

10 

3,5 



12* 

•Starker  Strom. 

5 

0,0157 

3 

35 

9 

3 

37 

9 

4 

39 

11* 

1^ 

6 

)7 

3 

35 

9 

3 

35 

9 

4,25 

40 

9 

Schwacher  Strom. 

7 

0,0094 

2,5 

32 

15 

3 

35 

10 

4,5 

43 

10 

9) 

8 

9f 

2 

30 

12 

2,5 

32 

11 

3 

32 

12t 

Starker  Strom. 

9 

II 

2 

32 

3 

36 

— 

3,5 

39 

Schwacher  Stropn. 

10 

II 

2 

33 

12 

2,25 

33 

12 

3 

39 

12 

Starker  Strom. 

11 

99 

2 

30 

— 

3 

36 

— 

3,25 

38 



Schwacher  Strom. 

12 

0,0157 

2 

33 

-2,5 

34 

— 

3 

37 



91 

13 

w 

2,2 

31,5 

2.5 

31 

— 

13,6 

36 



Starker  Strom. 

In  den  mit  *  bezeichneteif  Fällen  verliess  die  Curve  RC  später  als 
C  (zwischen  C  and  R)  die  Abscissenlinie,  in  dem  Fall  f  begann  RC 
vor  C;  flberall  sonst  fiel  der  Anfang  von  C  und  RC  zusammen. 

Ans  dem  Anfang  dieser  Versuchsreihe  erhellt  deutlich  die  hemmende 
Wirkung  der  stärkeren  Ströme.  Diese  Wirkung  verschwindet  aber  gegen 
Ende,  und  zuletzt  scheint  der  stärkere  Strom  sogar  die  Erregbarkeit  mehr  zu 
steigern.  Versuchsreihen  an  asthenischen  Nerven  beginnen  gewöhnlich  so  wie 
die  vorliegende  aufhört,  d.h.  mit  Spuren  einer  grösseren  Steigerung  der 
Erregbarkeit  durch  den  stärkeren  Strom.  Bei  längerer  Fortsetzung  der 
Versuche  haben  aber  dann  schliesslich  alle  Stromstärken  dieselbe  Wirk- 
ang,  wie  auf  die  Zuckung  (vergl.  $.  20)  ,  so  auch  auf  die  Erregbarkeit. 
Hierfbr  mag  noch  das  folgende  kurze  Versuchsbeispiel  angefahrt  werden. 

Versuch    II(. 

Spannweite  der  const.  Elektroden  8,  der  Reizelektroden  5  Mm.  D=  15 
Hm.  Reiz:  absteigender  Oefinungsinductionsschlag.  Vergleichung  starker 
und  schwacher  Ströme.  Starker  Strom :  14  Elemente  Dan.  Schwacher 
Strom:    Dieselbe  Kette  mit  zuerst  2,  später  (bei  sinkender  Erregbarkeit) 

mit   4  Cm.  Eisendraht  als  Nebenschliessung. 


Nr. 

T 

C 
H    1    L 

R 
H     1    L 

RC 
H    1    L 

1 
2 
3 

0 
0,0065 

3,8 

4 

4 

44 
50 
49 

3,8 

4 

4 

44 
44 
45 

3,8 
4.5 
4,5 

44      Schwacher  Strom. 
54      Starker  Strom. 
49      Schwacher  Strom. 
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Nr. 

• 

T 

C 
H    [    L 

R 
H     1    L 

RC 
H         L 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

0,0065 
0,0164 

0,0082 

4,5       50 
3,5       50 
3,5       55 

3,5 ;   - 

3,5       - 
3,25     — 

4 

3,5 

3,5 

3,4 

2,5 

3 

44 
44 
49 

4,75      50      Starker  Strom. 
4,5        61      Schwacher  Strom. 
4,5        61      Starker  Strom. 
4,5        —      Schwacher  Strom. 
4           —      Starker  Strom. 
4           —      Schwacher  Strom. 

-OegenEnde  werden  die  Zuckungen  (etanisch;  so  dass  sich  ihreLftnge 
nicht  mehr  bestimmen  l&sst. 


4.    Ttn  der  Erregbarkeit  w&krend  der  Ziekiig. 

A.    Addition  der  Zuckungen. 

$.  40.  Lftsst  man,  während  die  Schliessungssuckung  des  schwachen 
oder  massig  starken  absteigenden  Stromes  verl&uft,  denPrflfuogsreiz  ein- 
wirken  ,  so  erhebt  sich  regelmässig  die  Zuckung  RC  zu  bedeutender 
Höhe:  ihr  Verlauf  gleicht  vollständig  demjenigen,  welcher  iDFig.9B8.72 
für  den  aufsteigenden  Strom  dargestellt  worden  ist;  auch  hier  erhebt  sich 
die  Zuckung  RC  am  weitesten  über  C,  wenn  sie  von  der  Mazimalhohe 
der  letzteren  Curve  abgebt. 

Anders  gestaltet  sich  häufig  der  Verlauf  der  Erscheinuogeo ,  wenn 
man  starke  Ströme  anwendet,  welche  der  oberen  Grenze  des  Zuokungage- 
selzes  entsprechen.  Hier  kann  es  sich  wie  bei  dem  starken  aufsteigen- 
den Strom  ereignen ,  dass  schon  während  der  Zuckung  die  Erregbarkeit 
in  dem  der  Elektrode  benachbarten  Nervenbezirk  auf  null  sinkt.  An  ent- 
fernteren Nervenstellen  bleibt  sie  dagegen  erhalten :  die  Zackong 
RC  erhebt  sich,  wie  bei  den  schwächeren  Strömen,  mehr  oder  minder 
weit  Ober  G.  Je  weiter  man  von  der  Kathode  gegen  den  Muskel  hin- 
absteigty  um  so  höhere  Erregbarkeit  trifit  man  an.  Wir  finden  somit  bei 
diesen  starken  Strömen  ein  Verhalten,  wie  es  vollständig  der  Hemmangs- 
welle  im  Verlaufe  der  Zuckung  unter  der  Anode  entspricht.  Nur  zwei 
Unterschiede  sind  allerdings  beach'enswerth.  Wir  bedürfen  1}  weit  stär- 
kerer Ströme,  um  unter  der  Kathode  die  Hemmung  während  der  Zack- 
ung herzustellen.  Während  dieselbe  beim  aufsteigenden  Strome  durch 
Stromstärken  hervorgerufen  wird,  welche  der  oberen  Grenze  der  zweiten 
Stufe  des  Zuckungsgesetzes  noch  nicht  einmal  sehr  nahe  zu  kommen 
brauchen,  mflssen  wir  beim  absteigenden  Strom  die  Gkenze  der  dritten 
Stufe  schon  weit  aberschritten  haben.  Die  Schliessungszuckung  des  auf- 
steigenden Stromes  muss  daher  schon  längst  ganz  hinweggeblieben  sein. 
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ehe  BJcb  bei  der  sbsteigeoden  StromesBcblieMUDg  die  HemmUDg  nur  ao 
<reit  bemerklich  macht ,  dnsB  noch  während  des  ZuckuQgsrerlaufB  die 
Erregbarkeit  auf  onll  BJDkl.  3)  Seist  derEinlritt  der  Hemmung  unter  der 
Kathode  einen  hftherea  Orad  der  LeiatungBfthigkeit  des  Nerven  voraus, 
weoigBteDS  bei  den  oaa  su  Gebote  stehendeD  uod  fOglicb  wegen  der  sonst 
u  raseb  erfolgenden  Zefttarimg  des  Nerven  nicht  wohl  xn  Qberachrei- 
l«iden  Stromsl&rken.  Bei  minder  leistungsfähigen  PrAparaten  IriU  aber 
liftafig  ebenfalls  die  Hemmung  wAhrend  der  Zuckung  ein ,  wenn  man 
Btehrmala  nach  einander  den  Strom  io  absteigender  Kit^nng  sohlieaat. 
Gl  erfolgt  dann  auch  hier  Jene  Bftufung  der  Wirkungen,  wie  wir  sie  bei 
dem  Abklingen  der  Erregung  schon  kennen  lernten ,  und  wie  sie  nnmiu 
lelbar  den  Uebergang  in  den  modifloirlen  Zustand  andeutet 

Die  Fig.  14  gibt  ein  vom  Huekel  gezeichnetes  Beispiel  «ner  auf  die 
erste  Schliessung  des  absteigenden  Stroms  sogleich   eintretenden  Hemm- 


nng  unter  der  Kathode.  Es  wurde  der  Strom  von  14  Danieirsohen  Ele- 
menten angewandt.  Die  Prüfung  eigab  dritte  Stufe  des  Zuckungigesetses. 
Die  Spannweite  der  oonstanten  Elektroden  betrug  5  Hni. ,  ebenso  der 
Reixeleklrodeo.  Die  Diatanz  ab  entspricht  0,090".  In  A  war  die  nega- 
tive Reise  lektro  de  5,  in  Bio,  in  G  25  Hm.  von  der  Kathode  entfernt.  In  B 
ond  C  war  die  Richtung  des  PrUfungsatromea,  eines  Oeffnungsinductioaa- 
BChlaga,  die  absteigende,  in  A  die  auTsteigende.  In  A  ist  RC  ^  0,  in 
B  Im  e«  bedeutend  unter  R  gesnuken,  in  C  aber  erhebt  es  sieh  Eiemlich 
weit  Ober  C  und  R.  Als  die  entferntere  Stelle  durch  den  aursteigenden 
IVlfnngailrom  gereist  wurde ,  so  dasi  die  negative  Reiselektrode  dem- 
nadi  20  Mm.  fon  der  Kathode  entfernt  war,  wurde  eine  Curve  geseioh- 
oet,  welche  derjenigen  in  C  glich,  nur  an  Höhe  etwas  geringer  war. 
Nach  Beendigung  des  Versueha  wurde  wieder  das  Zuokungsgesets  ge- 
pTQft:  es  war  keine  Veränderung  eingetreten  und  bei  der  Schliessung 
des  aofaleigenden  Stromes  wurde  alsbald  ebenTalla  eine  bedeutende  Hemm- 
ung DDter  der  Anode  beobachtet.  Der  starke  absteigende  Strom  hatte  so- 
mit eine  merkbare  bleibende  Hodifloatioo  nicht  »urtlckgelassen. 
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VerIftQf  der  Erreg^mg  rniler  der  negadven  Elektrode. 


B.  Untersucliuiig  der  Erregbarkeit  während  der  Zuckung  mittelst  der 

Methode  der  TJeberlastung. 

§.41.  Die  Uotersuohaog  wird  in  derselben  Weise  ansgeftlhrt,  wfe 
beim  aufsteigenden  Strome^  und  sie  liefert  dasselbe  Ergebniss.  Wo  wfth- 
rend  des  ganzen  Verlaufs  der  Zuckung  Zunahme  der  Erregbarkeit  be* 
steht,  da  lUlt  das  Maximum  dieser  Zunahme  mit  dem  Maximum  der 
Zuckung  ausammen.  Wir  haben  uns  darauf  beschränkt,  den  Verlauf  der 
Erregbarkeit  bei  den  massigeren  Stromintensit&ten  au  bestimmen,  wo  je- 
ner Fall  zutriflft.  Das  Ergebniss ,  welches  sich  bei  den  stärkeren ,  heoi« 
menden  Strömen  heraosstellen  wUrde,  kann  nach  den  Resultaten,  welche 
uns  die  Addition  der  Zuckungen  lieferte,  nicht  zweifelhaft  sein.  Bei  der 
hohen  Leistungsfähigkeit,  welche  die  Methode  der  Ueberlastung  voraus- 
setzt, wäre  aber  der  Versuch  nicht  wohl  ausfahrbar,  da  so  gewaltige 
Stromstärken  ausserordentlich  rasch  die  Leistungsfähigkeit  herabsetzen. 

FUr  die  Wirkung  schwacher  und  mittelstarker  Ströme  mögen  die 
folgenden  Beispiele  als  Belege  dienen.  Das  Verfahren  war  aneh  bei  die- 
sen Versuchen  das  in  $•  28  näher  angegebene.' 


Versuch    L 

Spannweite    14  Mm.  D  =  9.    Reiz :    absteigender   Oeffnungsinductions- 
schlag.    Schwacher  Strom    (Ite  Stufe  des   Zuckungsgesetzes).     C  ohne 
Ueberlastung   zu  Anfang  des  Versuchs  2,6 ,'  zu  Ende  3,5  Mm. ,  miC  Ue- 
berlastung C  =  1,  R  =  1. 


0,0120 


0,0148 
0,0175 


2,5 

3,2 

2,8 


Maximum  der 
Zuckung  C. 


0,0135 
0,0074 


2,4 


Versuch    IL' 

Spannweite  14  Mm.  Reiz:  abst.  Oeffoungsinductionsschlag.  Starker  Strom 
(3te  Stufe  des  Zuckungsgesetzes).  C  ohne  Ueberlastung  vor  dem  Ver- 
such 2,6,  nachher  2.  Mit  Ueberlastung  C  =  0,8,  R  =  0,6.  Es  worden 
zwei  Nervenstrecken  in  14  und  26  Mm.  Entfernung  abwechselnd  gereist. 


D 

T 

RC 

14 
26 

0,0133 

1,5 
1,6 

Von  der  Emgbarkdt  wUmnd  d«r  Zookunfp. 
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D 

T 

RC 

14 

0,0258 

1,9 

26 

91 

1,9 

14 

0,0438 

2 

26 

99 

2 

14 

0,0503 

2,2 

26 

» 

2,3 

14 

0,0680 

2 

26 

« 

1,8 

14 

0,0911 

1,5 

26 

H 

1,5 

(Maximum  der  Zuck- 
ung C. 


HI.  Yon  dem  Einflnss  der  Keizstärke  auf  die  ünter- 
saclnmg  der  eztrapolaren  Erregungsvorgänge. 

1.  TfriknerkiBgei. 

S.  42«  Ausgehend  von  der  Voraussetzung ,  dass  die  Hinimalerreg- 
■Dg  das  eoapflndlichste  Prüfungsmittel  der  Erregbarkeit  sein  Werde,  ha- 
ben wir  ans  bisher  in  dieser  Untersuchung  ausschliesslich  solcher  Reia* 
stärken  bedient,  welche  sich  wenig  von  der  Reizschwelle  entfernten. 
Kaehdem  nun  anf  diesem  Wege  so  weit  als  möglich  die  Oesammtheii 
derVorgtage  erforscht  ist,  die  sich  bei  der  Schliessung  des  Stromea  aua- 
serfaalb  der  Elektroden  entwickeln,  scheint  es  geboten  zu  prflfen,  ob  und 
inwiefern  die  Ergebnisse ,  die  man  bei  der  Wahl  stärkerer  Prflfungsreize 
erb&lty  hiermit  abereinstimmen.  In  der  That  muss,  wenn  wir  denEinfluss 
aller  bei  diesen  Versuchen  in  Betracht  kommenden  Pactoren  ermittebi 
wollen,  auch  die  Intensit&t  der  Prflfungsreize  bei  Constanterhalt- 
ung  der  flbrigen  Elemente  variirt  werden,  ebenso  wie  wir  bis  jetzt  theils 
die  Intensitftt  des  oonstanten  Stromes,  theils  den  Ort  der  Reizung  sowie  die 
Bichtang  der  Prflfungsströme  verändert  haben.  Wenn  wir  derVariirungder 
Beizstärke  eine  abgesonderte  Untersuchungsreihe  widmen,  so  liegt  derOmnd 
bierftlr  in  dem  Umstand,  dass  die  Aufnahme  auch  noch  dieses  Elementes 
m  die  obige  Darstellung  nicht  nur  die  Uebersicht,  sondern  vielleicht  selbst 
die  Oewinnnng  bestimmter  Resultate  erschwert  hätte ,  während  es  uns 
jetzt  leichter  fallen  wird,  den  Wirkungen,  welche  die  Variation  der  Reiz- 
stärke ausflbt,  ein  Verständniss  abzugewinnen. 

Die  Vermuthung  liegt  nahe,  der  ganze  Einfluss  der  Reizstärke  möchte 
wohl  darauf  zurflckzufahren  sein,  dass  der  schwächere  Reiz  ein  empfind« 
lieherea  PrOfiingsmittei  für  die  Zustände  des  Nerven  sein  werde  als  der 
stäikere,  und  dass    daher   der  letztere  höchstens  einige  Erscheinungen 
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nicht  werde  hervortreten  lassen,  die  mit  Hilfe  des  ersteren  su  beobioh- 
ten  sind.  Auf  diese  Vermuthung  hin  dOrfke  man  leicht  diese  besondere 
Untersuchung  für  eine  aberflflssige  halten.  Nichts  desto  weniger  ist  dem 
nicht  so ,  und  die  nachfolgenden  Thatsachen  enthalten  insofern  eine  be* 
achtenswerthe  Warnung  vor  .  dem  Uebersehen  auch  nur  einer  einzigeo 
der  veränderlichen  Oritosen,  die  in  defartigen  Fragen  in  Betradit  komiaea 
können. 

2.    Tta  der  seheiabarea  Unkehr  der  Erregbsrkelt  later  der  Anede  bei  wachMi- 

der  SUirke  der  f  rlAuigsreiie« 

J.  43.  Die  Wirkung  der  Reisstärke  ist  in  hohem  Orade  abhängig 
von  der  Stärke  des  constanten  Stromes  ,  dessen  Einfiuss  auf  die  Erreg- 
barkeit geprüft  werden  soll.  Bei  den  schwächsten  Strömen,  welche  noeh 
keine  Zuckung  erregen  und  möglichst  weit  von  der  Zuckungagrenae  eot- 
femi  sind,  verhält  es  sich  in  der  That  so,  wie  die  oben  hingestellte  Ver- 
muthung es  voraussagt.  Hier  ist  einfiuA  der  schwächere  Reim  das  emr 
pflndlichere  Prttfungsmittel.  Während  die  Minimalerregoag  vnter  der  po- 
sitiven Elektrode  ausgelöscht  und  unter  der  negativen  verstärkt  wird, 
zeigt  die  Maximalerregung  in  beiden  Fällen  keine  Veränderung  der  Erreg- 
barkeit an. 

Umgekehrt  ist  ea  mit  der  Wirkung  starker  Ströme:  hier  sind  schwa- 
che und  starke  Reize  Prflftnigsmittel  von  gleicher  Empfindlichkeit.  Nahe 
der  positiven  Elektrode  des  starken  constanten  Stromes  wird  die  Masi- 
flMÜauckung  ebenso  gut  unterdrOckt  wie  die  Hinimalzuckung.  Ebenso 
zeigt  sich  unfer  der  negativen  Elektrode,  vorausgesetzt ,  dasa  die  StroM- 
alärke  nicht  der  oberen  Zuokungsgrenze  des  absteigenden  Streanes  nahe 
kommt,  in  aMen  Fällen  gesteigerte  Erregbarkeit, 

Während  also  bei  den  sehwachen  und  starken  Strömen  die  Erschtta- 
ungen  wirklich  jener  Voraussage  gemäss  sich  gestatten ,  ist  ea  anders 
bei  einer  mittleren  Stromstärke^  deren  untere  Grenze  übiigena  achon  et- 
was vor  der  Zückungsgrenze  zu  liegen  scheint,  während  die  obere  sieb 
bis  tief  in  die  zweite  Stufe  des  Zuokungogesetzes  hinein  erstreeki. 

Innerhalb  dieses  ziemlich  weiten  Spielraums  der  Stromstärken  beob- 
achtet man  nämlich,  dass  unter  dem  aufsteigenden  Strome  unter  des 
nämlichen  Bedingungen,  unter  welchen  die  Minimalerregung  herabge- 
aetate  Erregbarkeit  ergibt,  eia  stärkerer  Reiz  gesteigerte  Erregbar 
keit  anzeigt  Während  die  sehwaehe  Zuckung  unter  der  positiven  Elek- 
^trode  ausgelöscht  wird,  wird  die  starke  Zuokung  noeh  mehr  verstärkt. 
Es  ist  übrigens  nicht  einmal  aölhigi  dass  die  beiden  Zuckungen  sich  ua* 
terscheiden.  Namentlich  an  massig  aatbenlaehen  Nerven  beg^net  mao 
sehr  oft  dem  Fall ,  dass  die  beiden  Inductionsspirale»  i»  aiemUefa  w^er 
Aasdehnu^g  gegen  einaader  verschoben,  werden  können ,  ohne  dass  die 
anehungsatärken  sich   untersoheiden.    Nichts  desto  weniger  findet  naa 
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auch  hier  nicht  selten  bei  der  grösseren  Entfernung  der  seoikidären  von 
der  prim&ren  Rolle  herabgesetzte  ,  bei  der  geringeren  gesteigerte  Errege 
bsrkeit. 

Diese  Ersoheinungeo  treten  in  gana  der  nftmliohen  Weise  auf  bej  der 
BenatsoDg  der  Oeffnungs  -  wie  der  Sohliessungsinductionssehlftge.  Als 
I.  B.  meine  InductionsroUe  von  nur  4600 Windungen  12  Cm.  vom  Ende 
der  primftren  Spirale  entrernt  und  in  den  Kreis  der  letzteren  ein  einziges 
Danieirsohes  Element  eingeschaltet  war,  wurde  die  dureh  den  Schliess- 
inductionssohlag  aasgelöste  Zuckung  durch  einen  schwachen  auCBteigen- 
den  Strom  vollstftndig  unterdrückt.  In  8  Cm.  Entfernung  ergab  sich 
im  selben  Zeitraum  schon  gesteigerte  Erregbarkeit.  Mehrmals  zwischen 
beiden  Stellongen  wechselnd  wurde  immer  wieder  bei  der  grösseren  Di- 
stanz der  Inductionsrollen  Abnahme ,  bei  der  geringeren  Zunahme  der 
Zuckuogahöhe  beobachtet.  Die  obere  Reizelektrode  war  12  Millini.  von 
der  Anode  entfernt.  Dies  sind  Bedingungen,  unter  welchen  an  unipo- 
lare W^irkungen  absolut  nicht  zu  denken  ist.  Ebenso  waren  bei  den 
Versnehen ,  in  welchen  OefiTnungsinductionsschiäge  benfltzt  wurden  ^  die 
beiden  Induotionsspiralen  auch  bei  den  stärkeren  Reizen  immer  noch  in 
hinreiehend  weiter  Entfernung,  um  unipolare  Wirkungen  nicht  befürchten 
za  lasaen. 

Bei  der  Untersuchung  mit  Scbliessungsinductionsschlftgen  bietet  sich 
hierbei  noch  ein  interessanter  Fall  dar.  Man  beobachtet  nftmlioh  häufig, 
dass  mit  grösserer  Annäherung  der  primären  an  die  secondäre  Spirale 
die  durch  den  Indoctionsschlag  ausgelöste  Zuckung  nicht  zu  -  son- 
dern abnimmt,  namentlich  wenn  die  Richtung  der  Inductionsschläge 
die  aufsteigende  ist.  (Vergl.  Cap.  4.)  In  unsern  Versuchen  zeigt  es  sich 
nauy  daas  dieser  eine  schwächere  Zuckung  auslösende  Reiz  dennoch  als 
ein  atärkerer  Reiz  wirkt,  indem  er  statt  herabgesetzter  gesteigerte  Erreg- 
barkeit nachweist  Hier  begegnet  man  also  der  merkwürdigen  Erschein* 
ung»  dass  unter  der  positiven  Elektrode  des  constanten  Stroms  die  höhere 
Prüfungssockung  unterdrückt,  die  niedrigere  aber  verstärkt  wird.  (Vergl. 
unten  Versuch  U.)  Die  ganze  Erscheinung  bezeugt^  was  auch  noch  dureh 
andere  Gründe  bestätigt  wird,  dass  Stärke  der  Erregung  und  Stärke  der 
Zuokttng  sich  keineswegs  decken. 

Unter  der  negativen  Elektrode  sind  bei  den  nämlichen  Stromstärken 
keine  derartigen  Unterschiede  zu  beobachten  ,  sondern  hier  ist  auch  in 
dieaem  Fall  einfach  der  schwächere  Reiz  das  empfindlichere  Prüfungs- 
ndttel,  ao  dass  also  geringe  Steigerungen  der  Erregbarkeit  nur  mit 
sehwachen  Prflfnngsströmeo  nachweisbar  sind,  während  stärkere  Gleich- 
heit der  Zuckungen  ergeben.  Dies  ist  bei  Untersuchung  der  verschie- 
denen Zustände  der  Nervenfaser  von  Bedeutung.  Am  asthenischen  Set- 
▼en,  wo  die  Erregung,  wie  wir  gesehen  haben,  weit  intensiver  abklingt^ 
liMsen  sich  die  Nachwirkungen  der  Schliessungszuokungen  fast  bei  jeder 
Stärke  der  Prüfungsreiae  gleich  deutlich    verfoJgen.    Nieht  so  im  atheni- 
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sehen  Zustande,  wo  der  starke  Reia  die  sehwaoben  Ver&nderangeo  der 
Erregbarkeit  gftnzlich  verdecken  kann. 

Bei  der  Vergleichung  starker  und  schwacher  Reizwirkungen  unter 
der  positiven  Elektrode  macht  die  Richtung  der  PrafungsstrOme  wieder 
im  selben  Sinne,  wie  Araber,  ihren  Einfluss  geltend.  Haben  wir  zuerst 
bei  den  schwächsten  Inductionsschl&gen  bei  auf-  und  absteigender  Blcht- 
ung  derselben  ein  Erlöschen  der  Zuckung  durch  die  anodische  Hemm- 
ungswelle  beobachtet,  so  verschwindet  bei  m&ssiger  Verstärkung  des 
Reises  diese  Wirkung  zunächst  fQr  den  absteigenden  Inductionssehlag  und 
macht  hier  einer  Zuckungszunahme  Platz,  während  der  aufsteigende  im- 
mer noch  Erregbarkeitsabnahme  anzeigt.  Erst  in  Folge  weiterer  Ve^ 
Stärkung  wird  dann  auch  bei  diesem  die  Zuckung  erhöht  statt  ve^ 
mindert 

Aus  allem  ergibt  sich  sonach ,  dass  die  Erscheinungen ,  welche  man 
nach  der  Schliessung  des  constanten  Stromes  beobachtet ,  abhängig  sind 

1)  von    der  relativen  Stärke  des  Stromes  und  des  Prflfungsreizes  und 

2)  von  der  Richtung  des  letzlern«  Man  kann  statt  einer  eben  wahrge- 
nommenen Abnahme  der  Zuckung  eine  Zunahme  derselben  erhalten, 
wenn  man  entweder  den  constanten  Strom  schwächt  oder  den  Prafungs- 
slrom  verstärkt  oder  die  Richtung  des  letzteren  aus  der  aufsteigendea 
in  die  absteigende  umkehrt;  ebenso  lässt  sich  auf  dem  entgegengesetzten 
Wege  die  Zunahme  iu  eine  Abnahme  der  Zuckung  verwandeln.  Dabä 
nähert  man  sich  aber  bei  wachsender  und  abnehmender  Stärke  des  con- 
stanten Stroms  alimälig  einer  Orenze,  von  welcher  an  die  scheinbare 
Umkehrung  der  Erregbarkeit  nicht  mehr  gelingt,  sondern  wo  die  Stei- 
gerung oder  der  Richtungswechsel  der  Prflfungsströme  höchstens  die  zu- 
vor beobachtete  Veränderung  der  Erregbarkeit  zum  Verschwinden  bringt 
Die  untere  Qrenze  überschreitend  ,  kommt  man  bei  den  schwächsten 
Strömen  an,  bei  welchen  jederUnterschied  aufhört,  weil  Oberhaupt  keine 
Veränderung  mehr  nachweisbar  ist.  Jenseits  der  oberen  Orenge  dagegen 
wird  jede  Erregung,  von  welcher  Stärke  und  Richtung  derPrOfungaströme 
sie  herrühren  möge,  durch  die  starke  Hemmung  unter  der  Anode  auf 
null  herabgedrückt. 

S.  4A,  Wenn  man  die  hier  ermittelten  Thatsachen  vom  Standpunkt 
der  bisher  gültigen  Ansichten  über  Nervenerregung  betrachtet,  so  müssen 
dieselben  geradezu  paradox  erscheinen.  Man  ist  gewohnt,  dem  Nerven 
im  absolutem  Sinne-  grössere  oder  geringere  Erregbarkeit  zuzuschreiben. 
Dass  nun  eine  Veränderung  der  letzteren  durch  gewisse  Reiae  naehge- 
wiesen  werden  könne,  während  andere  dafür  nicht  hinreichend  empfind- 
liche Prüfongsroittel  sind,  wäre  hiemach  wohl  begreiflich.  Aber  voUkom- 
kommen  unverständlich  bliebe  es,  wie  ein  unbedeutender  Wechsel  der 
Reizstärke  da  gesteigerte  Erregbarkeit  nachweist,  wo  eben  erst  herab- 
gesetzte zu  finden  war ,  und  umgekehrt 

Aus  diesem  Dilemm|i  gibt  es  keinen  andern  Aasweg  als  denSohlnss, 


Von  der  scheinbaren  Umkehr  der  Erregbarkeit  unter  der  Anode  etc..      llB 

dass  die  bis  jetst  geltende  Aosicbt  eben  eine  unrichtige  oder  wenigstens 
uDzureiohende  gewesen  ist.  Ein  constanter  Strom  von  massiger  Stärke 
eraeugt  offenbar  auf  der  Seile  der  positiven  Elektrode  einen  Zustand,  der 
weder  als  gesteigerte  noch  als  herabgesetzte  Erregbarkeit  bezeichnet  wer- 
den darf,  wenn  man  diese  Begriffe  im  absoluten  Sinne  nimmt ,  sondern 
der  sieh  nur,  je  nach  dem  Prüfungsmittel,  das  man  wählt,  entweder  auf 
die  eine  oder  auf  die  andere  Weise  verrathen  kann. 

Welcher  Art  kann  nun  jener  Zustand  sein?  Die  Antwort  auf  diese 
Frage  liegt  ans  jetzt  sehr  nahe,  denn  unsere  früheren  Untersuchungen 
enthalten  bereits  dieselbe.  Unter  der  positiven  Elektrode  verläuft  gleioh- 
zeiiig  eine  Erregungs-  und  eine  Hemn^ungswelle.  Bei  der  Untersuchung 
mit  schwachen  Reizen  kommt  in  der  Nähe  der  Anode  die  letztere  allein 
zur  Beobachtung,  während  die  erstere  gewöhnlich  nur  in  grösserer  Ent- 
fernung ,  in  welche  die  Hemmungswelle  nicht  mehr  reicht,  nachweis- 
bar wird.  Jetzt  erfahren  wir,  dass  jene  Erregungs  welle  in  der  ganzen 
in  anodischer  Hemmung  begriffenen  Nervenstreoke  schon  vorhanden  ist, 
dass  aber  stärkere,  die  Hemmung  überwindende  Reize  erforderlich  sind, 
am  dieselbe  hier  nachzuweisen.  Bei  den  schwächsten  Strömen  fehlt 
am  leistungsfähigen  Nerven  die  Erregungswelle  zur  Seite  der  Anode  : 
hier  bleibt  daher  jedes  Reagens  auf  sie  unwirksam ;  es  versagt  aber 
wahrscheinlich  auch  noch  da ,  wo  bereits  eine  schwache  Erreg- 
ungswelle existirt,  weil  für  diese  der  starke  Reiz  kein  hinreichend  em- 
pfindliches Prüfungsmittel  mehr  abgibt.  Je  mehr  wir  die  Intensität  des 
conslanten  Stromes  steigern,  um  so  stärker  wird  die  Hemmung,  um  so 
stärkere  Reize  sind  daher  erforderlich  zur  Nachweisung  der  Erregungs- 
welle.  Bei  den  stärksten  Strömen  wird  die  letztere  ganz  unterdrückt: 
von  jetzt  ab  können  wir  daher  nur  noch  Erscheinungen  der  Hemmung 
beobachten  Aber  auch  diese  Grenze  wird  wahrscheinlich  wieder  bei 
einer  Stromstärke  schon  erreicht,  welche  noch  nicht  zureicht,  die  Erreg- 
ungswelle  ganz  abzuschliessen,  weil  schon  hier,  wenigstens  in  der  Jlähe 
der  positiven  Elektrode ,  die  Hemmung  zu  mächtig  geworden  ist,  als 
dass  ihr  Widerstand  durch  die  uns  zu  Gebote  stehenden  Reize  zu  über- 
winden wäre.  Zur  Seite  der  negativen  Elektrode  verläuft  bei  massigen 
Stromintensitäten,  keine  Hemmungswelle  von  erheblicher  Stärke  und 
Dauer:  hier  genügt  daher  der  schwächste  Reiz,  um  die  Widerstände  zu 
beseitigen,  welche  etwa  durch  den  Strom  der  Erregungs  welle  gesetzt 
werden. 

S.  45.  Die  folgenden  Beispiele  beziehen  sich  sämmtlioh  auf  die 
Prüfung  der  Erregbarkeit  unter  dem  aufsteigenden  Strom.  Ueber  den 
Einfluss  der  Reizstärke  auf  die  Untersuchung  unter  dem  absteigenden 
Strom  theile  ich  keine  Versuche  mit,  weil  dieselben  zu  dem  uns  schon 
bekannten  nichts  wesentlich  neues  hinzufügen.  Wir  gehen  von  den  nie- 
deren zu  den  höheren  Stromintensitäten  über,  beschränken  uns  aber  auf 
zuekungerregende  Stromstärken,  da,  wie  oben  erörtert,  dies-  und  jenseits 

Wnadt,  Mechaaik  der  Nerven.  8 
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der  Zuckungsgrenze    der  umkehrende  Einfluss   der  Reizstftrke  sehr  uner- 
heblioh  wird  oder  selbst  ganz  verschwindet. 

Versuch    I. 

Schwacher  Strom    (Ite  Stufe    des    Zuckungsgesetzes).     Spannweite    der 
ponst  Elektr.  14,  der  Reizelektr.  5  Mm.  Reiz:  Oeffnungsinductionsschlag 

.T  =  0,138,  t  durchschnittlich  =  0,055. 


Nr. 

D 

C 

R 

RC 

1 

5  aufst 

3 

1,5 

0     Schwacher  Reiz. 

2 
3 
4 
5 

10  abst 
5  aufst 

10  abst 
5  aufst 

2 
3 
3 
2 

0     .                M 
4,2  Starker  Reiz. 

4,2 

0     Schwacher  Reiz. 

6 

7 
8 

10  abst 

10  abst 

5  aufst 

ff 

19 

3,5 
2,5 
3 

4,5 

0     Reiz   mehr  geschwftcht 

4     Starker  Reiz. 

9 

10  abst 

)l 

3,5 

5 

Versach    IL 

Strom  von  mittlerer  Stftrke  (1  Elem.  Dan.,  2te  Stufe  des  Zuckungsges.). 
Spannweite  der  ooiist.  Elektroden  10,  der  Reizelektroden  6  Mm.    Reit; 
Sohliessungsinduotionsachlag.  T  =0,160,  t  =  0,085. 


1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 


8 

9 

10 

11 


12  aufet. 
18  abst. 
I2au&t. 
18  abst. 


RC 


12  aufst. 

3 

5 

18  abst 

;, 

4 

12  auist 

3,5 

3 

18  abst 

3 

3 

12  aufst 

3 

3,5 

18  abst 

>» 

3,5 

18  abst 

;> 

3,5 

0  Schwacher  Reiz. 

0 

4  Starker  Reiz* 

3,5  „ 

0  Schwacher  Reiz. 

4 

0  Reiz  noch  mehr  gesohw&cht. 


T  =  0,32,  t  =  0,18. 


3 

3 

4       Starker  Reis. 

1? 

3,5   . 

3,75 

2,5 

2,5 

3     '  Schwacher  Reis. 

V 

3,5 

4 
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Versuch    III. 

Tariation  der  Stromslärken  und  Reizst&rken.  Spannweite  der  eonat.  Elek- 
troden 15,  der  Reizelekiroden   iO  Mna.    Reiz:    OeffnungsindoctioDasehlag. 

T  =  0,30,  t  =  0,15. 


Nr. 

D 

c 

R 

BC 

* 

1     24  abst.  1 

3 

3,5 

4 

Schwacher  Strom  und  schwacher 

9 

Reiz. 

2 

14  aufst. 

3 

3,5 

4,5 

i>                   n 

3 

>» 

1,5   . 

3,5 

0 

Starker  Strom  (4  Elem.  Dan«), 
schwacher  Reiz. 

i 

n 

W 

4 

4 

Starker  Strom  (4  Eiern.  Dan.), 
starker  Reiz. 

ö 

24  abst. 

11 

4 

4,25 

*                      ''                ''    «. 

6 

14  aufst 

4,5 

3 

0 

Mittelstarker  Strom  (2  Elem.), 
schwacher  Reiz. 

7 

24  abst 

91 

3,5 

3 

M                11 

8 

14  aufst. 

11 

4 

4 

Mittelstarker  Strom  ,  (2  Elem. ), 
starker  Reiz. 

9 

24  abst. 

11 

4 

5 

1?                  ;> 

10 

14  aufst. 

1 

3 

0 

Starker  Strom  (4 Elem.),  schwa- 
cher Reiz. 

11 

24  abst. 

1 

3 

0 

M                >> 

12 

14  aufst. 

1 

4 

4 

Starker  Strom,  starker  Reiz. 

13 

24  abst. 

1 

4 

4 

11                11 

14 

14  aufst. 

t 

4,5 

4,5 

Starker  Strom,  Maximalreiz 

15 

24  abst. 

0 

4,5 

4,5 

11               -11 

S.  Tergleickvng  der  Erregbarkeit  f&r  stärkere  Reize  unter  der  ptsitiyea  uud  nega- 

tiren  Elektrode  des  etastanten  Stromes. 

%.  46.  Nachdem  wir  gefunden  haben ,  dass  eine  massige  Verstärk- 
ung der  PrOfungsreize  genügt,  um  unter  der  positiven  Elektrode  ebenso 
wie  unter  der  negativen  überall  Erhöhung  der  Erregbarkeit  nachzuwei- 
sen, kann  nun  die  Frage  erhoben  werden,  wie  diese  Erhöhung  sich  ihrer 
Grösse  nach  zu  jener  Erregbarkeitszunahme  verhält,  welche  unter  der 
negativen  Elektrode  eintritt.  Um  hierauf  zu  antworten,  werden  wir  eine 
Veraaohsmethode  einschlagen  müssen  ,  bei  welcher  die  geprüfte  Nerven- 
strecke einmal  unter  der  positiven,  ein  anderes  Mal  unter  der  negativen 
Elektrode  gelegen  ist,  während  alle  sonstigen  Bedingungen,  also  die  Ent- 
feniung  von  der  Elektrode,  die  Stärke  der  Schliessungszuckung  G  sowie 
die  Stärke  d^s  Reizes  und  damit  auch  der  Vergleichszuckung  R  die  nänrn 
liehen   bleiben.    Ist   dies  erfüllt,   so  werden    uns   die  in    beiden    Fällen 

8  • 
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erbalteoen  Zuckungen  RC  Ober  den  etwaigen  Unterschied  der  vorhande- 
nen Erregbarkeitszunahme  Aufschluss  geben.    Zu  diesem  Zweck  habe  ich 
folgendes  Verfahren  angewandt:     An  eine  Nervenstrecke  wurden  die  ud- 
poiarisirbaren  Elektroden    des  constanten  Stromes,  in  einer  Distanz  voo 
5^10  Mm.  unter  ihnen  die  unpolarisirbaren  Reizelektroden  ,  letztere  mit 
kleiner    Spannweite  angelegt.    Durch  Abstufung   am  Rheochord    wurden 
nun  solche  der  ersten  Zuckungsstufe    entsprechende  Stromstärken  aufge- 
sucht ,    bei  welchen  die  ab  -    und  aufsteigende  Schliessungszuckung  kon- 
gruent verliefen.     Dies  wurde    dadurch  ermittelt,    dass  beide  Zuckungen 
einander  superponirt  wurden.     Deckten  sie  sich    vollständig,    so  konnte 
angenommen  werden,  dass  beidemal  die  Schliessungserregungen  einander 
gleich  seien.   Manchmal  .sind  natürlich,  um  dies  herzustellen,  bei  ab-  und 
aufsteigendem  Strome  verschiedene Rcheochordstellungen  erforderlich;  oft 
gelingt  es  aber  auch,    namentlich    wenn   man  m&asig  starke,   der  ersten 
oder  dem  Anfang  der  zweiten   Zuckungsstufe  entsprechende  Ströme   an- 
wendet,   bei  eitler  und  derselben  Stromstärke  sich  deckende  Zuckungen 
des  ab-  und  aufsteigenden  Stromes  auszulösen.   Bei  leistungsfähigen  Ner- 
ven, bei  denen  die  tetanisirende  Wirkung  fehlt,  ist,  wenn  die  Spannweite 
der  Elektroden  eine  massige  ist,  die  Gongruenz  der  beiden  Schliessung«- 
Zuckungen  fQr  mittlere  Stromintensitäten  «die  Regel.   Mit  der  Annäherung 
an  die  untere  Zuckungsgrenze  und    an  die  obere  des  aufsteigenden  Stro- 
mes treten  dagegen  erhebliche  Verschiedenheiten  der  beiden  Zuckungen 
ein.  WarOleichheit  der  Zuckungen  erreicht,  so  wurde  zuerst  in  gewöhn- 
licher Weise  durch    einen    absteigenden   oder  aufsteigenden  Oeffnungsin- 
ductionsschlag  eine  Vergleichszuckung  R  erzeugt,  dann  wurden  nach  ein- 
ander auf  derselben  Abscissenlinie  eine  Zuckung  R  C   bei  aufsteigendem 
und  eine  Zuckung  RC    bei  absteigendem    oonstantem  Strom  gezeichnet. 
Die  Distanz  zwischen  Schliessung   des  constanten  Stromes  und   Reisung 
wurde  so  gewählt,    dass   die  Zuckungen  R  C    sich  kurze  Zeit  nach  dem 
Ende  der  Zuckung  G   erhoben.    Es   konnte  also    immer    constatirt  wer- 
den, ob  die  in  dem  Vorversuch  gefundene  Gongruenz  der  Sohliessun^a- 
zuckungen  auch  in  dem  Versuch  selbst  Stand    gehalten  hatte.     Natflrlieh 
ist  dies   häufig   nicht  der  Fall;    doch   ist  es  von  Interesse,   gerade  auch 
den  Einfluss  kleiner  Unterschiede  der  beiden  Schli^Bsungserregungen  auf 
die  Erregbarkeit  zu  studiren. 

Beginnt  man  die  auf  solche  Weise  angeordneten  Versuche  zunäebst 
mit  Minimalreizen  ,  so  stellt  sich  bei  völliger  Gongruenz  der  Zuckungen 
G  gemäss  den  froheren  Beobachtungen  ein  bedeutender  Unterschied  der 
Zuckungen  RG  heraus.  Unter  der  negativen  Elektrode  erhebt  sich  RC 
weit  aber  R,  unter  der  positiven  nimmt  RG  ab,  oder  es  wird  völlig  aus- 
gelöscht Verstärkt  man  nun  den  Reiz  massig ,  so  gelangt  man  bald  an 
einen  Punkt ,  wo  sowohl  unter  der  positiven  wie  unter  der  negativen 
Elektrode  die  Erregbarkeit  gesteigert  erscheint ,  aber  bei  aufsteigendem 
Strom  erhebt  sich  die  Zuckung  R  G  weniger  über  R  als  bei  absteigendem. 
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Wird  jeUt  der  Rerz  nur  noch  wenig  ventfirkt,  so  kommt  man  kd  einer 
OreDie  an,  wo  bei  vollil&ndiger  Congrueoz  der  Zuckangen  C  Kuch  die 
ZackangeD  R  C  sufs  genaueste  sich  decken.  Bind  die  Schliessangszuok' 
Dügen  Dicht  vollkommen  gleich,  so  werden  auch  die  Zuckungen  RC  un- 
gleich: es  erhebt  sich  dann  regelmftasig  diejenige  PrOfuagsEuekuiig  Aber 
die  andere,  welche  der  sl&rkeren  Sehlieseungszuckung  entspricbt;  beide 
Stromesricfatungen  verhellen  sich -in  dieser  Beziehung  vollkommen  gleich. 
Wird  der  Reiz  noch  über  die  Grenze  hinaus  veret&rkt,  bei  weloher 
die  Erregbarkeit  unter  der  positiven  und  negativen  Elektrode  gleich  ge- 
worden ist,  so  bleiben  die  Erscheinungen  im  wesentlichen  unge&adert. 
Sobald  die  Zuckungen  C  sich  decken,  fallen  auch  die  beiden  Zuckungen 
HC  zasammen.  Bei  den  stftrksten  Reizen  wird  endlich  die  Naobweisung 
der  eiiiöhten  Erregbarkeit  beeintrftchligt,  indem  die  Maxi  malz  uckung  zu- 
erst nur  wenig  und  zuletzt  gar  nicht  mehr  gesteigert  wird.  Dies  tritt  aber 
gleichmftssig  fQr  beide  Stromesrichtungen  ein. 

Die  Richtung  der  PrOfungaströme  ist  auf  den  allgemeinen  Gang  die* 
ser  Breoheinungen  nicht  von  Einfluas.  Nur  jener  Grenzpunkt ,  von  wel- 
chem an  die  Erregbarkeit  unter  der  positiven  und  negativen  Elektrode 
gleichmftssig  gesteigert  erscheint,  liegt,  wie  nach  unseren  froheren  Resul- 
taten leicht  erkl&rlich  ist,  fbr  den  absteigenden  PrOfungsstrom  schon  bei 
einer  achw&cheren  Reisstärke  als  fQr  den  aufsteigenden,  der  l&nger  unter 
der  positiven  Elektrode  herabgesetzte  Erregbarkeit  anzeigl. 

%.  47.  In  Fig.  15  ist  ein  Theil  einer  in  der  angegebenen  Weise  aus- 
gefohrten  Versuchsreihe  mitgelheilL  Die  Zeit  zwischen  Schliessung  des 
Stromes  und  Bintrilt  des  Reizes  war  0,19".  Die  Spannweite  der  coo- 
stanten  Elektroden  betrag  12,  diejenige  der  Reizeleklroden  5,  die  Entfern- 


Fl(.  lä. 

aag  beider  Elektrodeopaare  6  Mm.,  Reiz  wer  der  aufeteigendeOeShungs- 
inductionsscblag.  Hit  Cj  ist  die  aufsteigende,  mit  C,  die  absteigende 
Seh lieesußgs Zuckung  bezeichnet;  RC,  und  R  C,  sind  die  entsprechenden 
PrafungszuckuQgen.  Bei  der  Hinimalerregung  (A)  war  die  secuod&re 
von  der  primUren  Indnctionsspirale  28,&Cm.  entfernt;  hier  war  RC,=0, 
wälirend  sich  RC,  weit  aber  die  schwache  Zuckung  R  erhob.     Als  sich 
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DUD  beide  Spiralen  auf  24,5  Cm.  gen&hert  wurden,  seigten  sieh  beide 
Zuckungen  RC  im  Vergleich  mit  R  vergrössert,  aber  flir  RC|  war  die 
Zunahme  geringer  als  für  RC,.  Nun  wurden  in  einem  dritten  Vereaeh 
die  Inductionsepiralen  einander  bis  auf  15,5  Cm.  gen&hert  (C):  es  trat 
vollkommene  Congruenz  der  Zuckungen  RC  ein.  Diese  blieb  jetzt  auch 
bei  weiterer  Verstärkung  der  Reize,  so  lange  C|  und  C,  sich  deckten, 
erhalten.  Der  Inductionsapparat  war  der  frtther  (in  $.  43)  erw&hnte  mit 
4600  Windungen  der  secund&ren  Spirale,  die  prim&re  war  mitBisendrfth- 
ten  gefüllt  und  mit  einem  einzigen  Danieirschen  Elemente  verbunden. 
Für  schwächere  Ströme  sind  die  Reize,   bei   welchen  Gleichheit  der 

■  

Erregbarkeit  unter  der  positiven  und  negativen  Elektrode  besteht ,  vod 
sehr  massiger  Intensität.  Bei  den  schwächsten  zucknngerregenden  Strö* 
men  war  dieselbe  zuweilen  schon  bei  einer  Distanz  der  Induclionsspin- 
len  von  25  Cm.  erreicht.  Mit  wachsender  Stromstärke  muss  aber  der 
Reiz  immer  mehr  gesteigert  werden ,  bis  man  endlich  bei  den  stärksten 
Strömen  höchstens  noch  Oleiphheit  der  Zuckungen  RC  uudR  durch  Maxi- 
malreize bewirken  kann.  Uebrigens  lassen  sich  Versuchsreihen  mit  stär- 
keren Strömen  wegen  der  Unmöglichkeit,  bei  denselben  längere  Zeit  die 
beiden  Schlinssungszuckungen  gleich  und  constant  zu  erhalten,  nicht 
wohl  durchführen.  Ich  wähle  daher  als  numerisches Versuchsbeispiel  ein 
solches  aus,  das  ebenfalls  bei  einem  schwuchen,  der  ersten  Zuckungsstufe 
entsprechenden  Strome  ausgeführt  wurde.  C,,C]  u.  s.  w.  haben  dieselbe 
Bedeutung  wie  oben  ;  es  sind  überall  Höhe  und  Länge  der  Zuckungscur- 
ven  gemessen.  Unter  S  ist  die  Distanz  der  beiden  Inductionsspiralen  iu 
pentimetern  verzeichnet. 

Versuch 

Schwacher  Strom :  4  Elemente  Dan.  mit  kurzen,  etwas  wechselnden  Län- 
gen Eisendraht   als   Nebenschliessung.    Spannweite  der  const.  Elekir.  8, 
der  Reizelektr.  4  Hm.  Reiz :    Oeffnungsinduotionsschlag.  T  =  0,196. 


Nr. 


1 

2 
3 
4 
ö 
6 
7 


D 


H  IL 


8  aufst. 

12  absl. 

8  aufst. 
12  abst. 

8  aufst 

12  abst. 


H  I  L 


R 


H  I  L 


5 

37 

5  "I37 

1 

5 

37 

5   37 

4,5 

41,5 

4,5  54 

4,5 

44 

4,5  51 

4,5 

56 

4,5  56 

4,5  i56 

4,5  62 

4 

52  1 

4   '65 

4 

4' 

4 

4 

4 

4 


35,5 

36 

36,5 

38 

40,5 

38 

39 


RCi 

Hl  L 


RC. 


H  I  L 


2     |28,5 

4,3  138,5 
4,5  140 
4,5  i41 
4,5  43 
,44 

|43,5 


0 


5 


8 


4,2 

-10,5 

4,3 

41 

4,5 

41,5 

4,5 

41 

4,5 

43 

5,2 

46 

5,5 

48,5 

l4rMim* 
maireiz) 

10,5 

7,5 


Strom  aufst.  verstärkt,  abst.  geschwächt« 
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Nr. 


C» 


H 


H 


R 


H  I  L 


RCj 
H  l  L 


RC, 

H  I  L 


S 


8.18  aufst  1 4,5 


50  I  4 


48 


4   I  39  I  5  154   14,51  50   |    7,5 


Gleichheit  der  Stroaist&rkeii  und  Oleichheit  der  Zuckungen: 


9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


8  aufst. 

4,5 

50 

4,5 

50 

4 

45 

5 

55 

5 

55  1 

11 

4,5 

50 

4,5 

50 

4 

47 

4,5 

51 

4,5 '  51 

i> 

4 

48 

4 

48 

3,5 

43 

2 

43 

4,5  42,5 

12  abst. 

4 

48 

4 

48 

3,6 

42 

4,4 

53 

5  . 

56 

97 

3 

40 

3 

58 

2 

42 

3 

54 

4 

55 

8  aufst 

3,5 

55 

3,5 

55 

2,5 

45 

3,5 

53 

3,5 

53 

12  abst. 

3 

61 

3 

61 

3,5 

50 

4 

60 

4 

60 

» 

3 

62 

3 

62 

3 

53 

3,5 

60 

3,5 

60 

8  aufst. 

3 

63 

3 

63 

3,2 

46,5 

3,5 

59 

3,5 

59 

w 

3 

60 

3 

60 

3,5 

50 

3,5 

60 

3,5 

60 

12  abs. 

3 

60 

3 

60 

3,5 

50 

3,5 

60 

3,5 

60 

10,5 
14,5 
18,5 

20* 

7,5 

» 

3,5 

11 


§•  48.  Die  Erregbarkeit  für  st&rkere  Reize ,  wie  sie  sich  in  den  in 
$.  45  und  47  mitgetheiUen  Versuebsergebnissen  darstellt,  liefert  augenr 
seheinlich  eine  wichtige  Ergänzung  zu  den  Resultaten,  welche  sich  aus 
der  Untersuchung  der  Minimalerregbarkeit  ableiten  Hessen.  Unzweideutig 
ergab  «war  die  letztere,  dass  in  der  Nähe  der  Anode  nicht  etwa  bloss 
die  in  der  intrapolaren  Strecke  erzeugte  Erregungswelle  von  geringerer 
Sl&rke  sei ,  sondern  es  musste  auch  wegen  der  Abnahme  der  PrüCungs- 
zuckung  nothwendig  angenommen  werden,  dass  sich  hier  positive  Widerr 
stände  der  Einwirkung  des  Reizes  entgegenstellen  oder ,  wie  wir  es  der 
KflrKe  wegen  ausgedrückt  haben ,  dass  neben  der  Erregung  eine  Hemm- 
ung stattfindet,  welche  letztere,  wie  sich  zeigte,  in  der  Form  einer  lang- 
saoi  bewegten  Welle  dahinfliesst.  Dabei  musste  zwar  bereits  angenom. 
men  werden,  däss  die  gehemmte  Strecke,  bei  massigen  Stromstärken  we- 
nigstens ,  der  Erregungswelle  den  Durchgang  gestatte  :  denn  die  letztere 
lieaa  in  den  entfernteren  Theilen  des  Nerven  leicht  durch  Hinimalreize 
sich  nachweisen.  Dennoch  blieb  zweifelhaft,  wie  innerhalb  der  gehemm- 
ten Strecke  der  Erregungsxorgang  zu  denken  sei ,  ob  derselbe  im  abso- 
luten Sinne  latent  geworden ,  oder  ob  nur  die  schwachen  Reize ,  deren 
wir  ans  bedienten,  zu  seiner  Nachweisung  nicht  genügten. 

Indem  man  bis  jetzt  von  der  Annahme  ausgieng,  der  Minimalreiz  sei 
schlechthin  das  empfindlichste  Prüfungsmittel  der  Erregbarkeit,  hat  man 
stillschweigend  oder  ausdrücklich  damit  die  Ansicht  verbinden  müssen^ 
in  der  gehemmten  Nervenstrecke  sei  nicht  bloss  die  Ausr 
lösu'ng  der  Erregung  erschwert,  sondern  immer  der  Erreg- 
ungsvorgang selber  gehemmt.  Unsere  Versuche  zeigen,  dass  diese 
Annahme  unrichtig  ist.    Zur  Seite   der  positiven  und  negativen 
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Elektrode  ist  bei  m&asigeD  Stromat&rken,  bei  wetohen  die 
auf-  und  absteigendeSchliessaogszuokung  einander  gleieh 
8ind,  anoh  der  Vorgang  der  Erregung  von  gleicher  Slftrke. 
Zur  Seite  der  positiven  Elektrode  sind  aber  grössere 
flemmungskrftfte  wirkBani,an  deren  Widerstand  sohwftohere 
Reize  erlösohen. 

Es  kann  nun  weiter  gefragt  werden,  wie  der  Erregungsvorgang  zur 
Seite  der  beiden  Elektroden  sich  bei  solchen  Stromstärken  verhalte ,  bei 
denen  die  ab-  und  aufsteigende  Schliessungszuckung  einander  nicht  gleieh 
kommen.  Dies  ist,  wie  wir  aus  dem  Zuckungsgesetz  wissen,  regelni&s- 
sig  bei  den  schwächsten  und  stärksten  Strömen  der  Fall.  Auch  auf  diese 
Frage  geben  unsere  Versuche  Auskunft.  Sie  zeigen  nämlich ,  dass  die 
Schliessungszuckung  das  Maass  ist  fbr  die  Stärke  der  gegen  den  Muskel 
hinabfliessenden  Erregungswelle.  Wenn  daher  bei  den  schwächsten  Strö- 
men keine  aufsteigende  Sohliessungszuckung  erfolgt^  so  ist  dies  ein  Zei- 
eben,  dass  durch  die  unter  der  Anode  sich  ausbreitende  Hemmung  wirk- 
lich die  schwache  Erregung  unterdrückt  worden  ist.  Ebenso  beweist  die 
allmälige  Abnahme  der  aufsteigenden  Schliessungszuckung  bei  stärkeren 
Strömen,  dass  die  Hemmung  hinreichend  gross  geworden  ist,  um  die  Er- 
regung auf  ihrem  Weg  allmälig  zu  schwächen  und  endlich  ganz  auszu- 
löschen. Nur  bei  mittleren  Stromsiärken  stehen  bei  dem  normalen  Ver- 
halten leistungsfähiger  Nerven  Hemmung  und  Erregung  in  solchem  Ver- 
Mltniss,  dass  die  letztere  ungeschwächt  sich  ergiesst,  die  erstere  aber 
trotzdem  der  PrOfung  mit  Hinimalreizen  sich  deutlich  verräth. 

Ein  Theil  der  hier  ermittelten  Thalsachen  liess  sich  nach  dem  Ver- 
balten der  beiden  Sohiiessungszuckungen  vielleicht  unschwer  vorausaeben» 
Aus  der  Gleichheit  der  Schliessungszuckungen  konnte  mindestens  schon  ge- 
folgert werden ,  dass  in  der  Zeit,  in  welcher  der  Erregungsvorgang  die  Mns- 
kelzuckung  auslöst,  die  Stärke  desselben  zur  Seite  beider  Elektroden  gleich 
gross  ist;  wobei  freilich  dahingestellt  blieb,  ob  sich  nicht  die  Erregung  in 
i!ier  anodisch  gehemmten  Strecke  in  absoluter  Latenz  befinde,  lieber  den 
ganzen  Verlauf  der  Erregung  gibt  aber  das  Verbalten  der  Sehliessongs- 
Zuckung  keinen  Aufjßchluss.  Es  wäre  sehr  wohl  denkbar^  dass  noch  wäh- 
rend des  Verlaufs  der  Muskelzuckung,  mindestens  aber  nach  dem  Ende 
derselben  die  Hemmung  unter  der  positiven  Elektrode  vollständig  die  Er- 
regungswelle  vernichtet  habe.  Dies  ist  nun,  wie  unsere  Versuche  zetgeii) 
nicht  der  Fall.  Vielmehr  klingt,  wo  Oleichbeit  der  Schliessungszuckongea 
besteht,  die  Erregung  in  der  ganzen  Länge  des  Nerven  gleichmässig  ab, 
ungehindert  dureh  die  unter  der  Anode  anschwellende  Hemmung.  Diese 
niacht  nur  stärkere  Reize  erforderlich,  damit  der  vorhandene  Erregungs- 
zustand aus  seiner  Latenz  hervortrete. 


ZJweitee  Oapitel. 

Von  der  intrapolaren  Sehliessongserregong. 


I.  Verlauf  der  intrapolaren  Totalerregnng. 

1.    üitenvchaigsmeditde. 

S.  49.  Zur  DntertuehuDg  der  intrapolaren  Totalerregung  habe  ich 
mieh  im  wesentlichen  der  nftmlichen  Methode  bedient,  welche  bereits 
PflOger  BurErinittelung  der  Totalerregbarkeit  der  vom  Constanten  Strom 
dauernd  durohflossenen  Strecke  angewandt  hat  *).  Ich  habe  nur  einige 
Modiflcationen  angebracht^  welche  sum  Theil  durch  die  Absicht,  die  Richt- 
ung des  Constanten  Stromes  und  des  Prttfungsstromes  beliebig  wechseln 
zu  lassen,  gefordert  waren. 

MeinVerfahren  war  folgendes  (Flg.  16).  Wieder  dienten  die  swei  gegen 
einander  auf  dem  Myographiontisch  verschiebbaren  Stromunterbrechers 
und  S'  der  erste  als  Nebenschliessung  fQr  den  constanten  Strom,  der  andere 
sur  Auslösung  des  Inductionsschlages.  Die  constante  mehrgliederige  Kette 
K  sowie  die  Dr&hte  zum  Rheochord  R  waren  mit  dem  Rumkorffschen 
Stromwender  W  so  in  Verbindung  gesetzt,  dass  entweder  1)  a  b  und  cd 
die  Leitung;en  bildeten,  in  welchem  Fall  der  Strom  zum  Rheochord  gieng, 
um  von  da  ab  sich  zu  verzweigen,  oder  dass  2)  ac  und  bd  verbunden 
worden,  wo  die  Kette  und  ebenso  die  vom  Rheochord  kommende  Leit- 
ung abgesondert  in  sich  geschlossen  waren,  oder  dass  3)  der  Stromwen- 
der offen  blieb  und  dadurch  die  ganze  zum  Stromwender  W  gehende 
Rheochordleilung  unterbrochen  war.  Vom  Rheochord  gehen  ausser  den 
Leitungsdrähten    zum  Stromwender  W  andere  zum  Stromunterbrecher  8 
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und    cIadu  von    diesem   sum  Stromwender  W^.    Von  letoterem  geht  die 
eine  Leitung  (bei  m)  (Jirect  zum  Stromwender  W^  und  von  diesem  euiii 


Fig.  16. 

Nerven,  die  andere  auerst  durch  die  secundftre  Spirale  II  dea  Inductions- 
apparats  und  dann  erst  ( bei  o)  zum  Stromwender  W,  und  zum  Nerven. 
Die  Kette  Ki*  ist,  wie  bei  der  froheren  Anordnung  (Fig.  B  8. -22), 
mit  der  primären  Inductionsspirale  I  itnd  mit  dem  zweiten  Stromuote^ 
bracher  S',  falls  man  Oeffnungsinduotionsschl&ge  anwendet,  oder,  wena 
Schliessungsinductionsschl&ge  benutzt  werden  sollen,  mit  einem  Strom* 
sohliessev- von  der  in  $.  6  (Fig.  2)  angegebenen  Einrichtung  verbunden. 
Die  Abstufung  der  Stromstärken  geschieht,  wie  früher,  durch  Einschaltung 
wechselnder  Rheochordlängen  als  Nebenschliessung ,  die  Abstufung  der 
Reizstärken  dureh  Verschieben  der  secnndären  gegen  die.  primäre 
Spirale. 

Nehmen  wir  an,  der  positive  Strom  der  constanten  Kette  und  der 
positive  Inductionssirom  giengen  von  den  in  der  Fig.  mit  <-f-  bezeichne- 
ten Punkten  aus,  so  ist  für  eine  erste  Stellung  der  Stromwender 
^if  ^21  1°  welcher  die  punktirten  Linien  i  k  und  Im,  oq  und  n  p  die 
Leitungen  darstellen,  der  Weg  beider  Ströme  der  folgende : 

a)  fttr  den  constanten  Strom:  a  b  e  (Zweigstrom  zum  Rheocbord) 
g  1  m  n  p,  zum  Nerven,  dann  zurQck  über  q  o,  Spirale  II,  k  i  h  f 
(Zweigstrom  zum  Rheochord)  d  o^  Befindet  sich  bei  M  der  Muskel,  so 
ist  demnach  die  Richtung  des  Stromes  die  aufsteigende; 

b)  fttr  den  Inductionsstrom :  o  q,  zum  Nerven,  dann  zurQck  p  n  m  I 
g  e  (Zweigstrom  zum  Stromwender  W  und  zur  Kette)  f  h  i  k;  aeine 
Richtung  im  Nerven  ist  die  absteigende. 

Verfolgen  wir  flQr  die  weiteren  Stellungen  der  Stromwender  nur  den 
Weg    des    positiven  Stromes    bis  zum  Nerven ,    so   ist  derselb^i  Ar  eine 
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iweile  Slellungy  io  welcher  die  aohiügen  Verbindangslinien  i  in^  k  1 
ood  Q  q,  o  p  die  Leitung  darstellen, 

a)  für  den  oonatanten Strom  :  a  b  e  g  1  k^  Spirale  II,  op;  Richtung 
im  Nerven:  aufsteigend, 

b)  flElr  den  InducHonsstrom :  op,  Richtung  aufsteigend. 

Bei  der  dritten  Stellung    ist  die  Leitung   in  Wj  die  gerade  i  k, 
1  m,  in  Wj  die  gekreuzte  o  p,  n  q,  der  Weg: 

a)  fllr  den  consfenten  Strom:  a  b  e  g  1  m  n  q  ,  Richtung:  ab- 
steigend, 

b)  fiar  den  Inductionsstrom :  o  p,  Richtung  aufsteigend. 

Bei  der  vierten  Stellung  endlich  ist  die  Leitung  in  Wj  die  ge- 
krenste  i  m,  1  k,  in  W,  die  gerade  o  q,  n  p,  der  Weg : 

a)  für  den  constanten  Strom :  a  b  e  g  I  k,  Spirale  II,  o  q,  Richtung 
absteigend, 

b)  far  den  Inductionsstrom:  oq  ,  Richtung:  absteigend.  Somit 
sind ,  wenn  wir  mit  C  den  constanten  Strom,  mit  R  den  Inductionsstrom 
bezeichnen  ,  die  Richtungen : 

1)  in  Stellung  1  :  G  aufst.,  R  abst., 

2)  ,,        „      2  :  G  aufst.,  R  aufst., 

3)  „        ,,     '3  :  G  abst.,   R  aufst., 

4)  „         „      4  :  G  abst.,    R  abst. 

In  solchen  Versuchen,  in  welchen  die  unter  Einfiuss  des  constanten 
Stromes  gezeichnete  Zuckung  R  G  während  des  Verlaufs  der  Zuckung  G 
beginnt ,  ist  es  erforderlich ,  vorher  oder  nachher  die  Zuckung  G  beson- 
ders aufzeichnen  zu  lassen ,  ohne  dass  zugleich  ein  Inductionsstoss  aus- 
gelöst wird;  dies  geschieht,  indem  man,  bevor  das  Pendel  seine  Schwing- 
ung beginnt,  die  Leitung  der  Kette  K|  bei  v  unterbricht.  Ebenso  musd 
in  allen  Versuchen  die  Vergleichszuckung  R  ohne  gleichzeitige  Einwirk- 
ung des  constanten  Stromes  ausgelöst  werden.  Dies  macht  etwas  grös- 
sere Schwierigkeiten,  weil  bei  einfacher  Oeffnung  oder  bei  umgekehrter 
Schliessung  des  Stromwenders  W  die  Leitung  des  Inductionsstromes  nicht 
ganz  dieselbe  bleibt  Derselbe  verzweigt  sich  nftmlich ,  so  lange  die 
Kette  K  durch  die  Leitungen  a  b  und  o  d  in  den  Kreis  eingeschaltet  ist, 
von  e  und  f  aus :  der  eine  Zweig  geht  durch  den  Rheochord  R,  der  an- 
dere zum  Stromwender  W  und  zur  .Kette.  Die  letztere  bildet  also  eine 
Nebensehliessung  von  übrigens  vergleichsweise  grossem  Widerstand  im 
Verh&ltniss  zu  der  bloss  metallischen  Rheochordleitung.  Ist  nun  der  Strom- 
wender W  geöffnet,  so  fällt  diese  Nebenschliessung  zum  Rheochord  hin- 
weg, der  Inductionsstrom  in  der  Hauptleitung  könnte  daher  um  ein  Mi- 
nimum stärker  ausfallen.  Zur  Beseitigung  der  etwa  hieraus  entspringen- 
den Zweifel  hat  Pfiflger  folgenden  Weg  eingeschlagen.  Bei  solchen 
Versuchen ,  in  denen  Zunahme  der  En*egbarkeit  demonstrirt  werden 
sollte,  Hess  er  einfach  die  zur  Kette  K  gehende  Leitung  unterbrochen. 
Oa  dann  die  Vergleichszuckung,  wenn  sie  Oberhaupt  durch  das  Wegfallen 
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der  Kette  als  NebenschliessuDg  ver&odert  wurde,  grösser  war,  als  sie  h&tts 
sein  sollen  ,  so  seugte  eine  Zunahme  der  Zuckung  jedenfalls  fflr  gestei- 
gerte Erregbarkeit.  Wenn  umgekehrt  Abnahme  der  letsteren  demonstrirt 
werden  sollte,  so  stellte  er  mittelst  eines  kurzen  Kupferdrahtes  eine  Ne* 
bensohliessung  zumRheochord  von  sehr  viel  geringerem  Widerstand  als 
derjenige  der  Kette  her.  Bei  unserer  Yersuchsanordnung  Iftsst  sieh  das 
n&mlicfae  einfach  durch  Umlegen  des  Stromwenders  W  bewerkstelligen, 
wo  die  Leitung  b  d  eine  solche  Nebenschliessung  bildet.  Indem  nun 
die  Vergleiohszuckung  jedenfalls  mehr  als  durch  die  Ketfe  K  als  Neben- 
sohliessung  geschwächt  wird,  deutet  eine  Abnahme  derselben  um  so  ent- 
schiedener eine  Abnahme  der  Erregbarkeit  an. 

Da  es  in  den  vorliegenden  Versuchen  wünschenswerth  schien,  die 
Zuckung  R  möglichst  derjenigen  congruent  zu  machen,  die  man  erhalten 
wflrde,  wenn  es  angienge,  die  Kette  K  ohne  elektromotorische  Kraft  als 
Nebenschliessung  zum  Rheochord  einzuschalten,  so  schlug  ich  zunftchst 
folgendes  Verfahren  ein.  Ich  stellte  mittelst  einer  kurzen  Zinkvitriolröhre, 
in  welche  amalgamirte  Zinkplatten  tauchten,  einen  FlQssigkeitswiderstand 
her,  welcher  demjenigen  der  Kette  K  ungefähr  äquivalent  war.  Die  Leit- 
ungsdrähte zu  den  Zinkplatten  konnten  jeden  Augenblick  mit  den  Drahte 
klemmen  b  und  d  des  Stromwenders  W  verbunden  werden.  War  die 
Vergleichszuckung  zu  zeichnen  ,  so  wurde  nun,  während  der  Stromwen- 
der geöffnet  war,  diese  Verbindung  hergestellt;  sollte  dagegen  die  Kette  in 
den  Kreis  aufgenommen  werden,  so  wurde  die  Widerstandsröhre  ausge- 
schaltet. Es  zeigte  sich  aber  in  allen  Versuchen,  selbst  wenn  der  Flfis- 
sigkeitswiderstand  bedeutend  kleiner  genommen  wurde  ,  als  der  mutb- 
massliche  der  Kette  war,  nie  ein  merklicher  Unterschied  zwischen  der 
ohne  jede  Nebenschliessung  zum  Rheochord  und  der  mit  dem  Flflssig- 
keitswiderstand  als  Nebenschliessung  gezeichneten  Zuckung.  Daraus  dür- 
fen wir  offenbar  schliessen,  dass  der  Widerstand  der  Rheochordleitung  in 
allen  Fällen  verschwindend  klein  ist  gegen  den  Widerstand  der  Kette. 
Ich  glaubte  daher  in  den  Einzelversuchen  ohne  weiteres  die  bei  offenem 
Stromwender  W  gezeichnete  Zuckung  als  Vergleichszuckung  annehmen 
zu  darfen  ,  habe  jedoch  ausserdem  bei  Beginn  jeder  Versuchsreihe  die 
Congruenz  der  mit  der  Widerstandsröhre  als  Nebenschliessung  und  ohne 
dieselbe  gezeichneten  Zuckungen  constatirt.  Ausserdem  habe  ich  noch 
gelegentlich  das  von  P  f  1  n  g  e  r  angegebene  Verfahren  zur  Cbnlrole 
benützt. 

2.    Tsn  der  Einwirkung  schwacher  Ströme,  welche  kefaie  Znckog  erregei. 

S.  50.  Während  bei  der  Untersuchung  der  extrapolaren  Erregnngs- 
vorgänge  die  Richtung  der  Prüfungsströme  nur  von  einer  seonndäreo 
Bedeutung  war  ,  so  dass  der  allgemeine  Verlauf  der  Erscheinungen  da- 
durch, nieht  wesentlich    bestimmt  wurde,    zeigt   sich  dieses  Moment  bei 
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der  Dotersuchoog  der  intrapolaren  Totalerregung    sogleich  von  entschei- 
dendem Einflüsse. 

Um  bei  den  schwächsten,  unter  der  Zuckungsgrenze  gelegenen  Strö- 
men Oberhaupt  Veränderungen  zu  finden,  muss  man  sich  wieder  solcher 
Reize  bedienen,  die  der  Minimalerregung  möglichst  nahe  kommen.   Dann 
beobachtet  man  regelmässig,  dass  der  constante  Strom,  wenn  er 
dem  PrOfungsstrom   gleich  gerichtet  ist^    die  Zuckung  ver- 
stärkt^   und  dass  er,    wenn    er   entgegengesetzte  Richtung 
hat,  dieselbe  vermindert.  Oft  wird,  wenn  man  mit  der  Stromstärke 
Dicht  sehr  nahe  der  Zuckungsgrenze  kommt ,   nur  die  Verminderung  der 
Zuckung  bei  entgegengesetzter  Richtung  der  Ströme  beobachtet^  während 
^bei  gleicher  Richtung  die  Minimalzuckung  unverändert  bleibt.  In  solchen 
Fällen  pflegt  dann  die  verstärkende  Wirkung  des  gleich  gerichteten  Stro- 
mes sogleich  ersichtlich  zu  werden  ,   wenn    man    den  Prüfungsreiz   noch 
,  unter  die  Zuckungsgrenze  schwächt,  wo  nun  die  ohne  Einwirkung  des 
oonstanten  Stromes   ausbleibende  Zuckung    sich    einstellt,    sobald  zuvor 
oder  gleichzeitig  die  Kette  geschlossen  worden  ist. 

Diese  Wirkung  der   schwächsten   Ströme    auf    die  Minimalerregung 
macht  sich  geltend  ,    wie   man  auch   die  Zeit  zwischen   der  Schliessung 
des  Constanten  und  der  Einwirkung  des  reizenden  Stromes  variiren  möge. 
Sie  ist  schon  vorhanden ,    wenn   man    den  ^  Inductionsschlag   gleichzeitig 
mit  dem  Entstehen  des  Stromes  auslöst,    und  sie  bleibt  sichtbar,    wenn 
man    die  grössten  Zeiträume  wählt ,  die    unsere  zeitmessenden  Vorricht- 
ungen gestatten.    Sonach   gestalten  sich    die    Erscheinungen   in   diesem 
Fäll  faserst    einfach.    Alle  jene  zeitlichen  Veränderungen ,  welche  das 
Bild    der   extrapolaren  Vorgänge   bei  schwachen  Strömen   so  sehr  ver- 
wickelten ,    fallen  hier  weg.    Ebenso  lässt  sich  ein  nennenswerther  Ein- 
fluss  der  wechselnden  Zustände  der  Nervenfaser  nicht  nachweisen. 

ESa  nriag  daher  an  den  folgenden  zwei  kurzen  Versuchsbeispielen 
genagen.  In  dem  ersten  ist  der  PrOfungsstrom  in  allen  Fällen  der  gleiche 
geblieben:  hier  wird  durch  die  Minimalerregung  nur  die  Verminderung 
der  Erregung  bei  entgegengesetzter  Richtung  der  Ströme  nachgewiesen. 
Im  zweiten  Beispiel  ist  der  PrOfungsstrom  meistens  so  variirt  worden, 
dasa  durch  Verschiebung  der  secundären  gegen  die  primäre  Spirale  des 
Induetionaapparats  der  Reiz  bei  entgegengesetzt  gerichteten  Strömen 
aber,  bei  gleich  gerichteten  unter  der  Reizschwelle  war.  Unter  E 
ist  die  Richtung  der  Ströme  (C  des  constanten^  R  des  reizenden  Stro- 
mea}  veraeiohnet. 
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VerBUoh    I. 
Spannweite  12  Mm.  Reiz :  Oeffnungsinduclionsschlag. 
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Versuch     II. 
Spannweite  10  Mm.  Reiz :  Oefinungsinductionssehlag. 
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S.    Terlavf  der  Erregug  bei  zvckoDgerregeaden  StrtmtirkeB. 

S«  51.  Nachdem  wir  in  den  früheren  Theilen  dieser  Uotersochoog 
den  Verlauf  der  Erregung  während  der  Zuckung  und  nach  Ablauf  der 
selben  wegen  der  verschiedenen  Methoden,  die  in  beiden  Fällen  befolgt 
wurden,  gesondert  behandelt  haben ,  werden  wir  uns  jetat  geatatteo  dir- 
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ftii)  deo  gaBzeo  Verlaaf  der  Brregangevorg&Dge  Ton  der^  SchlieBsutig  des 
eoDStaoteD  Stromes  en  bis  za  ihrem  letzten  Abklingen  zusammenhängend 
damsteilen,  indem  wir  uns  bei  dem  Verlauf  der  Vorgänge  während  der 
Zockung  auf  dasjenige  Verfahren  beschränkea,  welches  früher  als  Addi- 
tion der  Zuckungen  bezeichnet  wurde.     Die  Untersuohung  der  extrapola- 
ren Erregung  hat   ergeben,  dass    die    auf   letzterem  Wege    gewonnenen 
Ergebnisse  uns  ein  Bild  des  Verlaufs  der  Erregung  gewähren  können,  in- 
sofern wir  flberall  da  wo  sieb  die  einander  superponirten  Zuckungen  er- 
heblich   verstärken  auch    eine   absolute  Zunahme    der  Erregbarkeit   an- 
unehmen  haben,  wie  dies  die  Controle  mittelst  der  Methode  der  lieber- 
lastung  geseigt    hat.     Wir  legen    auch  hier  der  Darstellung  am  aweck* 
mftssigsten  die  drei  Stufen  des  Zuckungsgesetzes  zu  Grunde. 

8.  Ströme,    welche    der  ersten  und    zweiten  Stufe  des  Zuck- 
ungsgesetzes  entsprechen. 

S.  52.  Wir  fassen  die  beiilen  ersten  Stufen  des  Zuckungsgesetzes 
sasammea,  da  das  Verhalten  des  Nerven  innerhalb  der  Grenzen  der  ihnen 
entsprechenden  Stromstärken  nicht  wesentlich  verschieden  ist.  Nur  die- 
jenigen Ströme  I  deren  Wirkung  bereits  der  dritten  Stufe  nahe  kommt, 
wo  also  die  aufsteigende  Schliessungs  -  und  die  absteigende  Oeffnungs- 
zuckung  sehr  schwach  geworden  sind  ,  schliessen  wir  hier  aus^  weil  da- 
bei die  Erscheinungen  schon  denjenigen  ähnlich  werden  ,  die  man  bei 
der  dritten  Zuckungsstufe  beobachtet. 

Sohliesst  man  einen  zuckungerregenden  Strom^  während  völlig  gleich- 
seitig ein  Inductionsstrom  durch  die  untersuchte  Nervenstrecke  gesandt 
wird^  80  tritt  häufig,  welches  auch  die  Richtung  der  beiden  Ströme  sein 
möge,  keine  gegenseitige  Verßtärkung  der  Zuckungen  ein.  Die  combi- 
nirte  Zackung  RG  fällt  mit  der  stärkeren  der  beiden  Zuckungen  C  oder 
R  zusauDOien.  In  andern  Fällen ,  namentlich  bei  Stromstärken ,  welche 
dem  Anfang  der  zweiten  Zuckungsstufe  angehören,  beobachtet  man,  dass 
die  Zaekangen  sich  verstärken  ,  wenn  der  constante  Strom  die  abstei- 
gende Richtung  hat^  dass  sie  sich  aber  nicht  verstärken,  wenn  derselbe 
aufisteigend  gerichtet  ist.  Die  Richtung  des  Prflfnngsstromes  scheint  da- 
bei nicht  von  wesentlichem  Einflüsse  zu  sein. 

Lftsat  man  eine  kleine  Zeit  zwischen  der  Schliessung  des  constan- 
ten  Stromes  und  der  Einwirkung  des  Reizes  verfliessen,  so  aber,  dass 
die  durch  letzteren  ausgelöste  Zuckung  noch  während  des  Verlaufs  der 
ScblieaaaDgszuckung  stattfindet,  also  Addition  eintritt,  so  verstärken  sich 
die  beiden  Zuckungen  bei  jeder  Richtung  des  constanten  Stromes  und 
des  PrOfongsatromes.  Diese  Verstärkung  ist  aber  nur  unbeträchtlich  wenn 
der  constante  Strom  aufsteigend,  sie  ist  bedeutender,  wenn  er  absteigend 
flieset.  Auch  hier  macht  sich  die  Richtung  der  Prflfungsströme ,  vorans- 
gesetat^  dass  diese  sehr   kurz  dauern,  in  der  Regel  noch  nicht  bemerklieb. 
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Schon  kurze  Zeit  oach  dem  Ablauf  der  Zackuog  werden  die  Unter 
eobiede  je  nach  der  Richtung  der  Ströme  bedeutender.  Eb  treten  alm« 
lieh  nun  folgende  Veränderungen  der  PrOfungssnokung  ein.  Dieselbe  e^ 
scheint : 

1)  Termindert,  wenn  der  conatante  Strom  aufeteigend,  der 
Reisstrom  absteigend  fliesst, 

2)  anfangs  noch  schwach  vergrössert^  dann  aber  gleicbfalb 
▼  erminder ty  wenn  der  constante  Strom  absteigend,  der  Eeii- 
Strom  aufsteigend  fliesst, 

3)  ebenso,  wenn  beide  Ströme  die  aufsteigende  Richtung  haben  \ 
Buweilen ,  namentlich  bei  schwachen  Strömen ,  wird  aber  dauernd  ein^ 
schwache  Zunahme  beobachtet; 

4)  stark  vergrössert,  wenn  beide  Ströme  absteigend  gerich- 
tet sind. 

In  allen  Fällen,  in  welchen  gesteigerte  Erregbarkeit  sichtbar  ist, 
nimmt  dieselbe  kurze  Zeit  nach  dem  Ende  der  Zuckung  schnell  ab,  ver- 
schwindet aber  nie  ganz,  sondern  scheint,  so  lange  der  Strom  geschlos- 
sen bleibt,  in  wenig  veränderter  Grösse  fortzudauern,  die  Hemmung  da- 
gegen nimmt,  so  weit  wir  sie  mit  unsern  zeitmessenden  Hflifsmitteln  ▼e^ 
folgen  können  ,  fortwährend  zu.  Wenn  daher  unmittelbar  nach  der  Zack- 
ung  nur  eine  Minimalerregung  ausgelöscht  wurde ,  so  wird  später  auch 
ein  etwas  stärkerer  Reiz  wirkungslos» 

Ans  diesem  Verhalten  müssen  wir  offenbar  schliessen,  dass  ixs 
Strom  eine  Erregung  herbeiflihrt,  die  in  der  intrapolaren  Strecke,  ähn- 
lich wie  wir  dies  für  die  extrapolaren  Theile  des  Nerven  gefunden  ha- 
ben, noch  Ober  die  Zeit  der  Zuckung  hinaus  andauert.  Da  aber  diese 
zurackbleibende  Erregbarkeitszunahme  sich  bei  dem  absteigenden  Strooi 
durchweg  als  die  stärkere  ergibt,  so  folgt  nothwendig,  dass  der  aufatei- 
gende  Strom  an  der  dem  Muskel  zugekehrten  Seite,  alao  in  der  Dm- 
gebung  der  positiven  Elektrode ,  der  Naohweisung  der  Erregung  Wider- 
stände entgegensetzt,  die  bei  der  absteigenden  Richtung  des  Stromea, 
also  in  der  Umgebung  der  negativen  Elektrode,  mindestens  nicht  in 
gleichem  Maasse  vorhanden  sind. 

Aehnlich,  nur  schwächer,  macht  der  gleiche  Erfolg  augenacheiii- 
lich  auch  bei  den  Prttfungsströmen  sich  geltend ,  daher  der  jedesmalige 
Reizeffect  aus  der  combinirten  Wirkung  der  Erregungen  und  Hemmoo* 
gen ,  welche  die  beiden  durch  die  Nervenstrecke  gesandten  Ströme  ana 
üben,  erklärlich  wird.  Fliesst  der  constante  Strom  aufsteigend,  derBeix- 
strom  aber  absteigend,  ^o  trifft  die  durch  den  letzteren  geaetate  Erreg- 
ung vorzugsweise  auf  diejenige  Stelle  der  intrapolaren  Strecke,  an  wel- 
cher sich  durch  den  constanten  Strom  dieanodisoheHemnaang  entwiekell 
hat.  Das  nämliche  ist  der  Fall,  wenn  der  Reizstrom  die  aufsteigeiMle 
und  der  constante  die  absteigende  Richtung  hat.  Aber  in  diesen  MI 
wird  nicht  jene  gegen  den  Muskel  sich  ausbreitende  Hemmungswelle,  die 
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wir  froher  anter  der  Anode  gefiinden  haben ,  der  Fortpflanzung  der 
Erregung  snmHindernias ,  daher  aehen  wir  die  Abnahme  der  PrQfungs- 
suekuDg  langsamer  erfolgen.  Haben  endlich  der  constante  und  Reiz- 
stiom  gleiche  Richtung ,  so  mflssen  sie  sich  natürlich  am  meisten 
verstärken ,  dennoch  ist  diese  Verstärkung  geringer,  wenn  ihre  Richtung 
die  aufsteigende  ist,  weil  jetzt  wieder  die  gegen  den  Muskel  fliessende 
Hemmungswelle  die  Fortpflanzung  hindert.  Das  langsamere  Anschwellen 
der  letztern  erklärt  es ,  dass  wir  kurz  nach  der  Schliessung  noch  gestei- 
gerte Erregbarkeit  beobachten  können ,  die  aber  immer  mehr  sinkt ,  bisr 
eodiich  die  Zuckung  vermindert  wird. 

Auf  diese  Weise  finden  die  Ergebnisse  in  den  durch  die  extrapolare 
Untersuchung  aufgefundenen  Vorgängen  ihre  vollständige  Erklärung.   Zu- 
gleich  werfen  sie  aber  eid  Licht  auf  den  dort  ebenfalls  schon  bemerkten, 
doch  viel  unbedeutenderen  Einfluss ,  welchen  die  RichtuQg  der  Prüfungs- 
ströme besitzt.  Denn  dieser  Einfluss  macht  sich  bei  der  intrapolaren  Jo- 
talerregung genau  in  derselben  Weise ,   nur  viel  stärker  geltend^  als  bei 
der  Prüfung   der   extrapolaren  Vorgänge.     Somit   wird  für  den  letzteren 
Fall  auch  die  Erklärung  der  Erscheinung  die  nämliche  sein  müssen.  Dies 
ht  aber  nur  dann  möglich',    wenn   der  Strom  ausserhalb  der  Elektroden 
einen  Zustand  herbeiführt,  welcher  dem  Zustand  der  intrapolaren  Strecke 
im  wesentlichen  ähnlich  ist;  ein  bedeutungsvolles  Resultat,  welches  wir 
später  werden  näher  verfolgen  müssen.  (Vergl.  Cap.  6.) 

Wie  wir  jedoch  bei  den  extrapolaren  Vorgangen  die  Erscheinungen 
zwar  als  beeinflusst  von  der  Richtung  der  Prüfungsströme,  aber  in  ihren 
Hauptzügen  doch  davon  unabhängig  erkannt  haben,  so  auch  hier,  obgleich 
der  reizende  Inductionsstrom  jetzt  einen   so  viel  grösseren  Einfluss  aus- 
übt.    Gerade  durch  die  Vergleichung   aller  Combinationen  der  Richtung, 
die  sieb  herstellen  lassen,  gelingt  es  die  Wirkung  der  Prüfungsströme  in 
Bezug  auf  ihre  Richtung  zu  eliminiren  und  auf  dasjenige  i^erhalten  zurück- 
zuschliessen  /  welches   sich  uns  darbieten  müsste ,  wenn  wir  einen  Reiz 
anwenden  könnten,  der  selbst  jenen  Richtungsunterschied  der  elektrischen 
Reize  nicht  besässe:    dann  würde  —  dies  folgt  klar  aus  der  obigen  Zu- 
sammenstellung —  die  Erregung   bei    diesen    schwachen  Strömen    eine 
längere  Zeit  als  gesteigerte  Erregbarkeit  nachklingen. 

Innerhalb  der  Grenzen  der  ersten   und  zweiten  Zuckungsstufe  ändern 
aich  die   geschilderten  Erscheinungen    nur   wenig.     Anfangs  nimmt  mit 
wachsender  Stromstärke  die  Steigerung   der  Erregbarkeit    während   und 
unmitlelbar  nach  der  Zuckung  zu,  namentlich  wenn  beide  Ströme  die  ab- 
steigBude  Richtung  haben.  Für  den  aufsteigenden  Strom  macht  sich  dage- 
gen  bald  schon  die  verstärkte  Hemmung  geltend ,  so  dass  kurz  nach  der 
ZaakuDg  bereits  die  Minimalerregung  auf  null  sinkt.  Geht  man  über  das 
Zackuogsmaximum  (oder  die  tetanisirende  Wirkung) ,  so  wird  auch  das 
Nacbkliogen   bei    absteigendem  Strom  schwächer.    Man   nähert  sich  so 
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allmftlig  den  G!raobeinungeo,  welche  nahe  der  oberen  Grenze  der  aweiten  ( 

Zuckungaetvfe  und  über  dieselbe  hinaua  sieh  darbieten. 

i 

b.  Siröme,    welche  der  dritten  Stufe  des  Zuokungsgesetzes  > 

entsprechen  oder  ihr  nahe  kommen.  i 


S.  53.  Wird  der  oonstante  Strom  allmälig  verstärkt,  so  nehmen  die 
vorhin  nur  in  gewissen  Fällen    wahrgenommenen  Hemmungserscheinuli- 
gen  zu  ;  diejenigen  Gombinationen  der  Richtung  des  constanten  und  Prüf- 
ungsstromes ^    bei  weichen  innerhalb  der  zweiten  Stufe  eine  Verst&rkuDg^ 
der  Zuckung  beobachtet  wurde ,    ergeben  zuerst  keine  Veränderung  der- 
selben, und  dann,  wenn  der  Strom  noch  weiter  verstärkt  wird,  zeigt  sich 
auch  bei  ihnen  die  Erregbarkeit    herabgesetzt.     Der  starke,    der   dritten 
Zuckungsstufe   entsprechend^  Strom    ergibt    dahef,    welches   auch  seine 
eigene  Richtung  oder  diejenige  des  Prüfungsstromes  sein  möge,  herabge- 
setzte Erregbarkeit.  Die  Reihenfolge,  in  welcher  so  bei  ailmäliger  Strom- 
verstärkung die  PrQfungszuckung  ausgelöscht  wird,  ist  folgende:     Zuerst 
nimmt  flQr  die  aufsteigende  Richtung  des  constanten  und  die  absteigende 
des  reizenden  Stromes  die  Erregbarkeit  noch  weiter  ab;    dann    wird  sie 
ebenso  für  die  aufsteigende  Richtung  beider  Ströme  vermindert ,    etwas 
später  folgt  der  absteigende  constfinte  und    aufsteigende  Reizstrom,  und 
zuletzt  endlich  wird  die  Erregung  unwirksam  ,    wenn    beide  Ströme  ab- 
steigend gerichtet   sind.  «  Eine  Minimalerregung   von  gleicher  Grösse  er- 
lischt also  mit  wachsender  Stärke    des    constanten  Stromes  in  folgender 
Ordnung: n 

1)  C  aufst.,  R  abst. , 

2)  C  aufst.,  R  aufst, 
3}  G  abst.,   R  aufst. , 
4)  C  abst.,    R  abst. 

Während  bei  1  bis  3  die  Hinimalerregung  schon  verschwindet,  wird 
sie  bei  4  oft  noch  vergrössert.  Bei  den  stärksten  Strömen  hört  aber 
endlich  jeder  Kichtungsunterschied  auf. 

Diese  Ergebnisse  schljessen  sich  so  unmittelbar  an  die  bei  der  zwei- 
ten Zuckungsstnfe  erhaltenen  an,  dass  sie  nach  denselben  wohl  schon  vor- 
ausgesehen werden  konnten.  Als  neueThatsache  tritt  nur  die  herabgesetzte 
Erregbarkeit  für  die  absteigende  Richtung  beider  Ströme  hioau.  Wenn 
die  früher  gefundenen  Erscheinungen  der  Zuckungsabnahme  meiatentheils 
noch  aus  jenen  Hindernissen  der  Fortpflanzung  erklärt  werden  konoien, 
welche  durch  die  gegen  den  Muskel  sich^ erstreckende  anodiache  Hemm- 
ungswelle  des  constanten  oder  reizenden  Stroms  oder  beider  aasammea 
entstehen,  wobei  die  Zuckungszunahme  bei  absteigender  Richtung  beider 
Ströme  immer  noch  eine  Erhöhung  der  intrapolaren  Geaammterr^barktit 
andeutete:  so  scheint  dagegen  die  endlich  auch  in  diesem  letzten  Fall  eintre- 
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teodeZuckungsabnahme]  auf  eine  jetzt  doch  sich  eiostellende  VermiDderuog 
der  TotalerreguDg  in  der  intrapolaren  Strecke  hinzuweisen.  Trotzdem 
ist  dies  noch  nicht  unzvtreideutig  bewiesen.  Es  könnte  nämlich  sein,  dass 
bei  starken  Strömen  auch  vor  derKathode  Hemmungen  entstehen,  welche 
der  Fortpflanzung  der  Erregung  Hindernisse  bereiten.  Die  Erscheinungen 
der  extrapolaren  kathodischen  Hemmungsweile  (§.  35  u.  f.)  legen  in  der 
Tbat  diesen  Gedanken  ziemlich  nahe.  Erst  aus  der  Untersuchung  der 
Eiozelvorgänge  in  der  intrapolaren  Strecke  wird  sich  daher  entscheiden 
lassen,  in  welchem  Sinne  die  schliessliche  Abnahme  der  Erregbarkeit  für 
jede  Gombination  der  Richtung  von  constatitem  und  reizendem  Strom  zu 
deuten  sei. 

§.  54.  Wir  wollen  nun  die  Haupterscheinungen  der  intrapolaren 
Tolalerregung  an  einigen  Versuchsbeispielen  vorfahren.  Nachdem  wir 
früher  in  so  vielen  Fällen  den  Zusammenhang  der  Zuckungsdauer  und 
latenten  Reizung  mit  der  Zuckungshöhe  aufgezeigt,  wird  es  von  nun  an  ge- 
nügen und  der  Uebersichtlichkeit  wegen  zweckmässig  sein,  wenn  wir  in 
der  Regel  die  Zuckungshöhe  allein  als  Maass  der  Erregbarkeitsänderung 
benutzen.  Bloss  in  solchen  Fällen ,  wo  die  andern  Elemente  der  Zuck- 
ung charakteristische  Merkmale  zeigen,  also  etwa  in  entgegengesetztem 
Sinne  wie  die  Zuckungshöhe  verändert  sind,  soll  dies  immer  besonders 
notirt  werden.  Ich  wähle  drei  Versuchsbeispiele  aus.  Das  erste  zeigt 
für  alle  Gombinationen  der  Stromesrichtung  den  Gang  der  Erscheinungen 
bei  einer  geringen,  der  ersten  Zuckungsstufe  entsprechenden  Stromstärrke. 
Das  zweite  zeigt  die  Abnahme  der  Erregungen  und  die  Zunahme  der 
Hemmungen  mit  der  Zeit;  wir  beschränken  uns  auf  die  Nach  Weisung  bei 
absteigender  Richtung  des  constanten  Stromes;  bei  der  aufsteigenden 
verlaufen  die  Erscheinungen  im  wesentlichen  ebenso.  Endlich  das  dritte 
Beispiel  enthält  einen  Versuch  mit  Variation  der  Stromstärken  ,  wobei 
die  Zeit  zwischen  Stromschliessung  und  Prüfungsreiz  constant  erhalten 
wurde.  Hier  lässt  sich  die  Reihenfolge ,  in  welcher  bei  wachsender 
Stromstärke  die  Zuckungen  verschwinden,  deutlich    verfolgen. 


e  r 


such    I. 


Schwacher  Strom  (Ite  Stufe  des  Zuckungsgesetzes).  Spannweite  12  Mm. 

Reiz :  Oeffnungsinductionsschlag. 


Nr. 

T 

t 

E 

C 

B 

RC 

1    1 
2 
3 
4 

0 

>, 
n 
» 

« 

C  aufst.  R  abst. 
G  aufst.  R  aufst. 
G  abst.    R  aufst. 
G  abst.   R  abst. 

3 
3 

3,8 
4 

o 
3 
3 
3 

3 
3 

4,5 
4,5 
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Nr. 


5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16. 

17 

18 

19 

20 


0,050 


0,132 


V 


0,33 
0,077 

1» 


i 


E 


0,044 


J9 
^9 


99 

0,24 


c 
c 
c 
c 
c 


aofst. 

aufst. 

abst. 

abst. 

aufst. 
G  aufst. 
C  abst. 
C  abst. 
G  aufst. 
G  aufst. 

abst. 

abst. 

aufst 

aufst 

abst 


G 
G 
G 
G 
G 


G  abst 


R  abst 
R  aufst 
R  aufst 
R  abst 
R  abst 
R  aufst 
R  aufst 
R  abst 
R  abst 
R  aufst 
R  aufst 
R  abst 
R  abst 
R  aufst 
R  aufst 
R  abst 


R 


RC 


3 

3, 

4 

1 

3 

3 

4 

3,5 

3 

4,5 

1 
1 

3,25 

3 

4,5 

1 

2,5 

2 

0 

, 

2,5 

2 

3 

■ 
i 

2,2 

2 

2,4 

1 

2,2 

2 

3 

1,8 

2 

0 

1,8 

2 

2,4 

1,5 

2 

2,2 

1,5 

1,5 

2 

1,8. 

1,6 

0 

1,8 

1,6 

2,5 

1 

1,5 

1,6 

2,5 

1,5 

1,6 

2,5 

Versnob    IL 


Absteigender  Strom    mittlerer  St&rke   (2te  Stufe  des  Zuckungsgesetses), 
Spannweite  25  Mm.  Reis  :  Oeffnungsinduotionssohlag. 


Nr. 

T 

E 

C 

R 

RC 

1 

0,089 

R  aufst. 

3,5 

3 

2 

2 

VI 

B  abct 

3,5 

2,5 

5,5 

3 

0,28 

R  abst. 

3 

3 

3,5 

4 

1^ 

R  aufst 

3 

3 

0 

5 

0,078 

R  aufst. 

3 

2,8 

1,5 

6 

1? 

R  abst. 

3 

2,5 

4,5 

7 

0,23 

R  abst. 

2,5. 

2,5 

3 

8 

W 

R  aufst. 

2,5 

2 

0 

9 

0,078 

R  abst. 

2,5 

2,5 

4,5 

10 

» 

R  aufst. 

2,5 

1,5 

0 

Versuch    III. 
Variation  der  Stromst&rken.  Spannweite  derElektr. 24  Hm.  Reiz 
Oeffnungsinductionsschlag.  T  =  0^66",    t  durchsohnittfich  =  0,0ö5'^ 


1.  Starker  Strom  (Ende  der  2ten  Stufe). 
1      I  C  abst  R.  abst    |        3      |        2      |      3 
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Nr. 

E 

C 

R 

RC 

2 
3 
4 

C  abst.   R  aufst, 
C  aufst.  R  abst. 
C  aufst.  R  aufst. 

3 

H 
1,6 

2 

2,4 

2,4 

0 
0 
0 

5 
6 

7 
8 


9 
10 
11 
12 


13 
14 
15 
16 


2.  Strom  mittlerer  Stärke  (2te  Stufe). 

C  aufst.  R  abst  2  !      2,5  0 

G  aufst.  R  aufst.  2  2,5  0 

C  abst.    R  abst.  2,5  3,5  5 

C  abst.  R  aufst.  2,5  2,5  1,5 

3.    Schwacher  Strom  (Ite  Stufe). 


C  aufet.  R  aufst. 
C  aufst.  B  abst 
C  abst.   R  abst. 
G  abst.  R  aufst. 


2 

2,4 

2 

2,4 

2 

2 

2,4- 

2,5 

4 

I 

0 

3,4 

4 


4.  Starker  Strom  (Grenze  zur  Sten  Stufe). 


C  aufst  R  aufst 
G  abst.  R  abst 
G  abst  R  aufst 
C  aufst  R  abst. 


0,5 

2 

2,5 

2 

2,4 

2 

0,5 

2 

0 
0 
0 
0 


4.    Vn  itm  Eiilws  4er  ReiuUrke  aif  <fie  Datersiekug  der  iatrafelarea 

Tstalcrregug. 

$.55.  Bei  den  schwftchsteo  nicht  zuckungerregenden  Strömen  stellt 
sich  auch  bei  der  Prüfung  der  intrapolaren  Totalerregung  der  stärkere 
Reiz  einfach  als  das  unempfindlichere  Prafungsmittel  dar.  Soll  die  Ein- 
wirkung jener  Str^^me  überhaupt  zum  Ausdruck  gelangen ,  so  muss  man 
sich  dicht  an  der  Grenze  der  Minimalerregung  halten^  ja  für  die  Darleg- 
ung der  erhöhten  Erregbarkeit  ist  es,  wie  wir  gesehen  haben,  meist  ge- 
boten unter  die  Reizschwelle  herabzugehen.  Bei  allen  stärkeren  Reizen 
wird  die  PrOfungszuckung  durch  den  constanten  Strom  nicht  verändert 
Aas  diesem  Erforderniss,  immer  genau  die  Reizschwelle  einzuhalten ,  er- 
klärt es  sich  auch,  dass  bei  den  schwächsten  Strömen  keine  Ab-  oder 
Zunahme  der  Erregung  und  Hemmung  in  der  Zeit  nachweisbar  ist,  son- 
dern dass  die  Erscheinungen  nach  kürzerer  Schliessung  sich  genau  eben- 
so gestalten ,  wie  dann ,  wenn  der  Prüfungsreiz  gleichzeitig  mit  der 
Schliessung  des  Stromes  einwirkt  Jener  zeitliche  Verlauf  der  Erregungs- 
Forgänge,  wie  wir  ihn  bei  den  zuckungerregenden  Stromstärken  nachge- 
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wiesen  haben,  wird  sicherlich  auch  hier  nicht  fehlen.  Aber  die  hierdurch 
bedingten  Schwankungen  verschwinden ,  weil  der  reizende  Strom  sich  so 
genau  auf  der  Reizschwelle  befinden  muss,  dass  die  geringste  Veränder- 
ung seinen  Effect  entweder  verstärkt  oder  vernichtet. 

Bei  denjenigen  Stromstärken ,  die    der  ersten  und  zweiten  Stufe  des 
Zuckungsgesetzes  entsprechen  ,  erhält  man ,    wenn  beide  Ströme   abstei- 
gend gerichtet  sind  y   unter  allen  Umständen  Verstärkung    der  Zuckung, 
und  diese  ist  fQr  die  Hinimalerregung    sogar    relativ  bedeutender  als  filr 
stärkere  Reize.    Haben  beide  Ströme   die  aufsteigende  Richtung,   so  ist 
in  vielen  Fällen  das  nämliche  Verhalten  zu  beobachten;  in  andern  folgt, 
wie  oben  (§.  52)  bemerkt*^   auf  die  anfängliche  Zunahme  eine  Abnahme 
der  durch  Minimalreize  ausgelösten  Zuckung.    Ist  letzteres  der  Fall ,   so 
weist  dann  der  stärkere  Reiz  trotzdem  immer  noch  gesteigerte  Erregbar- 
keit  nach.    Sind    die  Richtungen    des    constanten    und  PrOfungsstromes 
entgegengesetzt,  so  tritt  mit  der  Verstärkung  des  Reizes  regelmässig  eine 
solche  Umkehr  ein.    Mit  der  Annäherung  an  die  obere  Grenze  der  zwei- 
ten Zuckungsstufe  greift  dieselbe  Erscheinung  allmälig  auch  für  die  gleich 
gerichteten  Ströme  Platz,    zuerst-fUr  die  aufsteigenden,  dann  ftlr  die  ab- 
steigenden.   Man  erreicht  jetzt  einen  Punkt,   wo    bei  jeder  Gombination  . 
der  Richtung  die  Minimalerregung    ausgelöscht    und    die  starke  Reizung 
durch  den  constanten  Strom  verstärkt  wird.  Je  höher  man  mit  der  Strom- 
stärke steigt,  um  so  grösser  muss  man  wieder  die  Reize  nehmen,  um  die 
scheinbare  Umkehr    der  Erregbarkeit    zu    beobachten.     Am  dauern daien 
ist    diese   immer  bei  der  absteigenden  Richtung  beider  Ströme    za    fin- 
den.    Dagegen    verhalten   sich    die  flbrigen  Combinationen  der  Richtung 
nicht  ganz  gleichmässig.    Oft   verschwindet  die  Umkehr  zunächst  für  die 
aufsteigende  Richtung  des  constanten  Stroms,  welches  auch  dieRichlaog 
des  reizenden   sein    möge.    Oft   verschwindet    sie   für    die  aufsteigende 
Richtung  des  reizenden  Stromes  bei  jeder  Richtung  des  constanten.     Die 
Reihenfolge,  in  welcher  die  zuckungerhöhende  Wirkung  der  Ma^maler- 
regung  verschwindet,  ist  also  entweder 

0  aufst.  R  aufst.,  G  aufst.  R  abst.,  C  abst.  R  aufst.,  C  abst. 

R  abst. , 
oder: 

0  aufst.  R  aufst.,  0.  abst.  R  aufst,  0  aufst.  R  abst.,  C  abat. 

R  abst. 

Diese  Unterschiede  erklären  sich  leicht  daraus ,  dass  bei  so  bedeu- 
tender Stärke  der  Reizströme  bald  ihre  Richtung  bald  diejenige  des  con- 
stanten Stromes  den  stärkeren  Einfluss  austibt. 


Von  dem  dnfliua  der  Reisstärke  auf  die  Untersaohung  etc. 
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Versuch    I. 

Schwacher  absteigender  Strom    (Ite  Stufe).     Spannweite  30  Mm.    Reiz: 

Oeffnungsinductionsschlag.    T  =  0,22. 


1 

•> 

«/ 

3 
4 

0 


R  aufst. 

.2 

2,5 

n 
R  abst. 

2 

2,4 
2 
1,5 

2 
2 

M 

1,5 

2 

0      Hinimalreiz  / 

2      Stärkerer  Reiz 

2,5  Reiz  noch  mehr  verstärkt 

0      Schwacher  Reiz 

2,2  Schwacher  Reiz,  nicht  Zuckung 

erregend 
2,5  Stärkerer  Reiz 


Versuch    II. 

Stsrker  absteigender  Strom  (obere  Grenze  der  2ten  Stufe).    Spannweite 
SO  Hm.  Reiz:  absteigender  Oeffnungsinductionsschlag. 


RC 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


0,089 


ff 
0,24 


»> 


3 

3 

3 

3,4 

4 

3,5 

3,5 

3,2 

"4 

3 

4 

3,5 

0  Schwacher  Reiz 

6  Starker  Reiz 

0  Minimalreiz 

6  Starker  Reiz 

1,5  Schwacher  Reiz 

2,5  Starker  Reiz. 


Die  Schliessungszuckung  C  nimmt  von  jetzt  an  allmälig  ab,  und 
die  steigernde  Wirkung  der.  Maximalreize  sinkt.  Schluss  des  Ver- 
suchs : 


7 

8 

9 

10 

11 


0,1 9tf 

3,5 

3,5 

0,118 

2,5 

3,5 

0,24 

1,5 

3,5 

0 

0 

3,5 

» 

0 

4 

0 

3,8 

2 

1 

4 


Schwacher  Reiz 
Maximalreiz 


fy 


Schwacher  Reiz 
Starker  Reiz 
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Versuch    III. 

aufsteigender  Strom   vou   mittlerer  Sl&rke   (2te  Stufe).     Spannweite  30 

Hm.  Reiz:     Oeffnungsinductionsschlag. 


Nr. 

T 

E 

c 

R 

RC 

1 
2 
3 

4  - 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

0,165 

n 
,r 
II 
II 
» 
1» 

■  0,22 
n 

51 

R  abst 
Raufst 
R  abst. 
R  aufst 
R  aufst 
R  abst 

R  abst 
R  aufst 

55 

5 

5 

5 

5 

4,6 

4,6 

4,5 

4 
4 

3,6 
3,5 

4 

5 

5 

4,8 

2,5 

2,5 

4,5 

3,8 
4 

3,5 
1 

0        Schwacher  Reiz 

6        Starker  Reiz 

6 

6         Minimalreiz 

0 

3  Reiz     Yon     mittlerer 

Stärke 
0        Schwacher  Reiz 
4,5     Starker  Reiz 

4,2                ,, 

4  Minimalreiz 

Versuch   IV. 
Spannweite  24  Hm.  Reiz:  Oeffnungsinductionsschlag.  T  =  0|166. 


Starker  Strom  (obere  Grenze  der  2ten  Stufe). 

0       Minimalreiz 

0 

0 

0 

2,5   Haximalreiz 

2 

2 

2,5 

St&rkster  Strom  (3te  Stufe). 

Haximalreiz 


1 

C  aufist 

R  aufst 

2 

C  abst 

R  abst. 

3 

C  abst 

R  aufst 

4 

G  aufst 

R  abst. 

5 

C  abst. 

R  aufst 

6 

C  aufst. 

R  abst 

7 

C  aufst. 

R  aufst 

8 

C  abst 

R  abst. 

9 

C  aufst 

R  abst 

10 

G  aufst. 

R  aufst 

11 

G  abst 

R  abst. 

12 

G  abst 

R  aufst 

0,5 

2 

2,5 

2 

2,4 

2 

0,5 

2 

2,5 

2 

0,5 

,   2 

0,5 

2 

2 

2 

0 

2 

1 

0 

2 

0 

2 

1,5 

2 

2      1 

1,6 

0 

Bei  mehrfacher  Wiederholung  geben  die  Versuche  immer  dasselbe 
Resultat ,  d.  h.  Zuckung  während  der  Einwirkung  des  starken  Stromes 
bei  R  abst,  keine  Zuckung  bei  R  aufst 


Sohvierigkeiten  dar  Untetaaehnng.  137- 

n.  Yerlanf  der  Einzelvorgänge  in  der  intrapolaren 

Strecke. 

(Intrapolare  PartialerreguDg.) 

1.    Schwifrigkeiten  der  ÜBtenvchug. 

$.  56.  Leider  ist  es  bis  jetzt  nicht  geglfickt,  eio  Verfahren  ausfindig 
zu  machen  y   welches  die  elektrische  Reizprflfung    einzelner   Theile    der 
vom  Strom  durchfiossenen  Strecke   mit  Sicherheit  Yorzunehmen  erlaubte. 
Unter  diesen  Umständen  hat  PflQger,   nachdem  er  sich  vergeblich 
bemüht,  unipolare  Inductionswirkungen   oder    die  elektrische  Quererreg- 
Qog  des  Nerven  anzuwenden  ,   schliesslich   zur   Methode  der  chemischen 
Reizung  gegrifien^  um  Ober  die  Pariialerregbarkeit  der  intrapolaren  Strecke 
Aufschluss  zu  erhalten  *).    Doch   wenn   diese  Methode  auch  zur  Nach* 
Weisung  der  dauernden  Veränderungen  durch  den  constanten  Strom  eini- 
germassen  ausreicht,   so  kann  selbstverständlich  von  ihr  nicht  die  Rede 
sein,  wenn  es  sich  um  die  Erforschung  jener  vergänglichen  Erscheinungen 
handelt,    welche  den  Erregungsvorgang  begleiten  und  in  welchen  er  ab- 
klingt. Eher  könnte  vielleicht  hier  an  die  Benützung  mechanischer  Reize 
gedacht  werden.     Aber  auch  ihnen  dQrfte  schwerlich  die  unvergleichliche 
Constanz    abzugewinnen     sein,     welche   die   elektrische    Reizung    aus- 
zeichnet. 

Die  einfochste  und,  wenn  sie  ohne  weiteres  gestattet  wäre,  direct 
zum  Ziel  ftibrende  Methode  zur  Prüfung  der  intrapolaren  Erregbarkeit 
bestünde  nun  offenbar  darin ,  dass  man  ganz  dasselbe  Verfahren  in  An- 
wendung brächte,  dessen  wir  uns  zur  Untersuchung  der  extrapolaren  Er- 
regbarkeil bedient  haben.  Denken  wir  uns  in  Fig.  3  (8.  22)  die  vom 
Rheochord  R  konimenden  Elektroden  des  constanten  Stroms  so  an  den 
Nerven  angelegt,  dass  sie  die  beiden  Reizelektrodenpaare  a  und  b  zwischen 
sich  fassen,  so  würden  wir  dem  Versuch  diese  einfachste  Einrichtung  ge- 
geben haben.  Die  Reizelektroden  zwischen  positiver  und  negativer  Elek- 
trode yers^hiebend  würden  wir  nun  die  Erregbarkeit  jedes  beliebigen 
Theils  der  intrapolaren  Strecke  in  der  Zeit  unmittelbar  nach  der  Schliess- 
sung  des  Stromes  ebenso  verfolgen  können,  wie  dies  in  Bezug  auf  die 
extrapolaren  Theile  des  Nerven  geschehen  ist.  In  der  That  hat  sich  von 
Bezold  dieses  Verfahrens  bedient  **).   Da  seine  Versuche  sich  auf  die 


*)  Untersachungen  Über  die  Physiologie  des  ElektrotODUS,  S.  407  u.  f. 
^*)  Untersuchungen   über    die  elektrische  Erregung  der  Nerven  und  Muskeln. 
Leipzig  1861  S.  141. 
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Messung  der  Fortpflanzungsgesohwindigkeit  der  Erregung  beschrankten, 
so  konnte  diss  so  lange  ftlr  erlaubt  gelten,  als  man  die  Zeit  der  laten- 
ten Reizung  bloss  von  den  Widerstanden,  welche  die  Ekregung  auf  ihrem 
Weg  findet^  abhängig  glaubte.  Öegenw&rtigy  nachdem  wir  wissen,  dass 
jene  Zeit  auch  von  der  Stärke  der  Reizung  abhängt  (vergl.  Cap.  4), 
können  wir  freilich  den  Messungen  von  Beaold's  nicht  mehr  volle  Be- 
weiskraft zuerkennen  ,  denn  auch  sie  nehmen  an  dem  Fehler  Theil,  mit 
welchem  die  nach  der  gewöhnlichen  Methode  ausgeführte  Prüfung  der 
Erregbarkeit  zwischen  den  Elektroden  behaftet  ist. 

Dieser  Fehler  besteht  darin,  dass  an  jeder  Stelle,  wo  ein  Reizelek- 
trodenpaar an  den  Nerven  angelegt  wird ,  eine  Verzweigung  des  con- 
stanten  Stromes  entsteht.  Der  Strom  theilt  sich  in  einen  Zweig,  welcher 
durch  die  zu  prflfende  Nervenstreoke ,  und  in  einen  anderen,  welcher 
durch  die  seonndäre  Spirale  der  Inductionsvorrichtung  geht,  mit  der  man 
die  Reizung  ausfahrt.  Bezeichnen  wir  die  Intensität  des  unverzweig- 
ten Stromes  mit  J^,  ferner  die  Intensität  des  Stromes  in  der  Nerven- 
streoke zwischen  den  Reizelektroden  mit  Jj  und  diejenige  im  Kreis  der 
secundären  Spirale  mit  J3,  die  zugehörigen  Widerstände  aber  mit  W„ 
W]  und  W3 ,  so  verhält  sich  nach  den  Gesetzen  der  Stromverzweig- 
ung ♦) 

Ji  :  J,  =  W, -f.  W,  :  W„ 
d.  h.  68  ist: 


J,= 


J,  W, 


w, +  w. 


Die  Intensität  des  Stroms  in  der  von  den  Reizelektroden  berflhrten 
Strecke  wird  also  kleiner  sein  als  die  Intensität  des  ungetheilten 
Stroms. 

Dieser  Umstand  macht  es  offenbar  bedenklich,  die  bisher  angewandte 
Methode  ohne  weiteres  auch  auf  die  Untersuchung  der  intrapolaren  Strecke 
zu  flbertragen.  Es  ist  zwar  von  vornherein  wahrscheinlich,  dass  der  von 
den  Reizelektroden  berührte  Nervenabschnitt  an  den  physiologischen  Ver- 
änderungen der  ganzen  Strecke  ,  der  er  zugehört,  Theil  nimmt;  aber  es 
lässt  sich  doch  nicht  leicht  ermessen,  in  wiefern  hierbei  die  stattfindende 
Stromverzweigung  von  störendem  Einflüsse  sei.  Müssen  wir  daher  auf 
eine  genauere  Verfolgung  der  eiitrapolaren  Vorgänge  Verzicht  leisteo,  so 
kann  immerhin  versucht  werden  über  einige  Punkte  Aufschlnss  zu  ge- 
winnen,  welche  die  extrapolare  Untersuchung  im  Dunkeln  lassen  musste« 
Die  Hauptfrage^  um  deren  Beantwortung  es  sich  hier  handelt,  ist 
nämlich  ofienbar  die  nach  dem  Ursprungsort  jener  Erregungs-  und  Hemm- 


^)  Vergl.  mein  Handbuch  der  med.  Physik,  S.  470. 
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aogsweilen,  welche  wir  eowobl  unter  der  positiven   wie  unter  der  negii- 
tifen  Elektrode  beobachtet  haben.  Wenn  man  auch  sowohl  nach  denUn- 
tersuobungen    Pflflger's  über  die  Veränderungen   der  Erregbarkeit    im 
Elektrotonus  als  nach  unsern  früheren  Ermittelungen  aber  den  Verlauf  der 
extrapolaren  Erregung  es  von  vornherein  fUr  wahrscheinlich  halten  wird, 
duB  die  anbdische  Hemmungswelle  von  der  Anode  selbst  ausgehe,  und 
dsM  io  dem  gegen  die  Kathode  gelegenen  Theil  der  intrapolaren  Strecke 
die  Erregung  ihren  Sitz  habe ,    so  sind  wir  doch  auf  einige  Thatsachen 
gesCossen,    Ober  welche  man  noch  sweifelhafk  bleiben  muss,  und  zu  de- 
ren Aufkl&rung  die  extrapolare  Untersuchung    nicht  einmal  Wahrschein- 
licbkeitagrande  liefert.  Ich  meine  hier  jene  Erscheinungen  einer  Hemm- 
ung unter  der  Kathode.  Haben  wir  es  bei  diesen  mit  einem  Ueber- 
greifen  der  von  der  Anode  sich  ausbreitenden  Hemmungswelle   über  die 
negative  Elektrode  zu  thun ;    oder   ist  jene  Hemmung  eine  selbständige, 
von  der  Kathode  ausgehende  Erscheinung,  welche  aber  bei  schwächeren 
Strömen  sich  nur  unter  günstigen  Umstanden  in  rasch    vorübergehenden 
Spuren  verräth  und  erst  bei  sehr  starken  Strömen  zu  deutlicher  Ausbild- 
ung gelangt?     Diese  Frage  lässt  sich  mit  Hülfe  der  extrapolaren  Unter- 
suchung ebensowenig  wie  aus    dem  Verlauf  der  Totalerregung  entschei- 
den. Ich  habe  mich  daher  bemüht ,  ein  Verfahren  einzuschlagen ,    durch 
welches  die  bei  der  intrapolaren  *PartiaIerregung   nun  .einmal  unvermeid- 
lichen Fehler  wenigstens  auf  ein  möglichst  geringes  Maass  herabgedrückt 
würden.    Zunächst  schien  es  zu  diesem  Zweck  wünschenswerth,  die  Art 
und  die  Grösse  des  Einflusses    näher  zu  ermitteln,    welchen  die  Strom- 
verzweigung bei  der   zwischen  den  Elektroden  des  constanten  Stromes 
ausgefbhrten  elektrischen  Reizung  ausübt. 

2.    Tsrrmvche  iker  des   Eiiliss   der  StrtnvenweigtBg  hei    der  ekktrisd^en 
LisgserregtBg  einzeher  Theile  der  infrapolaren  Strecke. 

$.  57.  Die  Einflüsse  der  Stromverzweigung  bei  der  ^linwirkung 
eines  Prüfungsstromes  auf  einen  Theil  der  intrapolaren  Strecke  werden 
voraussichtlich  am  geringsten  sein:  1)  wenn  die  Spannweite  der  an  den 
Nerven  angelegten  Reizelektroden -möglichst  klein  ist,  und  2)  wenn  in 
dem  Kreis  des  Prüfungsstromes  sich  ein  möglichst  grosser  Widerstand 
befindet. 

Die  Bedeutung  dieser  beiden  Punkte  erhellt  unmittelbar  aus  der  oben 
für  das  Verhältniss  der  Intensitäten  des  unverzweigten  und  des  verzweig- 
ten Stromes,  J|  und  J,,  gegebenen  Gleichung.  Die  Intensität  J,  des 
Stromes  in  der  von  den  Reizelektroden  berührten  Strecke  kommt  der  In- 
tensität J|  des  un verzweigten  Stromes  um  so  näher ,  je  kleiner  der  Wi- 
derstand W)  der  Nervenstrecke,  und  je  grösser  der  Widerstand  W,  in 
dem  äusseren  Zweigstrom  ist.  Ersteres  können  wir  durch  möglichste 
Verkürzung  jener  Nervenstreoke    (also  kleine  Spannweite  der  Reizelek- 
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troden)^  letsleres  durch  EinsohaltuDg  eines  bedeutenden  Widerstandes  in 
den  Kreis  des  Inductionsstronies  erreichen.  Hit  beiden  Aushülfen  sind  wir 
aber  an  gewisse  Grenzen  gebunden.  Könnten  wir  die  Spannweite  auf 
null  bringen,  so  w&re  kein  Intensit&tsunterschied  in  der  abgeleiteten  Strecke 
und  im  flbrigen  Nerven  vorhanden  :  in  diesem  Fall  wflrde  aber  die  Lftogs- 
in  die  Quererregung  Obergehen,  die  ein  allzu  unwirksames  und  inconstan- 
tes  Reizmittel  abgibt.  Könnten  wir  ferner  in  den  äusseren  Kreis  einen 
Widerstand  einschalten,  gegen  welchen  der  Widerstand  der  Nervenstrecke 
versehwände,  so  würden  wieder  die  Intensitäten  J|  und  J,  einander 
gleich  werden:  aber  hier  ist  uns  dadurch  eine Orenze  gesetzt,  dass  durch 
den  äusseren  Widerstand  die  Stärke  des  Inductionsstroms 'nicht  bis  zur 
Unwirksamkeit  geschwächt  werden  darf. 

Da  wir  aus  diesen  OrOnden  den  Einfluss  der  Stromverzweigung  nie 
ganz  zu  eliminiren  vermögen,  obgleich  wir  ihn  immerhin  durch  gleichzei- 
tige Anwendung  beider  Mittel ,  verringerte  Spannweite  und  grossen  äus- 
seren Widerstand,  sehr  werden  vermindern  können,  so  scheint  es  zweck- 
mässig, direct  durch  den  Versuch  zu  prüfen,  in  welcher  Weise  jener  Ein- 
fluss bei  den  Reizversuchen  sich  äussert.  Zu  diesem  Zweck  vergleichen 
wir  solche  Beobachtungen,  in  denen  die  Spannweite  der  Reizelektroden 
möglichst  verringert  war,  mit  anderen,  in  denen  sie  absichtlich  vergrös- 
sert  wurde,  sowie  solche  Beobachtungen,  in  denen  ein  grosser  Wider- 
derstand in  den  Kreis  des  Prflfungsstromes  eingeschaltet  war,  mit  solchen, 
in  denen  dies  nicht  geschah.  In  beiden  Fällen ,  sowohl  durch  die  Ver- 
grösserung  der  Spannweite  wie  durch  die  Hinwegnahme  des  äusseren 
Widerstandes,  wird  sich  der  Unterschied  der  Intensitäten  J|  und  J|  und 
somit  auch  der  Einfluss ,  welchen  die  Stromverzweigung  auf  die  Ver- 
suchsergebnisse ausübt,  vergrössern  müssen. 

Ueber  den  Einfluss  der  Spannweite  der  Reizelektrodcn  können  wir 
nns  auf  sehr  einfache  Weise  Aufschluss  verschaffen,  indem  wir  an  einem 
und  demselben  Nerven,  während  alle  andern  Bedingungen  constant  blei- 
ben, die  Spannweite  abwechselnd  grösser  und  kleiner  machen«  Was  da- 
gegen die  Wirkung  äusserer  Widerstände  betrifil,  so  ist  es  wflnschens- 
werth,  dabei  die  Veränderungen  zu  controliren,  welche  der  abgeleitete 
Zweigstrom  erfährt.  Dies  geschieht  offenbar  am  besten  so,  daas  msn 
zwei  zu  reizende  Nervenstrecken  von  gleicher  Länge  mit  einander  ver- 
gleicht, indem  abwechselnd  in  die  äussere  Leitung  zu  der  einen  und  an- 
dern ein  grösserer  Widerstand  eingeschaltet  wird.  Demgemäss  habe  ich 
die  Versuche  nach  folgendem  Plane  ausgeführt- 

An  den  Nerven  wurden  die  Elektroden  des  constanten  Stromes  in  an- 
gemessenem Abstände  angelegt.  Zwischen  ihnen  befanden  sich  die  bei- 
den Reizelektrodenpaare  a,  b  (vergl.  Fig.  3  S.  22).  Sie  standen  wieder, 
wie  früher,  mit  Stromwendern  W|  ,  W,  in  Verbindung.  Von  diesen 
giengen  nun  aber  die  Leitungsdrähte  nicht  direct  zur  secundären  Spirale  II, 
sondern  zu  einer  Vorrichtung,  durch  welche    abwechselnd  entweder  die 
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Induotionsrolle  II  oder  ein  MuItipHcator  in  den  Kreis  aufgenommen  wer« 
den  konnte.  Ausserdem  konnte  noch  in  einen  jeden  -  der  beiden  Zweig- 
ströme eine  Widerstandsröhre  eingeschaltet  werden ,  welche  mit  Zink- 
yitriollösung  gefüllt  war,  und  in  deren  erweiterte  Enden  amalgamirte 
Ziokplatten  eintauchten. 

Es  wurden  nun   zunächst  die  beiden   Stromwender  W^    und  W,  in 
entgegengesetzter  Richtung  geschlossen,    während  sich  der  MuItipHcator 
im  Kreise  befand,  dielnductionsspirale  aber  und  die  Widerstandsröhre  aus- 
geschaltet waren.  In  diesem  Fall  sind  die  Widerstände  in  den  zwei  Strom* 
zweigen  einander  gleich.   Man  beobachtet  nichts  desto  weniger  einen  Aus- 
schlag der  Multiplicatornadel  nach  der  einen  oder  andern  Seite,  der  dem- 
oach  andeutet,  dass  die  Stromintensität  entweder  in  dem  von  a  oder  in  dem 
von  b  abgeleiteten  Zweigstrom  überwiegt,  d.  h.  dass  in  der  zugehörigen  Ner- 
reosCrecke  selbst  die  Stromintensität  die  kleinere  ist.  Eine  solche  Differenz 
moss  natürlich  schon  durch  die  geringsten  Unterschiede  der  beiden  Spann- 
weiten hervorgebracht  werden.     War  dies'  am  MuItipHcator  constatirt,  so 
worden  nun  in  einer  ersten  Versuchsreihe  die   beiden  Strecken   a  und  b 
Terglichen,  während  der  äussere  Widerstand  gleich,  also  z.B.  in  a  die  gerin- 
gere Stroniintensität  vorhanden  war.  Dann  wurde  eine  zweite  Versuchs- 
reibe  so  angestellt,  dass  jedesmal,  wenn  a*  untersucht  wurde,  in  den  äus- 
seren   Stromeskreis    der  Widerstand    der   Zinkvitriolröhre    eingeschaltet 
war,  welcher  bewirkte,  dass  bei  der  .Gompensation    am  MuItipHcator  der 
▼on  b    abgeleitete  äussere  Zweigstrom    überwog:    dann    war   bei  dieser 
zweiten  Versuchsreihe  die  Stromintensität  in  b  die  kleinere  und  in  a  die 
grössere.     Endlich  wurde  in  einer   dritten  Versuchsreihe    in  den  von  b 
abgeleiteten  Stromzweig  ein  Widerstand  eingeschaltet,   wo  demnach  die 
Forfaandenen  Unterschiede  der  Stromintensität  in  a  und  b  noch  verstärkt 
sein  mussten. 

DerEinfluse,  welchen  die  Einschaltung  grösserer  Widerstände  in  den 
Kreis  des  Prüfungs^tromes  ausübt,  erweist  sich  nun  als  ein  doppelter. 
Erstens  vermindert  dieselbe,  wenn  die  Stellung  der  secundären  zur 
primären  Inductionsrolle  die  nämliche  bleibt,  wie  natürHch,  die  Stärke 
des  inducirten  Prüfungsstromes.  Hierdurch  können  alle  die  Wirkungen 
hervorgebracht  werden,  welche  dieAbschwächung  derPrüfnngsreize  über- 
haupt hat.  (Vergl.  §.46.)  Man  überzeugt  sich  leicht,  dass  dabei  keine  an- 
dere Wirkung  mit  unterläuft ,  indem  man  die  Inductionsrollen  einander 
so  weit  nähert,  dass  die  Stärke  der  Reize  wieder  die  frühere  wird  ,  wo 
dann  auch  die  hervorgetretenen  Unterschiede  wieder  hinwegbleiben.  Von 
grösserer  Bedeutung  ist  der  zweite  Einfluss.  Hat  man  nämlich  den  Reiz- 
elektroden eine  etwas  grössere  Spannweite  (über  5  MiUim.)  gegeben,  so 
beobachtet  man  bei  der  Wahl  solcher  Stromstärken,  welche  nicht  das 
Zackungsmazimum  hervorbringen ,  und  bei  welchen  also  schon  eine  ge- 
ringe Veränderung  der  Stromintensität  Unterschiede  in  der  Höhe  der 
Zookung  bewirkt,  in  der  Regel  folgende  Erscheinung.    Lässt  man  zuerst 
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eine  SchliessungssuokuDg  aufzeichnen ,  während  der  ableitende  Kreis  der 
Reizelektroden  geöffnet,  und  dann  eine  solche,  während  dieser  Kreis  ge- 
schlossen ist,  so  sind  beide  Zuckungen  nicht  gleich.  Bei  Stromstärken, 
welche  der  unteren  Zuckungsgrenze  nahe  stehen,  aberwiegt  die  Zuckung 
ohne  abgeleiteten  Zweigstrom,  bei  solchen  Stromstärken  dagegen,  die 
sich  nach  oben  hin  von  der  Maximalerregung  entfernen,  Oberwiegt  die 
Zuckung  m  i  t  abgeleitetem  Zweigstrom.  Die  Erklärung  dieser  Erscheinung 
liegt  auf  der  Hand.  Durch  den  ableitenden  Bogen  wird  die  Strom- 
intensität in  der  von  den  Reizelektroden  berührten  Strecke  vermindert. 
Da  nun  die  Schliessungszuckung  ein  Effect  der  Totalerregung  der  iDtra- 
polaren  Strecke  ist,  so  wird  eine  Veränderung  der  Stromstärke  in  einem 
erheblichen  Theil  dieser  Strecke  auch  in  der  angegebenen  Weise  auf  die 
Schliessungszuckung  influiren  mflssen.  Schaltet  man  nun  in  den  ableiten- 
den Kreis  einen  beträchtlichen  Widerstand  ein,  so  wird,  wenn  die  Spann* 
weite  der  ableitenden  Elektroden  eine  nicht  allzu  grosse  ist,  jener 
Effect  vefrmindert  oder  aufgehoben.  Im  gleichen  Sinne  wirkt  die  Ver- 
minderung der  Spannweite  der  Reizelektroden.  Benatzt  man  beides  sii- 
sammengenommen  ,  möglichst  geringe  Spannweite  der  Reizelektroden 
nnd  äusseren  Widerstand,  so  verschwindet  der  Unterschied  der  Zuckun- 
gen auch  bei  den  empfindiichsten  Stromstärken  gänzlich.  In  der  Beob- 
achtung der  Zuckungsstärke  mit  und  ohne  angelegten  Bogen  steht  uns 
somit  ein  sehr  einfaches  Hülfsmittel  zu  Gebote ,  um  uns  zu  aberzeugen, 
ob  etwa  grössere  Ungleichheiten  der  Stromintensität  in  der  inträpolaren 
Strecke  durch  die  Strom  Verzweigung  bewirkt  werden. 

Ein  weiterer  Einfluss  der  äusseren  Widerstände  und  der  verminder- 
ten Spannweite  des  ableitenden  Bogens  kann  nicht  nachgewiesen  wer- 
den. Die  HinznfUgung  des  äussern  Widerstandes  wirkt  bei  der  Prüfung 
der  Erregbarkeit  im  höchsten  Falle  ebenso  wie  eine  schwache  Strom- 
verstärkung, in  demselben  Sinne  also,  der  schon  in  dem  Einfluss  auf  die 
Schliessungszuckung  hervortritt. 

S.  ErgebBisge  der  iatraifolaren  Partialerregiuig  iber  den  Trsprug  der  Erregugt- 

«nd  HeBMangswellea. 

S.  58.  Die  Erscheinungen ,  welche  bei  grosser  Spannweite  der 
Elektroden  des  constanten  Stroms  und  massiger  Spannweite  der  Reis- 
elektroden die  intrapolare  Partialerregung  darbietet,  gleichen  im  we- 
sentlichen vollständig  den  durch  die  extrapolare  Untersuchung  aufgefbo- 
denen.  Schon  bei  den  schwächsten,  nicht  zuckungerregenden  Strömen 
sehreitet  von  der  positiven  Elektrode  eine  Hemmungswelle  gegen  die  Mitte 
der  intrapolaren  Strecke  fort,  der  von  der  andern  Seite  eine  scheinbar  von 
der  Kathode  ausgehende  Erregungswelle  entgegenkommt.  Wie  in  den 
extrapolaren  Theilen  des  Nerven,  so  breitet  auch  hier  die  Hemmunga* 
welle  langsam  sich  aus:   unmittelbar  nach  der  Schliessung  des  Strome« 
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auf  die  Naehbarschaft  der  Anode  beschränkt,  ist  sie  einige  Zeit  nachher 
weiter  fortgesehritten.  Durch  die  in  Folge  öfterer  Schliessungen  eintre- 
tende Asthenie  nimmt  sie  endlich  ab,  so  dass  sie  selbst  dicht  bei  der 
Anode  ond  nach  längerem  Schluss  der  Kette  nur  noch  in  Spuren  zu 
treffen  ist. 

Ebenso  verhält  es  sich  bei  den  zuokungerregenden  Stromstärken. 
W&hrend  der  Zuckungsdauer  tritt,  sobald  der  Reiz  einen  von  der  Anode 
entfernteren  Punkt  trifft,  regelmässig  Verstärkung  der  Zuckungen  ein. 
Nahe  der  Anode  bleibt  der  Reiz  oft  schon  im  Beginn  oder  gegen  die 
Mitte  des  Zuckungsverlaufs  wirkungslos.  Die  Zuckungsourven ,  die  man 
80  Ton  verschiedenen  Punkten  der  intrapolaren  Strecke  erhält,  entspre- 
eben  demnach  vollständig  den  in  Fig.  0  (§.  27)  fflr  die  extrapolaren 
Theile  des  Nerven  dargestellten  Erscheinungen. 

Nicht  minder  gleicht  das  Abklingen  der  Erregung  nach  vollendeter 
Zuckung  den  Erscheinungen  der  extrapolareu  Erregung.  Am  leistungs- 
fthigen  Nerven  ist  sogleich  nach  dem  Ablauf  der  Schliessungszuckung  die 
Erregbarkeit  in  der  Nähe  der  Anode  herabgesetzt,  und  dieser  Zustand  breitet 
sich  mit  wachsender  Schliessungsdauer  gegen  die  Kathode  hin  aus.  Bei  den 
schwächsten  aufsteigenden  Strömen,welohe  Zuckung  erregen,  nimmt  er,  wenn 
wir  die  grössten  uns  zur  Verfügung  stehenden  Zeiträume  und  schwache  Reize 
wählen^  die  aber,  wie  gewöhnlich,  etwas  von  der  Reizschwelle  entfernt  sind, 
höchstens  ein  Viertheil  der  ganzen  intrapolaren  Strecke  ein,  höher  oben  ist 
fortan  gesteigerte  Erregbarkeit  anzutreffen.  Bei  Verstärkung  des  Stromes 
erstreckt  er  sich  weiter  und  breitet  sich  schneller  aus.  Bald  aber  ist 
den  Versuchen  mit  dem  aufsteigenden  Strom  dadurch  eine  Orenze  ge- 
setzt, dass  die  von  der  Anode  intra-  und  extrapolar  fortschreitende  Hemm- 
ung jeder  Reizung,  die  oberhalb  auf  den  Nerven  einwirkt,  die  Leitung 
versagt  Im  sthenischen  Zustande  ist  der  Strom  eines  Danieirschen 
Elementes  in  der  Regel  genügend,  um  schon  kurze  Zeit  nach  dem  Ab- 
lauf der  Zuckung  die  .Hemmung  biä  zu  diesem  Orade  zu  steigern.  Bei 
asthenischen  Präparaten  muss  man  aber  weit  höhere  Stromstärken  wäh-  ^ 
len.  Ein  Strom,  der  im  Anfang  einer  Versuchsreihe  zureichend  war  die 
Leitung  zu  unterbrechen^  wird  daher  in  der  Regel,  wegen  der  Erschöpf- 
ung durch  oft  wiederholte  Reize,  nach  kurzer  Zeit  unwirksam.  Wo  durch 
die  anodisohe  Hemmung  die  Unterbrechung  der  Leitung  sich  eingestellt 
hat,  da  wird  dann  selbstverständlich  jede  Prflfungszuckung,  von  welchem 
Tbeil  der  intrapolaren  Strecke  sie  auch  ausgelöst  worden  sein  mag, 
gleiohmässig  unterdrückt. 

Um  den  Verlauf  der  Erregung  in  der  intrapolaren  Strecke  bei  höhe- 
ren Stromstärken  zu  untersuchen,  sind  wir  daher  ausschliesslich  auf  den 
absteigenden  Strom  angewiesen.  Hier  beobachtet  man  nun,  dass  die  von 
der  Anode  herabfliessende  Hemmudgswelle  immer  schneller  und  stärker 
mit  wachsender  Stromintensität  sich  ausbreitet.  Zugleich  aber  ist  ihre 
Aasbildang  wesentlich  abhängig  vom  Zustande  des  Nerven.    An   stheni- 
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sohop  Nerven  findet  man  bei  einem  Strom  von  einem  Danieiracben 
Element  und  bei  einer  L&nge  der  intrapolaren  Streeke  von  30  bis  40 
Hillim.  kurze  Zeit  nach  Ablauf  der  Schliessungssuokang  bis  dicht  lor 
Kathode  die  Erregbarkeit  durch  den  Minimalreis  auf  null  herabgedrQckt. 
Ein  Strom  von  3  —  4  Elementen  genagt  in  der  Regel,  um  auch  die  Zuck- 
ungen durch  stärkere  Reize  in  der  ganzen  intrapolaren  Strecke  lu  ver- 
mindern oder  auszulöschen.  Im  asthenischen  Zustande  bedarf  es  dazu 
höherer  Stromstärken  und  längerer  Zeiträume. 

Von  besonderem  Interesse  ist  noch  die  Frage ,  ob  bei  jenen  schwä- 
cheren Strömen,  bei  welchen  einige  Zeit  nach  der  Schliessung  der  Kette 
ein  grösserer  Theil  der  Jntrapolaren  Strecke  in  gesteigerter  Erregbarkeit 
verharrt^  diese  gegen  die  Kathode  hin  anwächst^  oder  ob  sie  etwas  ent- 
fernt von  derselben  ihr  Maximum  erreicht  und  dann  an  der  negativen 
Elektrode  selbst  sich  wieder  vermindert.  Zu  dieser  Vermuthung  könnte 
man  nämlich  durch  die  Ergebnisse  der  extrapolaren  Untersuchung  ge- 
führt werden.  Dort  hatten  wir  gesehen,  dass  unter  der  negativen  Elek- 
trode nicht  bloss  bei  den  stärksten  Strömen ,  welche  ^der  letzten  Stufe 
des  Zuckungsgesetzes  entsprechen  oder  dasselbe  überschreiten ,  eine 
Hemmungswelle  sich  ausbreitet,  die  nach  den  oben  mitgetheilfen  Erfahr- 
ungen jetzt  sehr  wohl  als  ein  Herausbrechen  der  ursprünglich  von  der 
Anode  ausgegangenen  Hemmungswelle  über  die  Kathode  gedeutet  wer- 
den kann,  sondern  wir  haben,  wenigstens  an  Nerven  von  hoher  Leist- 
ungsiUhigkeity  selbst  bei  schwachen,  eben  Zuckung  erregenden  Stromstär- 
ken, Spuren  einer  Hemmung  unter  der  Kathode  gefunden,  welche  freilich 
rasch  vorflbergiengen  ,  um  dann  einer  massig  gesteigerten  Erregbarkeit 
Platz  zu  machen. 

Ich  habe  mich  nun  durchaus  vergeblich  bemüht  etwas  zu  finden, 
was  für  die  Auffassung  jener  Erscheinungen  als  einer  von  der  Kathode 
ausgehenden  Hemmung  gesprochen  hätte.  Allerdings  fehlen  auch  bei  der 
Reizung  der  intrapolaren  Strecke  die  Erscheinungen  einer  Hemmung 
nach  dem  Ablauf  der  Zuckung  schon  bei  den  schwächsten  zuckungerre- 
genden Strömen  nicht.  An  leistungsfähigen  Nerven  zeigt  sich  bei  An- 
wendung von  Reizen,  die  möglichst  der  Reizschwelle  genähert  sind  ,  oft 
bereits  auf  der  ersten  Zuokungsstufe  die  Erregbarkeit  durch  die  ganse 
intrapolare  Strecke  herabgesetzt.  Diese  Erscheinung,  die  durch  eine  sehr 
geringe  Reizverstärkung  sich  in  Zuckungszunahme  umwandelt ,  nimmt 
aber  mit  der  Annäherung  an  die  Kathode  jedenfalls  eher  ab  als  ao. 
Zweifellos  muss  daher  jene  kathodische  Hemmungswelle  bei  den  stärk- 
sten Strömen,  welche  auch  in  ihrer  äussern  Erscheinungsweise  der  ano- 
dischen  so  vollständig  gleicht,  als  ein  Durchbruch  der  in  der  intrapola- 
ren Strecke  entstandenen  Hemmung  über  die  Kathode  hinaus  aufgefcsst 
werden. 

Etwas  anders  verhält  es  sich  mit  den  flüchtigeren  Ersoheinungeo, 
welche  zuweilen   bei  Stromstärken,   die   der   letzten  Zuokungsstufe  ent- 
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sprechen  ($.  35|  Fig.  13))  und  in  seltenen  Fftllen  sogar  schon  bei  schwä- 
cheren Strömen  unter  der  Kathode  sich  darbieten  ($.  33,  Fig.  12).  Die 
ausnehmende  Vergänglichkeit  dieser  Hemmungen  sowie  der  Umstand,  dass 
sie  rasch  einen  Theil  der  extrapolaren  Nerv^nstrecke  zu  ergreifen  scheinen, 
dass  also  bei  ihnen  jenes  langsame  Fortschreiten  j  wie  wir  es  an  der 
anodisehen  Hemmungswelle  oonstatirt  haben,  nicht  zu  beobachten  ist^ 
machen  ea  nicht  unwahrscheinlich,  dass  wir  hier  Hemmungen  vor  uns 
haben,  weldie  nicht  der  elektrischen  Reizung  eigenthümlich ,  sondern 
welche  vielmehr  der  gesteigerte  Ausdruck  eines  innern  Widerstandes 
sind ,  die  der  Nerv  je#er  Form  der  Erregung  entgegensetzt.  Damit  ist 
natflrlich  nicht  entfernt  gesagt ,  dass  diese  Erscheinungen  von  den  ge- 
wöhnliehen  Hemmungen  y  die  sich  bei  der  Schliessung  des  constanten 
Stromes  entwickeln,  speoifisch  verschieden  seien.  Vielmehr  würde  wohl, 
wenn  sich  unsere  Vermnthung  bestätigen  sollte,  die  von  der  Anode  aus- 
gehende elektrische  Reizhemmung  nur  eine  besondere  Form  sein,  in  wel- 
cher die  jeder  Erregung  widerstehenden  innern  Kräfte  des  Nerven  sich 
äussern.  Aber  es  würde  doch  hierdurch  die  eigenthamliche  Verschieden- 
heit jener  vergänglichen  Hemmungen  unter  der  Kathode  von  der  gewöhn- 
lichen anodisehen  Hemmungswelle  (begreiflich  erscheinen.  Natflrlich  lässt 
sich  die  hier  angeregte  Frage  durch  die  Versuche  mit  elektrischen  Rei- 
zen nicht  mit  Sicherheit  beantworten,  sondern  es  wird  erforderlich  sein 
andere  Formen  der  Reizwirkung  zu  ihrer  Entscheidung  herbeizuziehen. 
(Vergl.  Cap.  4,  U.) 

Ein  Einfluss  der  Richtung  der  Prüfungsströme  ist  bei  den  zuckung- 
erregenden Stromstärken  häufiger  und  entschiedener  zu  beobachten  als 
bei  den  schwachen  Strömen  ,  welche  noch  nicht  Zuckung  erregen.  Er 
macht  sich  immer  darin  gehend ,  dass  der  dem  constanten  Strom  gleich 
gerichtete  Prüfungsstrom  im  Sinne  der  herabgesetzten,  der  entgegenge- 
setzte PrOfungsstrom  im  Sinne  der  gesteigerten  Erregbarkeit  zu  wirken 
scheint.  Diese  Wirkung  ist  vorzugsweise  dann  zu  beobachten,  wenn  man 
Minimalerregungen  wählt ,  während  sie  bei  stärkeren  Reizen  ver- 
schwindet. 

Die  durchgehende  Analogie  obiger  Ergebnisse  mit  denjenigen  der 
extrapolaren  Untersuchung  lässt  nicht  daran  zweifeln  ,  dass  wir  hier  Er- 
scheinungen vor  uns  haben,  welche  von  dem  in  der  intrapolaren  Strecke 
sich  fortpflanzenden  Erregungsvorgange  herrühren.  Diese  Annahme  wird 
ausserdem  noch  durch  den  Umstand  bestärkt^  dass  sich  die  nämlichen 
Einflüsse  auf  die  Intensität  und  den  Verlauf  der  Hemmungs-  und  Erreg- 
ungswelle geltend  nrachen  ,  die  uns  bei  der  extrapotaren  Erregung  be- 
gegnet sind.  Wie  dort,  so  ist  auch  hier  die  Erregung  stärker  und  die 
Hemmung  mangelhaft  im  asthenischen  Zustand  ,  und  wieder  wird  dieser 
leicht  durch  oft  wiederholte  Reize  herbeigeführt.  Häufig  finden  wir  da- 
her bei  einer  gewissen  Zeitdistanz  zwischen  der  Schliessung  des  Stromes 
und  dem  Prüfungsreiz  zuerst  an    einer  der  Anode   benachbarten  Nerven- 

Wandt,   Ifeohanik  dar  Nerven*  10 
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strecke  herabgesetzte  und  dann  in  einem  sp&teren  Theil  der  Venochs* 
reihe  an  derselben  Stelle  gesteigerte  Reizbarkeit. 

§.  59.  Um  den  analogen  Verlauf  der  intrapolaren  mit  den  extra- 
polaren Erscheinungen  durch  einige  Beispiele  zu  belegen ,  lasse  ich  drei 
Versuchsreihen  hier  folgen ,  von  denen  die  erste  bei  schwacher,  nicht 
zuckungerregender  Stromstärke  angestellt  worden  ist,  w&hrend  in  der  zwei- 
ten und  dritten  der  Strom  der  ersten  Zuckungsstufe  (Schliessungszuckung 
beider  Richtungen)  entsprach.  Im  letzten  Versuche  ist  zugleich  ein  grösserer 
Widerstand  (eine  Zinkvitriols&ule  von  etwa  1  Meter  Länge  bei  5  Mm. 
Querschnitt)  in  der  in  $.  ö7  angegebenen  Weis?  abwechselnd  in  einen 
der  beiden  ZweigstrSme  eingeschaltet  worden. 

Versuch    I. 

Aufsteigender  Strom.  Spannweite  der  constanten  Elektroden  44  Mm.,  der 
Reizelektroden  5  Mm.  Reiz:  Oeffnungsinduotionsschlag^  abwechselnd 
auf-  und  absteigend.  Unter  D  ist  die  Entfernung  der  negativen  Reiz- 
elektrode   von    der  positiven    Elektrode  des    constanten   Stroms   ange* 

geben. 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 


5  abat. 
10  aufst. 
20  abst. 
25  aufst 

ö  abst. 
10  aufst. 
25  aufst. 
20  abst. 
25  aufst. 
20  abst. 
lO  aufst. 

5  abst. 
20  abst. 
25  aufst. 
25  aufst. 
20  abst 
10  aufst 

5  abst 


0,064 


0,214 
0^30 

V 

0,H2 

V 


2,4 

20 

0,5 

15 

2,5 

19 



2,5 

19 

2,5 

19 



2,5 

19 

2,8 

19 



2 

18 

.  2,5 

19 

— 

0 

— 

2,5 

18 

14 

1,^ 

16 

2,5 

19 

— 

2,5 

19 

2,5 

IT 

16 

3 

18 

.  2,5 

17 

16 

3 

18 

2,5 

18 



2,5 

18 

2,5 

17 

15 

2 

14 

2,5 

17 

— 

0 



2,5 

17 

— 

2,5 

17 

2,5 

17 

16 

3 

18 

2,5 

20 

— 

3 

21 

2,5 

1» 

— 

3 

20 

2,6 

20 

— 

2,6 

20 

2,6 

.20 

— 

M 

21 

16 

15 
14 

17 


15 
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Versuch    II. 

Absteigender  Strom.  Spannweite  der  consi.  Elektr.  45^  der  Reizelektr 
5  Hm.  Reiz:  Oeffnongsinduotionsschlag^  Zwei  ReizeleMrodenpaare.  D 
ist  die  Entfernung  der  negativen  Reizelektrode  von  der  negativen  Elek- 

ktrode  des  const.  Stroms. 


Nr. 

1 
D 

T 

t 

c 

R 

fiC 

1 

1 

U 

L 

H 

L 

10  abst. 

0,114 

0,033 

2,5 

3,5 

— 

4 



2 

15  aufst. 

ff 

9) 

3 

2,5 

— 

4,5 



3 

25  abst. 

11 

99 

3,5 

3,5 

— 

3,5 

4 

30  aufst. 

11 

99 

3,5 

4    • 

— 

4,5 



5     10  absl. 

0,22 

0,12 

3,5 

3,5 

32 

4 

34 

6 

15  aufst. 

)i 

« 

19 

3,5 

3,5 

33 

4 

35 

7 

20  abst. 

19 

99 

3,5 

3 

33 

2,5 

34 

8 

30  aufst. 

11 

91 

3,5 

3,5 

33 

3 

34 

9 

10  abst. 

0,120 

0,02 

3 

3,5 

— 

4 

10 

15  aufst. 

n 

99 

99 

3,5 

— 

4 

— 

11 

25  abst. 

91 

9^ 

99 

3 

— 

3,5 

— 

12 

30  aa&t. 

19 

*^ 

»9 

3 

— 

3,5 

— 

B 

SOanbt 

0,190 

0,07     ' 

3 

3 

32 

3,25 

33. 

14 

25  abst. 

}f 

» 

19 

3 

32 

3,25 

33 

15 

15  aufst. 

99 

» 

2 

3 

34 

3,5 

34,5 

16 

10  abst. 

)9 

» 

2 

3 

32 

3,5 

33 

Versuch    III. 

Aufsteigender  Strom.  Spannweite  der  const.  Blekfr.  60,  der  Reizelektro- 
den 10  Mm.  Reiz :  Oeffnungsinduotionsschlag.  Zwei  Reizelektrodenpaare. 
Der  von  der  unteren  Nervenstelle  abgeleitete  Zweigstrom  aber  wiegt.  D 
ist  die  Entfernung  der  negativen  Reizelektrode  von  der -f- Blektr.  des  const. 

Stromes. 


t 


1 
2 
3 
4 


5  abst. 
30  abst. 
15  aufst. 
40  aufst. 


RC 


H  I  L  I  LR 


0,117 

0,033 

4,8 

2,5 

0 

— 

99 

99 

99 

4,5 

26 

10 

5 

28 

99 

99  ' 

99 

4.5 

26 

9 

1,5 

21 

V 

f) 

5,5 

5 

28 

9 

5,5 

31 

7 

15 

6 


Widerstand   zur  untern  Nervenstrecke  eingeschaltet.    Der  von  der 
oberen  abgeleitete  Zweigstrom  flberwiegt, 

10» 
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Nr. 

D 

T 

t 

c 

* 

R 

RC 

■ 

H  1  L  |LR 

H  1  L  |LR 

5 

ö  abst. 

0,iO 

0,11 

5 

2,5 

— 

— 

0 



.- 

6 

15  aufat. 

V 

w 

11 

3 

— 

— 

0 



— 

7 

30  abst. 

V 

}i 

»1 

5 

28 

— 

5,5 

29 

— 

8 

40aaf8t. 

n 

91 

51 

5 

28 

— 

5,5 

29 

— 

Widerstand  zur  oberen  Nervenstreoke  eingeschaltet,  der  von  der  un- 
tern abgeleitete  Zweigstrpm  überwiegt. 

9 
10 
11 
12 


13 
14 
15 
16 


5  abst. 

0,20 

0,11 

6 

5 

^— . 



0 

— 

15  aufst. 

1» 

yy 

>i 

5 





0 

— 

30  abst. 

i; 

11 

11 

5 

— 



5,5 

— 

40  aufst 

7t 

>i 

»1 

3 





4 

— 

Widerstand  wieder  ausgeschaltet: 


5  abst 

0,10 

0 

6 

5,5 





0 

1 

15  au&t 

yi 

n 

n 

5,5 





0 

— 

30  abst 

19 

n 

w 

5,5 



— 

6,5 

— 

40  aufst 

i> 

» 

u 

5,5 

— 



6,5 

— 

4.    Tsn  den 


der  Keiistlrke   avf  die  ÜBt^rsachaag  der  ialraifolarea  Par- 
tialerregaag. 


S-  60.  W&hrend  die  eztrapolaren  Theile  des  Nerven  bei  den  m&aal- 
gen  Stromstärken ,  bei  welchen  die  Intensität  der  PrQfungsreiae  ihren 
grössten  Einfluss  ausübt,  in  zwei  Strecken  von  wesentlich  abweichendem 
Verhalten  serfallen:  in  diejenige  zur  Seite  der  Anode,  wo  bei  der  Ver* 
st&rkung  der  PrQfungsreize  die  Veränderung  der  Zuckung  eine  Umkehr 
erfilhrt,  und  in  diejenige  zur  Seite  der  Kathode,  wo  eine  solche  Umkehr 
sich  nicht  nachweisen  lässt,  gleicht  die  ganze  intrapolare  Strecke  in 
ihrem  Verhalten  dem  jenseits  der  Anode  gelegenen  extrapolaren  Theile 
des  Nerven.  Selbst  in  dichter  Nähe  der  Kathode  kann  man  also  hier, 
wenn  man  Minimalreize  wählt,  die  Zuckung  erlöschen  sehen,  und  umge- 
kehrt kann  dicht  bei  der  Anode  durch  stärkere  Reize  die  Prflfungssuok- 
ung  verstärkt  werden. 

Dabei  ist  aber  die  Dichtung  der  Prflfungsströme  von  noch  hervor- 
tretenderem  Einflüsse  als  ausserhalb  der  Elektroden.  Sie  macht  im  nftm* 
liehen  Sinne  sich  geltend,  in  welchem  wir  sie  Oberhaupt  in  der  intra* 
polaren  Strecke  wirksam  gefunden  haben.  Der  dem  constanten  Strom 
gleich  gerichtete  Prflfungsstrom  braucht  nicht  so  sehr  geschwächt  zu  wer- 
den, um  herabgesetzte  Erregbarkeit  wahrzunehmen,  als  derPrOfungsstrom 
von  entgegengesetzter  Richtung.  Bei  einem  schwachen  constanten  Strom, 
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der  ebeo  Zttokong  erregt  oder  sogar  dio  ZuckaogsgreDze  noch  nicht  er- 
reicht, pfl^t  der  gleich  gerichtete  HiDimalreis  schon  in  der  ganzen  in- 
trapolaren  Strecke  herabgesetzte  Erregbarkeit  anzuzeigen  ,  w&hrend  der 
entgegengesetzte  gesteigerte  Erregbarkeit  verr&th.  Verstärken  wir  den 
Reiz,  wfthrend  der  constante  Strom  unverändert  bleibt,  so  verschwindet 
jeder  Unterschied:  t>ei  beiden  Richtungen  ergibt  sich  Zunahme  der 
Zuckung.  Verstärken  wir  dagegen  den  constanten  Strom  so  weit,  dass 
eben  Oeffnungszuckung  erscheint  (2te  Stufe  des  Zuckungsgesetzes) ,  so 
finden  wir  in  der  Regel  die  Erregbarkeit  fQr  den  Minimalreiz  beider  Richt- 
ungen in  der  ganzen  intrapolaren  Strecke  herabgesetzt.  Lässt  man  nun- 
mehr den  Reiz  anwachsen,  so  verschwindet  zunächst  die  herabgeisetzte 
Erregbarkeit  fOr  den  umgekehrt  gerichteten  Prüfungsstrom,  dann  erst  bei 
weiterer  Steigerung  auch  ftlr  den  gleich  gerichteten.  Auf  diese  Weise 
lässt  sich  der  Versuch  mit  stetem  Wechsel  der  Reizstärken  und  Strom- 
stärken fortsetzen.  Dabei  kommt  man  aber  schon  innerhalb  der  zweiten 
Stufe  des  Zuokungsgesetzes  an  einer  Grenze  an  ,  wo  in  der  Nähe  der 
Anode  die  Erregbarkeit  herabgesetzt  bleibt,  wie  man  auch  die  Prüfungs- 
atröme  verstärken  oder  ihre  Richtung  verändern  möge ,  während  in  der 
Nähe  der  Kathode  immer  noch  nach  Willkür  die  Erscheinungen  gestei- 
gerter oder  verminderter  Reizbarkeit  hervorgerufen  werden  können.  Mit 
wachsender  Stromstärke  dehnt  sich  endlich  jene  auch  den  stärkeren  Rei- 
zen widerstehende  Hemmung  über  die  ganze  intrapolare  Strecke  aus. 

Es  ist  zuzugeben,  dass  einzelne  der  hier  erörterten. Erscheinungen 
leicht  den  Verdacht  erwecken  können,  sie  möchten  in  der  Stromverzweig- 
ung ihre  Ursache  haben ,  und  ich  kann  nicht  leugnen ,  dass  ich  mich 
selbst  längere  Zeit  namentlich  in  Bezug  auf  die  Verstärkung  der  Minimal- 
erregnng  durch  den  constanten  Strom  entgegengesetzter,  ihre  Schwäch- 
ung durch  den  Strom  gleicher  Richtung  dieses  Verdachts  nicht  erwehren 
konnte.  Dennoch  sind,  wie  ich  glaube,  die  Gründe  überwiegend,  welche 
dafür  sprechen,  dass  wir  es  hier  wirklich  mit  Erscheinungen  der  Parlial- 
erregbarkeit  zu  thun  haben.  Einmal  würde,  wenn  die  Strom  Verzweigung 
im  Spiel  wäre,  der  umkehrende  Einfluss  der  Reiz  Verstärkung  auf  die 
scheinbare  Erregbarkeit  nicht  gut  einzusehen  sein,  sociann  bleiben  die 
Erscheinungen  in  demselben  Grade  bestehen,  wenn  man  noch  so  sehr 
die  Spannweite  der  Reizelektroden  vermindert  oder  äuseiere  Widerstände 
in  den  Zweigstrom  einschaltet;  endlich  und  vor  Allem  darf  auch  hier  auf 
die  grosse  Analogie  mit  den  eztrapolaren  Erscheinungen  hingewiesen  wer- 
den. Während  für  eine  derartige  Wirkung  der  Stromverzweigung  gar  keine 
plausible  Erklärung  zu  finden  ist,  sehen  wir  hier  in  der  That  das  näm- 
liche Phänomen,  nur  intensiver  ausgeprägt,  das  uns  bereits  ausserhalb 
der  Elektroden  begegnete.  Es  lässt  sich  nicht  leugnen,  dass  dies  alles 
nur  W^ahrscheinlichkeitsgründe  find;  wir  besitzen  eben  keine  Hülfsmittel, 
am  die  intrapolaren  Vorgänge  in  einer  Weise  zu  untersuchen,  die  jeden 
Einwand  vollständig  ausschliesst. 


l&O  Verlauf  der  EinselvorgXnge  in  der  Intrapolaren  Strecke. 

Nur  in  einer  Beziehung  könnte  vieileiobt  die  Analogie  mit  den  ex* 
trapolaren  Vorgängen  durchbrochen  erscheinen.  Wir  haben  gefunden, 
dass  unter  dem  aufsteigenden  constanten  Strom  der  aufsteigende  Prflf- 
ungsstrom  im  Allgemeinen  (von  den  Fällen  hochgradiger  Asthenie  abge- 
sehen) ein  empfindlicheres  Reagens  auf  die  von  der  Anode  ausgehende 
Hemmungswelle  ist ,  während  unter  dem  absteigenden  Strom  der  abstei* 
gende  PrQfungsstrom  die  kathodisohe  Erregungswelle  schärfer  anzeigte. 
Dem  entsprechend  könnte  man  wohl  erwarten,  dass  in  der  intrapolaren 
Strecke  der  gleich  gerichtete  Prdfudgsstrom  in  der  Nähe  der  Anode  vor- 
zugsweise auf  die  Hemmung,  in  der  Nähe  der  Kathode  aber  vorzugsweise 
auf  die  Erregung  reagire.  Stattdessen  finden  wir,  dass  in  der  ganzen 
Strecke  der  gleich  gerichtete  Strom  das  empfindlichere  Hülfsmittel  für  die 
Nachweisung  der  herabgesetzten  Erregbarkeit  ist.  Dennoch  scheint  diese 
Difierenz  nach  den  bei  der  extrapolaren  Untersuchung  erhaltenen  Ergebnissen 
wohl  erklärlich.  Wir  sahen  nämlich,  dass  jener  Einfluss  der  Richtung  der 
PrQfungsströme  unter  der  positiven  und  negativen  Elektrode  keineswegs  von 
gleicher  Stärke  ist^  sondern  der  absteigende  Prüfungsstrom  flberwog  den 
aufsteigenden  in  der  Nachweisung  der  Erregbarkeitszunahme  zur  Seite 
der  Kathode  lange  nicht  so  sehr  als  der  aufsteigende  den  absteigenden 
als  Reagens  auf  die  Hemmungswelle  unter  der  Anode.  Schon  nach  den 
Resultaten  der  extrapolaren  Untersuchung  müssen  wir  also  annehmen, 
dass  die  Nachweisung  der  von  der  Anode  ausgehenden  Veränderungen 
in  höherem  Orade  durch  die  Richtung  des  zur  Untersuchung  benfltzten 
Stromstosses  mitbedingt  wird  als  die  Nachweisung  jener  Veränderungen, 
welche  von  der  Kathode  ausgehen.  In  der  intrapolaren  Strecke  durch- 
kreuzen sich  augenscheinlich  bei  den  schwächsten  Strömen  schon  jene 
Vorgänge,  welche  an  den  Elektroden  ihre  Maxima  erreichen.  Wenn  nun 
der  gleich  gerichtete  Prüfungsstrom  überhaupt,  mehr  im  Sinne  der  von 
der  Anode  ausgehenden  Veränderungen  wirkt,  so  wird  es  begreiflich, 
dass  ihm  in  der  ganzen  intrapolaren  Strecke  diese  Eigenschaft  zukommt. 
Erst  durch  die  plötzliche  Abnahme,  welche,  wie  wir  aus  andern  Grün- 
den geschlossen  haben,  die  Hemmung  an  der  Kathode  erfährt,  greift  jen- 
seits derselben  ein  Zustand  Platz,  In  welchem  so  sehr  die  Erregungs- 
welle  überwiegt,  dass  nun  der  gleich  gerichtete  Reizstrom  zum  feineren 
Erkennungsmittel  der  letzteren  wird. 

Ich  wähle,  um  die  Hemmung  der  Fortpflanzung  an  der  positiven 
Elektrode  zu  vermeiden,  zwei  Versuchsbeispiele  mit  absteigend  gerich- 
tetem Strom.  In  beiden  bedeutet  D  die  Entfernung  der  negativen  Reiz- 
ekßktrode  von  der  Kathode  des  constanten  Stroms. 
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Versuch    I. 

Absteigender  Strom.  Variation  der  Stromstärken  und  Reizstärken.  Spann- 
weite der  const  Elektr.   48 ,    der  Reizelektr.  3  Mm.    Reiz :     Oeffnungs- 

inductionsschlag.  T  =  0^138". 


Nr. 

D 

C 

R 

RC 

• 

1 

5  abst 

3 

3 

3,5 

Schwacher  Strom,  eben 

* 

- 

Zuckung  erregend ; 
m&ssig    starker  Reiz. 

2 

35  abst. 

3 

3 

0 

3 

8  aufst. 

3 

3 

3,5 

4 

38  aufst 

3 

3 

3,5 

- 

5 

35  abst. 

3 

3,5 

0 

6 

9) 

3 

2,5 

3 

Reiz  verstärkt. 

7 

n 

2,8 

3 

0 

Reiz  wieder  geschwächt. 

8 

5  abst. 

3 

2 

3 

9 

» 

3,5 

3 

0 

S|trom  verstärkt :  2te 
Zückungsstufe. 

10 

8  aufst. 

3,5 

2 

3 

11 

35  abst. 

3,5 

3 

0 

12 

38  aufst 

3 

2,5 

3 

13 

» 

3 

2,5 

1 

Strom  und  Reiz  ver- 
stärkt. 

14 

35  abst. 

3 

2,5 

1 

15 

8  aufst. 

3 

2,6 

3 

16 

5  abst. 

3 

2,5 

3 

Versuch     II. 

Absteigender  Strom    von  mittlerer  Stärke    (2te  Zuckungsstufe).     Spann- 
weite    der    Constanten  Elektroden  48,  der  Reizelektroden  3  Mm.    T  = 

0,28". 


1 

5  abst. 

8 

2 

8  aufst. 

7 

3 

32  abst 

8 

4 

35  aufst. 

8 

5 

5  abst 

7 

6 

Saufst 

7 

7 

32  abst 

7 

8 

'35  aufst 

8 

9 

«  - 

6 

10 

i  Saufst 

6 

•2,5 
3 
3 

3,5 
3,« 
3,5 
3,5 
3 
3 


RC 


0 

Schwacher  Reiz. 

0 
0 
0 
4 

n 
Stärkerer  Reiz. 

^,5 
3,5 

4,5 
0 

Schwacher  Reiz. 

0 

ij 
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Verlauf  der  EinielvorgSoge  in  der  iotrapolaren  Strecke. 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 


8  aufst. 

6 

3,5 

35  aufst. 

6 

35 

32  abst. 

4 

3 

5  abst. 

4 

3 

32  abst. 

4 

3 

35  aufst. 

4 

3 

5  abst. 

5,5 

3 

8  aufst. 

5,5 

3 

5 

5 

0 

4 

2 

4 

3,5 

4,5 


Starker  Reis. 


»1 

71 
71 


5.    Tergidcliiuig  der   in-    und  exfrapolaren  Erregbarkeit  bei  wechselnder 

Reisstärke. 

• 

S-  61.  Nachdem  wir  gefunden ,  dafis  die  intrapolaren  Ereoheinun- 
gen  im  wesentlichen  mit  den  extrapolaren  übereinkommen,  kann  schliess- 
lich noch  die  Frage  erhoben  werden:  wie  sich  Erregung  und  Hemmung 
zwischen  den  Elektroden  der  Grösse  nach  verhalten ,  wenn  sie  mit  den 
nämlichen  Vorgängen  ausserhalb  der  Elektroden  verglichen  werden. 

Bei  Beantwortung  dieser  Frage  kehren  natürlich  alle  die  Schwierig- 
keiten in  verstärktem  Maasse  wieder,  die  sich  der  genaueren  ErforsohuDg 
der  intrapolaren  Vorgänge  überhaupt  in  den  Weg  stellen.  Hoehten  an« 
sere  Methoden  auch  noch  für  zureichend  gelten ,  so  lange  es  um  den 
bloss  qualitativen  Nachweis  der  Veränderungen  in  den  einzelnen  Theiten 
der  intrapolaren  Strecke  sich  handelt,  so  könnte  es  doch  gewagt  er- 
scheinen, wenn  wir  auf  eine  quantitative  Vergleichung  der  in-  und  extra 
polaren  Erscheinungen  uns  einlassen  wollen.  Nichts  desto  weniger  ist 
es  gerade  diese  Frage,  die  mit  Rücksicht  auf  die  Theorie  der  Stromes» 
Wirkungen  ein  hohes  Interesse  darbietet ,  und  wir  dürfen  es  daher  min- 
destens .nicht  unversucht  lassen  eine  Antwort   auf  dieselbe  zu  gewinnen. 

Wenn  wir  eine  beliebige  intrapolare  mit  einer  extrapolaren  Stelle  in 
Bezug  auf  die  Veränderungen  vergleichen  wollen ,  die  sie  unter  der 
Einwirkung  des  Stromes  erfährt,  so  muss  1 )  die  von  beiden  Stellen  durch 
einen  gleich  gerichteten  Inductionsschlag  ausgelöste  Erregung  von  glei- 
cher Grösse  sein,  und  es  muss  ausserdem  2)  die  Schliessungszuckung 
des  Constanten  Stromes  in  beiden  Beobachtungen  congruent  ausfallen; 
letzterer  gibt  in  diesem  Fall,  wie  wir  oben  gesehen  haben,  zugleich  eine 
Controle  dafür,  dass  die  Einflüsse  d^dr  Stromverzweigung  mindestens  aof 
die  Grösse  der  Totalerregung  verschwindend  sind.  Um  aber  die  erste 
dieser  Bedingungen  zu  erfüllen ,  genügt  es  nicht  bloss ,  dass  die 
Zuckungen  R  bei  Reizung  der  in-  und  extrapolaren  Stelle  congruent 
seien.     Denn  wir  hatten  schon  niehrfach  Gelegenheit  zu  bemerken,  das« 
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die  Oröeee  der  durch  einen  Induotionsschlag  ersengten  Zuckung  durch« 
aas  kein  Maaes  abgeben  kann  ftlr  die  Grösse  der  Erregung»  Bei  voll- 
kommener  Gleichheit  der  Zuckungen  könnte  sich  dennoch  die  Erregung 
einer  der  Nervenstellen  der  Reizschwelle  bedeutend  n&her  befinden  und 
daher  auch  leichter  z.  B.  durch  eine  Hemmung  ausgelöscht  werden.  Wir 
haben  daher  vor  dem  Versuch  jedesmal  zu  prQfen ,  ob  nicht  nur  di^  bei 
einer  gegebenen  Distanz  der  Inductionsspiralen  .ausgelösten  Prflfungszuck- 
angen  zusammenfallen,  sondern  ob  auch  fQr  beide  Stellen  die  nämliche 
Reizschwelle  existirt ,  d.  h.  ob  die  Zuckungen  bei  der  gleichen  Distanz 
verschwinden.  Wegen  der  verschiedenen  Reizbarkeit  der  einzelnen  Theile 
des  Nerven  kann  dies  im  allgemeinen  nur  erreicht  werden,  wenn  die  ver^ 
glichenen  Stellen  einander  möglichst  nahe  sind. 

Um  die  zweite  Bedingung,  dieCongruenz  der  Schliessungszuckungen 
herzustellen, -mQsaen  wir  wieder  den  Reizelektrodenpaaren  eine  sehr  ge- 
ringe Spannweite  geben.  Von  der  Einschaltung  eines  äussern  Wider- 
stands wurde  in  diesem  Fall  abgesehen,  da  sich  die  Verringerung  der 
Spannweite  in  den  früheren  Versuchen  von  weit  überwiegendem  Einflüsse 
gezeigt  hatte.  Ich  habe  theiis  Versuche  mit  den  unpolarisirbaren  Reiz« 
elektroden  von  der  in  S*  7  beschriebenen  Einrichtung  angestellt^  theiis 
habe  ich,  um  die  Spannweite  noch  weiter  vermindern  zu  können^  dünne 
Platindrfthte  ais  Reizelektroden  benützt,  die  in  1  —  2  Mm.  Distanz  von 
einander  auf  dem  Tischchen,  über  welches  der  Nerv  gebreiftet  wurde,  fest-, 
gekittet  waren.  Dm  den  Einfluss  der  Polarisation  zu  eliminiren  ,  wurde 
dann  Immer  abwechselnd  bei  ab-  und  aufsteigender  Richtung  des  Stroms 
untersucht; 

Die  ganze  Anordnung  der  Versuche  ist  hiernach  die  folgende.  Wir 
bringen  zunächst  zu  beiden  Seiten  der  gegen  den  Muskel  gelegenen 
unpolarisirbaren  Elektrode  des  cbnstanten  Stromes  und  in  gleicher  Ent^ 
fernung  von  derselben  ein  Reizelektrodenpaar  von  genau  gleicher  Spann* 
weite  an.  Die  Distanz  jedes  Paars  von  der  constanten  Elektrode  beträgt 
3—5;  die  gegenseitige  Distanz  der  Reizelektroden  also  6  —  10  Mm.  In 
einzelnen  Versuchen  wurde  ausserdem  noch  ein  drittes  Reizelektroden- 
paar, 15  Mm.  höher  oben,  gegen  die  Mitte  der  intrapolaren  Strecke,  be- 
Dfltzt;  hier  machen  sich  aber  meistens  schon  merkliche  Verschiedenhei- 
ten der  Reizschwelle  geltend.  Jedes  Reizelektrodenpaar  ist  in  der  frühe- 
ren Weise  durch  einen  Stromwender  mit  dem  Inductionsapparat  in  Ver- 
bindung gesetzt  Es  wird  nun,  indem  wir  mit  schwachen  Reizen  beginnen^ 
zanächat  von  den  verglichenen  Stellen  die  Zuckung  R  ausgelöst  Decken 
sieh  beide  Zuckungen,  so  wird  wieder  auf  derselben  Abscissenlinie  die 
Zackung  RC  zuerst  von  der  inlrapolaren  ,  dann  von  der  extrapolaren 
Stelle  aus  oder  auch  in  umgekehrter  Ordnung  aufgezeichnet  Wir  be- 
schränken uns  auch  diesmal,  wie  in  den  Versuchen  des  $.  46  und  47^ 
aof  das  Abklingen  der  Erregung  nach  geschehener  Schliessungazuckung^ 
und  können  daher  wieder  unmittelbar  constatiren,  ob  die  beiden  Sohliesa* 


Ibi  Veriaaf  ctor  EinielvorgUnge  in  der  tatrapolaron  Stieeke. 

tt]ig8iiiokttDge0  C  lusammenfalleD.  Die  ^uf  diese  Weise  beobaobteten 
Erscheinaogen  zeigen  su  den  Seiten  der  positiven  und  negativen  Elek- 
trode,  obgleich  im  Oanzen  analog,  doob  einige  bemerkenswerthe  Ver* 
schiedenheiten. 

a.    In-  und   extrapolare  Erregbarkeit   zur  Seite   der  Anode. 

S.  62.  Bei  den  sehwftohsten  zuokungerregenden  Strömen  ist,  wenn 
die  Entfernung  der  Reizelektroden  von  der  Anode  3  Hillim.  oder  weni* 
ger  betrügt,  zwischen  der  untersuohten  in-  und  extrapolaren  Strecke  kein 
nennenswerther  Unterscihied  aufzufinden.  Selbst  bei  einer  Spannweile 
der  Reizelektrodenpaare  von  nur  1  Mm.  überwiegt  in  diesem  Fall  der 
Einfluss  der  Entfernung,  in  welcher  sieh  die  negative  Reizelektrode  von 
der  Anode  befindet.  Untersucht  man  also  mit  absteigend  geriohtelen 
Reizatrömen,  wo  die  intrapolare  Reizkathode  der  constanten  Anode  nAher 
ist,  so  erscheint  bei  Anwendung  von  Minimalreizen  die  intrapolare  Erreg- 
barkeit tiefer  gesunken.  FOr  aufsteigend  gerichtete  Reizströme ,  wo  die  . 
extrapolsre  Reizkathode  der  constanten  Elektrode  näher  ist,  erscheint 
umgekehrt  die  extrapolare  Erregbarkeit  mehr  herabgesetzt. 

Dies  ändert  sich,  wenn  man  bei  gleich  erhaltener  Spannweite  die 
Entfernung  der  Reizeleklroden  von  der  constanten  Anode  nur  wenig  ver* 
grössert :  es  zeigt  sich  dann  die  intrapolare  Erregbarkeit  bei  jeder  Richt- 
ung des  reizenden  Stromes  mehr  als  die  extrapolare  herabgesetzt  Den- 
selben  Effect  erhält  man,  wenn  die  Lage  der  Reizelektroden  unverändert 
bleibt,  aber  die  Stärke  des  constanten  Stromes  gesteigert  wird.  Es  be- 
darf hierzu  nur  sehr  geringer  Stromverstärkungen.  Schon  an  der  unte- 
ren Grenze  der  zweiten  Zuckungsstufe  angelangt,  findet  man  in  der  Re- 
gel, wie  nahe  man  auch  die  Reizelektroden  der  constanten  Elektrode 
bringen  möge,  die  intrapolare  Erregbarkeit  bei  jeder  Richtung  des  reizen- 
den Stromes  tiefer  als  die  extrapolare  gesunken.  Bringt  man  ein  drittes 
Reizelektrodenpaar  höher  oben,  gegen  die  Mitte  der  intrapolaren  Strecke, 
an,  so  ist  hier  die  Erregbarkeit  wieder  weniger  vermindert,  ja  sie  kann 
sogar  bei  einer  Reizstärke,  ftir  welche  sie  an  den  beiden  oben  und  un- 
ten von  der  Anode  gelegenen  Strecken  herabgesetzt  ist ,  dort  gesteigert 
erscheinen. 

Weiter  als  bis  zum  Anfang  der  zweiten  Zuckungsstufe  lassen  sieh  we- 
gen der  sonst  sich  einstellenden  Leitungsänderungen  durch  die  derAoode 
benachbarte  Strecke  die  Versuche  nicht  ausdehnen.  Innerhalb  dieser  m&a- 
sigen  Stromstärken  bringt  nun  eine  geringe  Zunahme  des  prOfeodeii 
Reizes  die  Erscheinungen  herabgesetzter  Erregbarkeit  in  allen  Fllllen  mum 
Verschwinden:  es  zeigt  sich  für  solche  stärkere  Reize  die  Erregbarkeit 
in-  und  extrapolar  völlig  gleichmässig  gesteigert,  so  dass,  wenn  die 
SchUeesungszuckungen  C  zusammenfallen,  auch  die  beiden  Zuckungen 
R  C  auf  das  genaueste  zur  Deckung  kommen. 
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b.    In-    und   extrapolare    Erregbarkeit    aur    Seite    der 

Kathode. 

S«  63.  Die  extrapolare  Erregbarkeit  aur  Seite  der  Katliode  ist,  wie 
Dosere  früheren  Versuohe  schon  lehren ,  abgesehen  von  den  ausnahms- 
weise Torkommenden  flüchtigen  Spuren  einer  Hemmung^  bei  den  schwäch- 
sten Strömen  bereits  ftlr  minimale  und  st&rkere  Reize  vergrössert,  und 
diese  Ver&nderung  w&chst  mit  aunehmender  Intensit&t  des  Stromes,  bis 
man  endlich  bei  jenen  stilrksten  Strömen  anlangt,  wo  die  von  der  Anode 
snagehende  Hemmungswellb  die  Kathode  durchbricht  Vergleichen  wir 
hiermit  eine  intrapolar  in  gleicher  Entfernung  von  der  Elektrode  gele- 
gene Nervenstrecke,  so  bietet  diese  wesentlich  abweichende  Erscheinun- 
gen dar.  Für  möglfehst .  der  Reizschwelle  gen&herte  Minimalreize  zeigt 
sieh  nftmlich  hier  schon  bei  den  schwächsten  zuckungerregenden  Strom- 
starken  die  Erregbarkeit  selbst  in  dichter  Nähe  der  Kathode  herabge- 
setzt. Diese  Ver&nderung  ist,  entsprechend  unsern  früheren  ErmittelungeUi 
am  leichtesten  nachweisbar ,  wenn  der  Reizstrom  gleich  ,  also  ebenfalls 
sbsteigend  gerichtet  ist;  aber  auch  für  die  aufsteigende  Richtung  dessel- 
ben ist  sie  deutlich  zu  constatiren.  Verstärkt  man  den  Reiz  ein  wenig, 
so  tritt  zuerst  Gleichheit  der  beiden  Zuckungen  R  und  RG,  dann  Stei- 
gerung der  Zuckung  RC  ein  bis  zu  einer  Grenze,  wo  in-  und  extrapolar 
kein  Unterschied  der  Erregbarkeit  mehr  zu  finden  ist ,  so  dass  die  beiden 
Zuckungen  R  C  sich  decken.  Hieran  ändert  dann  die  weitere  Steigerung 
der  Reizstftrke  nichts  mehr. 

Mit  der  Zunahme  der  Stromintensität  wächst  die  Hemmung  auf  der 
intrapoiaren  Seite  der  Kathode.  Sie  wird  also  nun  auch  bei  etwas  stär- 
keren Reizen  nachweisbar,  und  man  muss  diesen  eine  grössere  Intensität 
als  vorhin  geben,  um  Gleichheit  der  beiden  Zuckungen  RC  zu  erzielen. 
Zieht  man  noch  eine  zweite,  näher  gegen  die  Anode  gelegene  intrapo- 
polare  Nervenstrecke  zur  Vergleichung  herbei ,  so  ist  an  letzterer  die 
Erregbarkeit  noch  mehr  herabgesetzt.  Die  intrapolare  Hemmung  steigt 
abo  nicht  etwa  in  der  Nähe  der  Kathode  noch  einmal  an,  sondern  sie 
sinkt,  wie  auch  schon  unsere  frühem  Versuche  ergeben,  continuirlich  mit 
der  Annäherung  an  dieselbe. 

S.  64.  Ich  will  zunächst  auch  hier  wieder  als  Beleg  für  die  oben 
dargelegten  Erscheinungen  ein  graphisches  Versuchsbeispiel  mittheilen 
(Fig.  17).  Die  Ceit  T  zwischen  Schliessung  des  Stromes  und  Einwirk- 
ung des  Prüfungsreizes  betrug  in  demselben  0,13".  Die  Spannweite  der 
coDsftanten  Elektroden  war  27 ,  der  Reizelektroden  1  Mm. ,  die  Distanz 
beider  von  einander  3  Mm.  Die  Stromstärke  entsprach  dem  Anfang  der 
zweiten  Zuckungsstufe.  Hit  G^ ,  R| ,  RC|  sind  die  Zuckungen  bei  Prüf- 
ung der  intrapolaren ,  mit  G,  u.  s.  w.  dieselben  Zuckungen  bei  Prüfung 
der  extrapolaren  Strecke  bezeichnet.  In  den  Versuchen  A  und  B  war 
der    oonstante  Strom   absteigend ,    der  Reizström  aufsteigend    gerichtet« 
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A  wurde  gezeiohnet,  at«  der  Reis   (bei  einer  Eatfemung  der  Indnotioni- 
rollen  von  26,5  Gm.)   etwas    von   der  Reiuchwelle   eolfernt  war:    hier 


fallen  die  beiden  Zuckungen  RC  vollal&ndig  zusaromea,  io-  und  extrapolar 
ist  die  Erregbarkeil  gleichmftssig  gesleigerl.  Nun  wurde  der  Keix  bi> 
nahe  zur  Schwelle  vermindert  (Entfernung  der  Inductionsrolleo  29,5  Cm,}: 
die  PrOfuDg  zeigt  die  ex trapolar-atisgelöate  Zuckung  RC,  wieder  im  Ver- 
gleich mit  R  vergrflHaerl,  die  intrapolar  ausgelöste  Zuckong  RCj  dagegen 
hat  abgenommea.  Die  PrOfung  mit  absleigendem  Keiutrom  lieferte  da«- 
gelbe  Brgebnias.  Als  sodann  dem  conatanten  Sirom  die  aufsteigende 
Richtung  gegeben  wurde,  war  bei  der  gleichen  Hinimalerregang  in-  und 
extrapolar  RC  =  0 ,  ebenso  bei  etwas  st&rheren  Reizen.  Erat  als  steh 
die  Inductio  na  Spiralen  auf  13,5  Cm.  genähert  hatten  (C),  stellte  sidi  ex> 
trapolftr  eine  Vergröaserung  der  Zuekung  R  C,  ein ,  die  inirapolar  aus- 
geloste Zuckung  RC|  wurde  abet  immer  noch  ausgelöscht.  Dasselbe  Ver- 
halten bei  absteigendem  Prarungastrom.  Mit  weiterer  Reizsleigeruhg  trat 
dann  auch  die  Zuckung  RC)  ein,  und  es  wurde  rasch  die  Grenz«  er- 
reicht,  wo  für  den  sursleigenden  Btrom  ebenfalls  die  Zuckungen  RC  sich 
deckten. 

In  den  folgenden  numerischen  Beiepielen  haben  C),  RC,,  C,,  BG, 
dieselbe  Bedeutung  wie  in  Fig.  17 ,  unter  S  ist  die  gegenseitige  Distana 
der  Inductionsrollen  aufgefilhrt. 

Versuch    I. 

Spannweile    der    const.  Elektr.  27 ,  der    Reizelektr.   1  4fm.     Entferaang 

beider   3  Hm.     Reiz:    Oeffnnngsinductionsschlag.     T  =  0,20.     t  duroh- 

schDiltlioh  =  0,09.  Schwacher  Strom  (Ite  Zuck un gas lufe). 


Nr. 

E 

c, 

c. 

R 

RC, 

RC, 

S 

1 
2 

C  ibit.  R  .bsl. 
C  abgt.  R  anfat. 

6 
6 

6 

l 

i 

? 

i!>,5 

VergieiehoDg  der  in-  und  eztnpolaren  Erregbarkeit  etc. 


4&7 


Nr. 

E 

Ol 

c. 

R 

RC, 

RC, 

.8. 

3 
4 
5 

C  aufst.  B  aufst. 
C  aufst.  B  abst. 
G  aufst.  Raufst. 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

5,5 

6 

6 

0 

7,5 

0 

6,8 
7,6 
7,5 

19,5 

6 

7 
8 


9 
10 
11 

12 
13 
14 


T  =s  0,182.  t  =  0. 


C  abst.  R  abst 
C aufst.  Raufst. 
C  aufst.  R  abst. 


4,5 

3,5 

3 

5,5 

4,5 

3 

3 

3,5 

4 

1,5 

3 

3 

2,5 

1,5 

3 

Strom  verst&rkt  (2te  Zuckungsstafe). 


G  abst.   R  abst. 


»1 


C  abst.  R  aufst. 
C  aafst  Raufst. 
C  aufst.  R  abst. 


34 

ff. 

ff  ' 


4 

4 

3 

4 

4 

3 

*• 

0 

2'^« 

2,5 

3,5 

3 

3 

R,  =  2, 
R,  —  3 

0 

4 

3 

3 

3,5 

0 

0 

2 

2 

2,5 

0 

3 

2 

2 

2,5 

0 

3 

31 
34 
34 


18 

f9 


V  e  r  s  u  0  h     II. 

SpaoDweite  der  eoust.  Elektr.  22|  der  Reiselektroden  1  Mm.   Bntferoang 
beider  3  Mm.    T  =  0,20.    Strom  mittlerer  Stärke  (2te  Stufe). 


Nr, 

E 

Ci 

c. 

R 

RC, 

RC, 

8 

1 

C  abst.  R    abst. 

3 

3 

3 

3,5 

3,5 

28      , 

2 

„ 

3 

3 

3 

3,2 

3,8 

30 

3 

„  ■ 

3 

3 

3 

0 

4 

33 

4 

G  abst.  R  aufst. 

3 

3 

3 

2 

3,5 

32 

5 

C  aufst.  R  aufst. 

3 

3 

3 

0 

0 

9> 

6 

C  aufst.  R  abst. 

3 

3 

3 

0 

0 

%% 

7 

„ 

3 

3 

3 

0 

3 
1 )  Hm.  spftter  als  R 
beginnend. ) 

28 

8 

C  aufst.  R  aufst. 

3 

3 

3 

0 

3 
(l  Mm.  sp&ter  be- 
ginnend.) 

yy   . 

9 

1» 

3 

3 

3 

0 

3 
(4  Mm.  Iftnger  als 
R.) 

29 

Iö8 


Verlauf  der  Eintelvorgänge  in  der  intrapolaren  Strecke. 


Nr. 


R 


RG, 


RC, 


S 


Strom  verstärkt  (Grenze  der  2teii  Stufe ,  aufst.  Schlieasungszuoknng 
versobwundeo.) 


10 

G  aufst.  Raufst. 

3 

3 

3' 

0 

1,5 

25 

11 

n 

3 

3 

3 

0 

3 
(3  Mm,  l&nger  ab 
R.) 

24 

12 

C  abat.    Raufst. 

3 

3 

2^ 

3 

3,3 

99 

13 

G  aufst.  R  aufst. 

3 

3 

2,5 

0 

3 

22 

14 

G  aufst.  R  abst. 

3 

3 

2,5 

3,5 

3,5 

15 

$.  65.  Die  Deatung  dieser  Ergebnisse  kaoo  in  Betreff  eines  Punk- 
teSy  n&mlich  der  Erregbarkeit  für  stärkere  Reize,  nicht  zweifelhaft  sein. 
In-  und  extrapolar  zeigt  der  stärkere  Reiz  nicht  nur  im  Allgemeinen  ge- 
steigerte Erregbarkeit  an ,  sondern  diese  ist  auch  von  einer  gewissen 
Reizgrenze  an  dies-  und  jenseits  der  Elektrode  gletchmässig  gestei- 
gert, ebenso  wie  wir  früher  schon  Gleichheit  der  Erregbarkeit  für  stär- 
kere Reize  zur  Seite  der  positiven  und  der  negativen  Elektrode  gefun- 
den haben.  Von  der  kaum  abzuweisenden  Vorstellung  ausgehend,  daas 
der  stärkere  Reiz  den  wahren  Zustand  der  Erregung  nachweist,  während 
der  schwache  uns  vielmehr  Ober  die  Hemmnisse  Aufschluss  gibt,  welche 
gleichzeitig  mit  dem  Erregungsvorgang  in  der  Nervenfaser  entstehen, 
können  wir  demnach  schliessen :  dass,  sobald  auf-  und  absteigende 
Schliessungszuckung  einander  congruent  sind,  der  Erreg- 
ungsvorgang  während  und  unmittelbar  nach  der  Zuckung 
in  den  in-  und  extrapolaren  Theilen  des  Nerven,  in  der 
Nachbarschaft  der  positiveaund  negativen  Elektrode 
von  gleicher  Intensität  ist. 

FOr  stärkere  Ströme ,  bei  welchen  die  beiden  Schliessungszuckun* 
gen  von  verschiedener  Grösse  sind,  wird  sich  der  Erregungsvorgang 
zwischen  den  Elektroden  gemäss  den  in  $.  47  für  die  extrsipolaren 
Strecken  des  Nerven  gezogenen  Schlüssen  gestalten.  Die  Abnahme  und 
das  endliche  Verschwinden  der  aufsteigenden  Schlie^sungszuckung  wer- 
den wir  als  ein  Zeichen  ansehen ,  dass  in  -  wie  extrapolar  zur  Seite  der 
Anode  die  Erregung  mehr  als  zur  Seite  der  Kathode  vermindert  ist.  Aber 
auch  hier  nimmt  sie  nach  dem  Ueberschreiten  des  Zuckungsmaximanna 
allmälig  ab,  bis  endlich  bei  den  grössten  die  Grenzen  des  gewöhnlichen 
Zuckungsgesetzes  überschreitenden  Stromstärken  der  Erregungsvorgang 
in  der  ganzen  Nervenlänge  geschwächt  ist. 

Minder  unzweideutig  ist  das  verschiedene  Verhalten  gegen  Mioimal- 
erregungen,   namentlich    in  der  Nähe  der  positiven  Elektrode.    Hier  ist 
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die  stärkere  intrapolare  Hemmung  einer  doppelten  Erklärung  ftlbig.  Ent- 
weder kann  die  Erregbarkeit  auf  der  intrapolaren  Seite  der  Anode  tie- 
fer ale  auf  der  extrapqlaren  gesunken  sein ,  oder  es  können  sich  in  der 
6egend  der  Elekrode  der  Fortpflanzung  der  Erregung  Leitungswiderstände 
in  den  Weg  stellen  ^  d.  h.  die  Hemmung  kann  entweder  in  der  ge* 
reizten  Stelle  selbst  oder  auf  dem  Weg ,  den  die  Erregung  durchläuft, 
sieh  befinden.  Die  letztere  Möglichkeit  wird  durch  die  Thatsache ,  dass 
die  stärkere  Herabsetzung  der  intrapolaren  Erregbarkeit  schon  bei  den 
sehwächsten  Strömen  besteht,  sowie  durch  den  Umstand,  dass  ein  weiter 
gegen  die  Mitte  der  intrapolaren  Strecke  gelegener  Theil  der  letztem 
weniger  gehemmt  ist ,  immerhin  nicht  ganz  beseitigt.  Wohl  aber  spre- 
chen für  das  rasche  Sinken  der  Hemmung  auf  der  extrapolaren  Seite 
der  Anode  mehrere  andere  Umstände:  Zunächst  das  ähnliche  Verhalten 
an  der  Kathode,  wo,  augenscheinlich  sogar  viel  plötzlicher,  die  Hemmung 
bei  massigen  Stromstärken  abnimmt,  so  dass  sie  in  den  meisten  Fällen 
extrapolar  nicht  mehr  nachweisbar  ist.  Ein  gewichtigeres  Zeugniss  noch 
liefert  die  Thatsache,  dass  die  Untersuchung  mit  Minimalreizen,  welche 
möglichst  der  Reizschwelle  genähert  sind,  schon  bei  geringer  Stärke  des 
absteigenden  Stromes  eine  Ausdehnung  der  Hemmung  tiber  die  ganze 
intrapolare  Strecke  ergibt,  so  gross  die  Spannweite  der  constanten  Elek- 
troden auch  genommen  werden  mag.  Endlich  wird  durch  die  Oleichheit 
der  ab-  und  aufsteigenden  Schliessungszuckung  bei  massigen  Stromstär- 
ken wahrscheinlich,  dass  bei  diesen  die  Widerstände  der  Leitung  an  der 
Anode  sich  noch  nicht  in  merklichem  Grade  geltend  machen.  Alles  dies 
f&hrt  uns  zu  dem  Schlüsse,  dass  die  Intensität  der  Hemmung  in  der  in- 
trapolaren Strecke  erheblich  grösser  als  in  den  extrapolaren  Tfieilen  des 
Nerven  ist  Sonach  werden  wir  rOcksichtlich  der  HemmungsTorgänge  zu 
folgender  Vorstellung  geführt : 

Die  Stärke  der  Hemmung  ist  am  gross ten  auf  der  intra> 
polaren  Seite  der  Anode.  Von  da  an  sinkt  sie  langsamer 
in  intrapolarer,  rascher  in  extrapolarer  Richtung.  An  der 
Kathode  endlich  sinkt  sie  rasch  und  verläuft  dann  auf  der 
extrapolaren  Seite  derselben  assymptotisch  zur  Abscissen- 
linie. 

Mit  wachsender  Stromstärke  .nimmt  in-  und  extrapolar  die  Grösse  der 
Hemmung  zu.  Erst  bei  den  stärksten  Strömen  aber  durchbricht  diese 
mächtig  die  Kathode  und  ergiesst  sich  nun  gleichzeitig  als  anodisehe  und 
kalhodische  Hemmungswelle. 


Drittes  OapiteL 

Von  der  Oeffnnngserregnng. 


I.    Von  der  extrapolaren  Oelfiiimgserregimg. 

1.  UntertBcliugsMetk^de. 

S.  66.  Zar  Untersuchung  der  extrapolaren  Oeffoungserregung  habe 
ich  eine  Ähnliche  Methode  angewandt  wie  eu  den  Versuchen  über  die 
extrapolare  Schliessungserregung.  Der  einzige  Unterschied  bestand  darin, 
dass  der  Stromunterbrecher  S  ( Fig.  3  S.  22)  nicht  eine  Nebensohlieasung 
aum  Nerven  bildete  sondern  direkt  in  den  Kreis  desselben  eingeschaltet 
war,  so  dass,  wenn  das  Pendel  gegen  denselben  anschlug,  der  xuvor  ge- 
schlossene Strom  geöffnet  wurde.  Die  Schliessung  des  Stromes  wurde  in 
der  Regel  unmittelbar  vor  dem  Loslassen  des  Pendels  aus  dem  Halter  h 
(Fig.  1  S.  7)  ausgeführt.  Es  betrug  dann  die  Zeit,  während  deren  die 
Kette  geschlossen  war,  durchschnittlich  ungefUr  ^/^  Seeunde.  In  solchen 
Fftllen ,  wo  eine  schwach  tetanisirende  Wirkung  der  Schliessung  dea 
Stromes  folgte,  war  es  nöthig  bis  zum  Ablauf  des  Tetanus  zuzuwarten. 
Wo  der  letztere  jedoch  länger  als  1  bis  höchstens  2  Secunden  dauerte, 
habe  ich,  um  nicht  zu  schnelle  Veränderungen  des  Nerven  herbeizufah- 
ren, auf  die  Untersuchung  verzichtet. 

Meistens  wurden  die  extrapolaren  Vorgänge  für  die  verschiedenen 
Stromesrichtungen  neben  einander  untersucht,  indem  abwechselnd  auf- 
oder  absteigend  der  constante  Strom  geschlossen  wurde;  ebenso  ist  die 
Richtung  und  Stärke  der  Prüfungsströme  in  denselben  Versuchsreihen 
variirt  worden.  Wir  werden  demnach  hier  alle  diese  Elemente,  die  w^ir 
bei  der  extrapolaren  Schliessungserregung  gesondert  haben ,  auch  io  der 
Darstellung  zusammenfassen.   Wieder  wurde  nur   die  unter  dem  Strom, 
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tmaAen  ihm  und  dem  Muskel,  gelegene  Nervenstrecke  zurUntersuchutag 
benfltet,  um  letztere  von  den  BinflüsBen  der  Leitungs&nderung  mögliohst 
reio  zu  erhalten. 

2.    Teriavf  der  Oeftvaperrepiiig  bei  TerscUedeuer  SUbrke  des  MDstanten 

StreMes. 

8.  Schwache  Ströme,  welche  der  ersten  Zuckungsstufe  ent- 
sprechen. 

J.  67.  Da  bei  den  schwächsten  ,  nicht  zuckungerregenden  Strömen 
oeonenswerthe  Veränderungen  der  Oeffnung  des  Stromes  nicht  nachfol- 
gen, sondern  höchstens  schwache  Andeutungen  derselben  Vorgänge,  wel- 
che man  bei  den  zuckungerregenden  Stromstärken  beobachtet,  so  begin- 
nen wir  sogleich  mit  den  Strömen  der  untersten  Zuckungsstufe.  In  der 
That  entsprechen  diese  in  Bezug  auf  die  Oeffnungserregung  bei  dem  ge- 
wöhnliehen Verhalten  des  Nerven  den  nicht  zuckungerregenden  Strom- 
stärken ,    da  sie  keine  Oeffnungszuckung  herbeiführen. 

In  der  Regel  zeigt  sich  hier  sogleich  nach  der  Oeffnuog  des  Strobfies 
die  Erregbarkeit  für  den  Minimalreiz  unter  der  Kathode  erhöht,  unter  der 
Anode  dagegen  herabgesetzt.  Am  deutlichsten  ist  dieser  Unterschied 
Dachzuweisen  ,  wenn  die  absteigende  Oeffoungszuckung  entweder  schon 
bei  den  schwächsten  Strömen  besteht  oder  doch  bei  einer  sehr  geringen 
Stromverstärkung  zur  Schliessungszuckung  hinzutritt,  während  der  Strom 
beträchtlicher  verstärkt  werden  muss ,  damit  die  aufsteigende  Oeffdungs- 
AuckuDg  erscheine.  Dies  ist  aber  gerade  das  gewöhnliche  Verhalten  des 
Nerven  auf  der  untersten  Zuckungsstufe.  Zuweilen  beobachtet  man  aller- 
dings Abweichungen  liiervon,  indem  auch  die  absteigende  Oeffnungszuck- 
ung einer  erheblichen  Stromverstärkung  zu  ihrer  Herbeiführung  bedarf; 
in  solchen  Fällen  kann  dann  der  Minimalreiz  zur  Seite  der  Anode  und 
der  Kathode  gleichmässig  erlöschen. 

Nahe  der  Elektrode  ist  die  anodischeHemmung  nach  der  Oeffnung  des 
Stroms  am  deutlichsten  ausgebildet,  sie  nimmt  mit  der  Entfernung  von 
derselben  ab.  Nach  kurzer  Zeit  verschwindet  sie  und  geht  in  eine  mäs- 
aig  gesteigerte  Erregbarkeit  über. 

Nur  durch  Minimalreize  kann  die  herabgesetzte  Erregbarkeit  nach- 
gewiesen werden.  Eine  sehr  geringfügige  Steigerung  der  Reizstärke  ge- 
nügt ,  um  sogleich  nach  der  Oeffnung  des  Stromes  schon  die  Prüfungs- 
auckung  zu-  statt  abnehmen  zu  sehen.  Augenscheinlich  also  ist  vom  Mo- 
ment der  Oeffnung  an  auch  zur  Seite  der  Anode  Erregung  vorhanden : 
der  Nachweisung  derselben  stellen  sich  aber  Widerstände  entgegen ,  an 
denen  schwache  Reize  erlöschen. 

Für  diese  Auffassung  zeugt  ganz  besonders  die  Erscheinung,  dass 
zuweilen    die  Minimalerregung    oder   auch    eine  stärkere  Reizung   nicht 
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vermindert  wird,  sondern  sogar  in  derselben  Grösse  wie  ohne  Biofluss 
der  Stromesöffouog  erscheint,  dass  aber  die  Zeit  der  latenten  Reiaung 
bedeutend  vergrössert  ist.  In  einzelnen  Beobachtungen  habe  ich  die  Ver- 
zögerung des  Zuckungsanfangs  bis  zur  Grösse  einer  halben  Zuckungs- 
dauer und  darflber  anwachsen  sehen.  Diese  Verzögerung  steht  in  einer 
merkwürdigen  Wechselbeziehung  zur  Verminderung  der  Zuckungshöhe. 
Wird  die  letztere  stark  herabgesetzt",  so  ist  der  Eintritt  der  Zuckung 
wenig  verzögert.  Nur  wenn  die  Zuckungshöhe  ann&hernd  unverändert 
bleibt,  erreicht  die  Verspätung  jene  enormen  Grössen. 

Zur  Nachweisung  der  unter  der  Anode  und  zuweilen  auch  unter  der  Ka- 
thode vorkommenden  Hemmungserscheinungen  bedarf  man  einer  sehr  vor- 
sichtigen und  wiederholten  Prüfung  mit  Minimalreizen.  Ein  einmaliges  Aus- 
löschen der  Minimalzuckung  beweist  natürlich  nichts,  sondern  es  muss  mehr- 
mals nach  einander  die  Zuckung  bei  Einwirkung  der  Stromesöffnung  ver- 
schwinden und  nach  Hinweglassung  dieser  Einwirkung  wieder  ersoheioen. 
Auf  diese  Weise  ist  in  den  unten  folgenden  Versuohsbeispielen  jede 
der  einzelnen  Angaben ,  sobald  sich  dieselben  auf  Minioialerregung  be- 
zieben, aus  mehreren  Beobachtungen  gewonnen  worden.  H&uäg  erhält 
man  übrigens ,  namentlich  in  den  späteren  Stadien  einer  Versuohsreihei 
unentschiedene  Ergebnisse ,  indem  die  Minimalerregung  bald  veralftrkt 
bald  geschwächt  wird. 

'  b.  Ströme  von  mittlerer  Stärke. 

S.  68.  Bei  Stromstärken,  welche  in  beiden  Richtungen  Schliessangs- 
und  Oeff^nungszuckung   hervorbringen ,    gibt  jede  während    des  Verlauft 
der  Oefifhungszuckung  einwirkende  Erregung,  häufig  sogar  wenn  sie  aioh 
unter  der  Reizschwelle  befindet,  Verstärkung  der  Zuckung.  Unmittelbsr 
nach  dem  Ablauf  der  Zuckung  ist  durch  schwache,  aber  von  der  Schwelle 
so  weit  abstehende  Reize ,  dass  die  Schwankungen  der  Minimalerregaog 
hinwegfallen ,    ebenfalls    an    beiden  Elektroden   gesteigerte  Erregbarkeit 
nachzuweisen  ,    welche   nach   einiger  Zeit  dem   früheren  Zustande  Plats 
macht;    dessgleichen  durch   stärkere  Reize.     Bedient   man  eich  dagegen 
solcher  Minimalerregungen,    welche    genau  auf  der  Reizschwelle  stehen, 
so  zeigt  sich,  falls  der  Nerv  sich   nicht  im  asthenischen  Zustande  befin- 
det, unmittelbar  und  einige  Zeit  nach  Ablauf  der  Zuckung  eine  schwache 
Hemmung  unter  derKathode^  seltener  werden  Spuren  einer  solchen  auch 
unter  der  Anode  gefunden,  sondern  hier  weist  meistens  sogar  der  unter 
der  Schwelle  befindliche  Reiz  gesteigerte  Erregbarkeit  nach.    Die  Hemm- 
ungen  verschwinden  nach  einiger  Zeit   und  weichen  einer  Zunahme  der 
Zuckung. 

In  dem  Maaase^  als  man  sich  der  dritten  Zuckungsstufe  nähert,  nimoit 
die  Hemmung  unter  der  Kathode  zu,  während  diejenige  unter  der  Anode 
nur  schwach  und  flüchtig  ist  oder  noch  öfter  ganz  fehlt. 
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c.  Starke  Ströme. 

§.  69.  Unter  der  Kathode  wird  mit  dem  Versohwindeo  der  Oeff- 
DUDgszackung  die  zurflckbleibende  Hemmung  immer  gewaltiger;  sie  wird 
noD  seibat  fflr  etwas  stärkere  Reize  leicht  nachweisbar.  Sie  erreicht  in 
einer  für  die  Erregbarkeitsj^rüfung  nicht  mehr  messbaren  Zeit  nach  der 
Doterbrechnng  ihr  Maximum ,  sinkt  dann  wieder  und  geht  in  gesteigerte 
Erregbarkeit  Ober.  W&hlt  man  jedoch  starke  Prflfungsreize^  so  verschwin- 
den auch  hier  die  Hemmungserscheinungen  ,  und  es  ist  von  Anfang  an 
gesteigerte  Erregbarkeit  nachzuweisen.  Doch  muss  man  dazu  bei  leistungs- 
iUigen  Nerven  schon  ziemlich  erhebliche  Reizstärken  anwenden.  Unter  der 
Anode  kann  durch  vorsichtig  abgestufte*  Minimalerregnngen  ebenfalls  in 
der  Regel  eine  Hemmung  unmittelbar  nach  der  Oeffnungszuckung  nachge- 
wiesen werden;  sie  geht  dann  schnell  in  gesteigerte  Erregbarkeit  Ober, 
die  mit  dem  Wachsen  der  Stromstärke  und  der  Oeffnungszuckung  zu- 
nimmt 

S.  70.     Die  drei   Versuchsbeispiele,   die  ich  nun  folgen  lasse,    ent- 
sprachen successiv  den  drei  Stufen  des  Zuckungsgesetzes. 

Versuch    h 

Sehwacber  Strom   (Ite  ~  Stufe).     Spannweite  der  oonst.  Elektr.  8 ,   der 
Reizelektroden  3  Hm.  Beiz:  Oeffnungsinductionsschlag.  T  =  0;116. 


T  =  0^8. 
9    1  8  abst  I  Abat  0  |        2      |        3 


Nr. 

D 

C 

R 

RC 

Ülinimalreiz. 

1 

6  anfat 

Aufat.  0 

2,5 

2,5 

ZnokungRC  um  19  Mm. 
versp&tet 

2 

>» 

M 

2,5 

2,3 

ZnokungRC  um  24 Mm. 
versp&tet. 

3 

8  abst. 

»> 

3 

2,8 

Zuckung  RC  um  18 Mm. 
versp&tet. 

4 

17  anfat 

M 

2,5 

1,5 

Anfang  von  R  und  RC 
gleichzeitig. 

5 

20  abst. 

1» 

2 

2 

Zuckung  RC  um  13  Mm. 
verspätet. 

6 

8  abat. 

Abst.  1,5 

2,5 

4,5 

7 

5  aufat. 

»      1 

2,5 

4 

8 

8  abst. 

„      1 

2,5 

4 

St&rkerer  Reiz. 
11  • 
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10 
11 
12 
13 

14 


15 

16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 


5  aufst. 
8  abet. 

5  aafst. 

8  abst. 


5  aufst. 

8  abst. 

5  aufst. 
8  abst. 


8  abst. 
5  aufst. 

??   • 
8  abst. 


Abst.  0 
Aufst.  *0 


yy 


Autst.  0 

Abst.  0 
Aufst.  0 


Abst.  0 
Aufst.  0 


2 
2 
0 
2,5 


2 

2 

2 

o 

•w 

2 
2 


2,5 
2 
2 
2 


3 

2,5 
2 
2,5 

1,5 


T  =  0,055 


0 

0 

2 

2,5 

2,5 

3 


T  =  0 


2,5 
2,5 
0 
0 


Mioimalreiz. 


w 


„  RG  3  Mm.  sp&ter 
begioneod. 

„  R  und  RC  gleich- 
zeitig. 


RCSHcn.  i&oger. 
Reiz    verstärkt. 


Mininaalreiz. 


» 


Versnob    II. 


Strom  von  mittlerer  Stärke  (2te  Stufe ,  Schliessnngs.  und  Oeffnungszuckung 

beider  Richtungen).     Spannweite   der'  const  Elekb*.  7,   der   Reizelektr. 

3  Hm.  Reiz:  Oeffnungsinductionssoblag.  T  =  0,119.  t  =  0. 


Nr. 

D 

5  aufst. 

c 

R 

RC 

• 

i 

Aufst.  2,5 

3,5 

6 

Gewöhnliche  tteiESt&rke 

etwas  aber  der  Mini- 
malgreoxe. 

2 

8  abst. 

„     2,5 

3,5 

6 

11 

3 

9; 

Abst.  2,6 

3,5 

5 

99 

4 

5  aufst. 

Abst.  3 

3.5 

5 

,> 

5 

8  abst 

Aufst.  3 

0 

2 

Mioimalreiz. 

6 

5  aufst. 

Aufst.  2,5 

0 

l 

99 

7 

8  abst. 

Abst  2,5 

3,5 

0 

n 

8 

5  aufst. 

M 

4 

2 

Wird  der  Reis  wenig 
aber  die  Minimalgrenze 
verstärkt,  so  wird  RC 
Bt&rker  als  £. 

V«rtMf  der  OeiKiungsniokang  eto. 
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9    !18  abstrAbst.  2,5 
10   jläwifst.         „ 


2,5 
2,5 


4,5 
3,5 


18 
19 
20 
21 


T  =  0,30.    t  =  0,17. 


8  abst. 
5  aufst. 


II 
12 
13 

15  18  abst. 

16  ildaafst.  [  Anfst.  3 

17  «        I    „     2,5 


Abst.  4,5 
Aufst.  2 


Abst.    5 


2,5 

3 

2,5 

0 

3 

3 

0 


4,5 

0 

4 

3 

4 

3,5 

2,5 


Reiz  weiter  geschw&cht. 


T  =  0,055.  (Addition  der  Zuckungen.) 


8  abst 

5  aufst. 
5  aufst. 


Abst.  3 

Aufst.  2 
Abst.  2,5 


3 
0 

3,5 
0 


4,5 

4,5 

4 

2,5 


MinimalerreguDg, 


i> 


Versuch    III. 

Starker  Strom  (3te  Stufe:  absteigend  Sohliessungs-,  aufsteigend  Oeffnungs* 

raeicuDg).    Spannweite  der  oonst.  Blektr.  7,  der  Reizelektr.  3  Hm.  Reiz : 

Oeffnnngsinductionsschlag.    T  =  0,045  (Addition  der  Zuckungen.) 


4 
5 

6 
7 

8 


9 
10 


Nr. 

D 

• 

C 

R 

RC 

1 
2 
3 

8  abst. 

5  aufst 

18  abat 

Abst  0 
Au&t  4 
Abst  0 

3 

3 

3,5 

0               Gewöhnliche  Reizstärke, 

nahe  der  Minimalgrenze. 

6,5              (RC  vomMoximuni  der 

Zuokong  C  abgebend.) 

4,2 

T  =  0,22.  t  =  0,056. 


18  abst 

Abst  0 

3,5 

8  abst 

?f 

3,4 

5  aufst 

Aufst  4 

3- 

8  abst 

91- 

3,5 

8  aufst 

Aufst  3,5 

2,5 

4 
4,3 

3  RC  l&oger  als  R. 
4 

4  Reiz  zur  Schwelle  geschw&cht. 


T  =  0,116.  t  =  0. 


5  aufM. 
8  abat. 


Abst.  0 


2,5 
1,5 


0 
0 
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Nr. 

D 

C 

R 

RC 

• 

11 
12 
13 
14 
t5 

8  abst. 

5  aufot. 
18  abst. 
15  aufist. 

Abst.  0 

Aufst.  3 

Abst.  0 

'Aufst.  3 

n 

3 
1,5 

3 

3,3              Reiz  etwas  verst&rkt 
/     4    ^            Reiz  wieder  geschwächt 

3,5 
4 

S.  Be^evtug  1er  gewoaneaea  Ergebaisse. 

S.  71.    Die  ErregbarkeitsänderuDgeD,  welche  der  Oefifhung  des  Stro- 
mes  Dachfolgen,  sind  bereits  von  Pflüger  studirt  worden*).   Seine  Re* 
sultate  stimmen  mit  den  oben  erhaltenen  so  weit  überein,  als  es  bei  dem 
Umstände,   dass   dieser  Forscher    sich   keiner  zeitmessenden  Werkzeuge 
bediente,  erwartet  werden  kann.    Pflager  hat  n&mlich  beobachtet,  dass 
zur  Seite  der  Kathode  eine  kurze  Zeit    die  Erregbarkeit  herabgesetzt  er- 
scheint,   was  er  als  negative  Modification  bezeichnet,  worauf  dann  eine 
Iftnger  anhaltende  positive  Modification  nachfolgte.    Zur  Seite    der  posi- 
tiven Elektrode  sah  er    aber  momentan  den  Elektrotonus  nach  Oeffnung 
der  Kette  in    die  positive  Modification  tiberspringen.     Bei  der  Schnellig- 
keit, mit  welcher,  wenigstens  für  solche  Reize,  die  nicht  genau  derReiz- 
sohwelle  entsprechen,    die  wfthrend    des  Oeschlossenseins  der  Kette  be* 
stehende  Hemmung  nach  der  Unterbrechung  verschwindet,    ist  das  zeit- 
messende Myographien  zur  Auffindung  jener  Nachwirkungen  in  der  That 
nicht   wohl    zu   entbehren.    Unsere  Versuche  enthalten  aber  ausserdem 
aber  die  Verschiedenheit  in  der  Stärke  der  zuraokbleibenden  anodiscben 
und  kathodischen  Hemmungen  einige  Aufschiasse  ^  welche  das-  Verhalten 
der  Oeffnungszuckung  je  nach  der  Stromstärke  erklärlich  machen.  Eine 
Thatsache,  die  hierher  gehört,  das  Ausbleiben  der  Oeffnungszuckung  bei 
starken  Strömen,    hat  schon  Pflager  aus   der  an  <)ar  Kathode  zurflok- 
bleibenden  negativen  Modification  abgeleitet  **), 

Bei  den  schwächsten  zuckungerregenden  Strömen  finden  wir  die  ano* 
dische  Hemmung  verhältnissmässig  stark  entwickelt,  während  die  katho* 
dische  fehlt  oder  nur  in  Spuren  vorhanden  ist.  Dies  hängt  augenscheinlich 
damit  zusammen,  dass  der  schwache  absteigende  Strom  in  der  Regel  bAt 
bald  nach  dem  Eintritt  der  Schliessungszuckung,  ja  manchmal  vor  dem- 
selben Oeffnungszuckung  bewirkt,  während  solche  bei  dem  aufsteigenden 
Strome  noch  ausbleibt.    Doch    ist  das  Verhalten   der  Nerven  nicht  ganz 


*)  Untersuchungen  über  die  Pbysiotogie  des  Elektrotonus,  S.  264  n.  f. 
^^)  Obernier,  du  Bois  und  Reiohert's  Archiv,  1861,  8.  269. 
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gieithiDftssig.  Manchmal  ist  die  aoodlBohe  Hemmung  ebenfells  sohwaob 
nnd  von  sehr  kurser  Dauer:  dann  tritt  auch  die  aufsteigende  Oeffnungs- 
snckung  schon  bei  schwachen  Stromstärken  ein. 

Mit  wachsender  Stromst&rke  vergeht  die  anodisohe  Hemmung  schnel- 
ler, während  sich  an  der  Kathode  die  Erscheinungen  noch  nicht  merk- 
lich verändert  haben.  Dies  entspricht  der  zweiten  Stufe  des  Zuckungs- 
gesetses:  Oeffnungszuckung  bei  beiden  Stromesrichtungen.  Mit  noch 
weiter  zunehmender  Stromstärke  wird  aber  nun  die  kathodische  Oeffnungs- 
hemmung  stärker  und  dauernder,  so  dass  die  absteigende  Oefifnungszuck- 
ang  ausbleibt  Die  anodische  Hemmung  scheint  im  ersten  Momente  nach 
dem  Ablauf  der  Oefihungszuckung  bei  starken  Strömen  wieder  etwas  zu 
wachsen ,  geht  aber  immer  schneller  in  eine  länger  dauernde  Erregung 
aber.  Bei  den  stärksten  Strömen  endlich  ,  bei  welchen  die  absteigende 
Oeffnungszuckung  wieder  erscheinti  auf  welche  sich  jedoch  unsere  Versuche 
nicht  mehr  erstrecken,  wird  wahrscheinlich  durch  die  immer  weiter  sich 
ausbreitende  anodische  Oeffnungserregung  die  Wirkung  der  an  der  Ka- 
thode eintretenden  Hemmungen  wieder  compensirt,  was  um  so  begreifli- 
cher erscheint  y  als  hier  die  während  der  Schliessung  entstandene  anodi- 
sche Hemmungswelle  sogar  Ober  die  negative  Elektrode  sich  ausbreitet 
und  daher  der  entgegengesetzte  Zustand ,  der  bei  der  Oeffnung  sich  ein- 
stellt, entsprechend  an  Ausdehnung  gewinnen  muss. 

S.  72.  Was  die  Deutung  dieser  Vorgänge  nach  der  Unterbrechung 
der  Kette  betrifft,  so  liegt  es  nahe  anzunehmen,  dass  die  anodische 
OeffnungshemmuDg  nichts  anderes  als  ein  zurQckbleibender  Rest  der  ano- 
dischen Schliessungshemmung  sei.  Bei  der  so  langsamen  Entstehung 
der  letzteren  ist  es  begreiflich ,  dass  sie  auch  langsam  wieder  verschwin- 
det. Dabei  scheinen  die  Geschwindigkeiten  des  Gehens  und  Kommens 
ungefähr  gleichen  Schritt  zu  halten.  Wie  die  Hemmung  bei  den  schwa- 
chen Strömen  langsam  sich  ausbildet,  so  bleiben  auch  länger  ihre  Spu- 
ren zurück ,  während  sie  bei  starken  Strömen  schnell  der  mächtig  an- 
schwellenden OeffnungseiYegung  den  Platz  räumt.  Für  die  Identität  der 
Oeffnungs-  und  Schliessungshemmung  an  der  Anode  spricht  ferner  der 
Umstand,  dass  die  erstere  ebenso  wie  die  letztere  unter  dem  aufsteigen- 
den Strom  vorzugsweise  durch  den  aufsteigenden  Reizstrom  nachweisbar 
zu  sein  scheint.  Uebrigens  ist  der  Einfluss,  welchen  die  Richtung  der 
Prtlfnngsströme  bei  der  Oeffnungserregung  austibt,  sehr  wenig  ausgeprägt, 
so  dass  ein  entscheidendes  Resultat  in  dieser  Beziehung  nicht  zu  ge- 
winnen ist. 

Rflcksichtlich  der  kathodisohen  Oeffnungshemmung  sind  zwei  An- 
nahmen möglich.  Entweder  könnte  dieselbe  auf  der  Ausbreitung  der 
aoodischen  Hemmung  beruhen,  welche  nach  Unterbrechung  der  Kette  un- 
gehindert über  die  zuvor  widerstehende  negative  Elektrode  hinabflösse; 
oder  sie  ist  als  eine  Erscheinung  zu  deuten  ,  welche  an  der  Kathode 
selbst  ihren  Ursprung   hat  nnd  unmittelbar  aus   der    dort  während  der 


16d  Von  der  intrapolaren  Oeffbangterre^ng. 

SoUieesung  der  Kette  bestandenen  Erregung  hervorgeht  in  der  That 
scheint  die  letztere  Brkl&rung  die  kaum  zu  bestreitende.  Wftre  nftmlieh 
die  erste  Annahme  zulässig,  so  mflsste  erwartet  werden,  dass  kathodiaohe 
und  anodisohe  Hemmung  nach  Intensität  und  Geschwindigkeit  des  Ve^ 
gehens  gleichen  Schritt  mit  einander  hielten.  Dies  ist  aber,  wie  wir  ge« 
sehen  haben ,  durchaus  nicht  der  Fall.  Bei  schwachen  Strömen  dauert 
die  anodische  Hemmung  lange  an ,  während  die  kathodisehe  höchstens 
in  schwachen  Spuren  sich  ankündigt.  Bei  starken  Strömen  vergeht 
umgekehrt  die  anodische  Hemmung  schnell,  während  die  kathodisehe 
lange  anhält  Sonach  müssen  wir  wohl  annehmen,  dass  die  beiden  Vor* 
gänge ,  die  der  Entstehung  des  Stromes  gefolgt  sind  ,  im  Moment  der 
Oeffnung  in  ihr  Oegenlheil  umschlagen.  Die  Erregung  macht,  um  so 
mehr,  je  «tärker  sie  ist,  einer  wider  sie  aufstrebenden  Hemmung  Platz, 
die  Schliessungshemmung  aber  verschwindet  langsam  oder  schnell ,  je 
nachdem  sie  langsam  oder  schnell  sich  gebildet  hat  Unmittelbar  nach 
der  Unterbrechung  der  Kette  können  daher  zur  Seite  der  beiden  Elek- 
troden Spuren  von  Hemmung  zu  fioden  sein ,  an  der  positiven  die  noch 
restirende  Schliessungshemmung,  an  der  negativen  die  neu  entstandene 
Oeffnungshemmung.  Mit  dem  Wachsthum  der  zweiten  nimmt  aber  die 
erste  ab.  Ist  eine  gewisse  Zeit  nach  dem  Oeffnen  der  Kette  verflossen, 
so  sind  beide  verschwunden,  und  die  Erregung,  welche  der  anodisehen 
Hemmung  gefolgt  ist,  breitet  nun  ohne  Widerstand  über  den  ganzen 
Nerven  sich. aus. 


II.    Von  der  intrapolaren  Oei&iiingserregiing. 

1.  htrapolare  Tstalerrepizg. 

S.  73.  Die  Untersuchung  lässt  sich  in  diesem  Fall  einfacher  aus- 
führen als  bei  der  Schliessungserregung.  Wir  bedienen  uns  nämlidi 
eines  Stromschliessers  (Fig.  2  S.  12),  indem  wir  den  Theil  a  von  dem 
übrigen  Hebel  isoliren  und  benützen  denContact  bei  s  zur  Unterbreohong 
der  Constanten  Kette,  den  Hebelarm  d  aber  zur  Schliessung  des  Kreises 
der  secundären  Spirale ,  indem  der  eine  Leitungsdraht  derselben  in  /?, 
seine  Fortsetzung  in  d  eingeschraubt  ist.  Die  beiden  Leitungsdrähte  der 
secundären  Rolle  sind  mit  denselben  unpolarisirbaren  Elektroden  in  Ver- 
bindung gesetzt,  welche  auch  die  Leitungsdrähte  der  constanten  Kette 
aufnehmen.  Es  folgt  somit  in  zwei  rasch  nach  einander  kommenden  Ae- 
ten  1)  die  Oeffnung  des  constanten  Stroms  und  2)  die  Schliessung  des 
Kreises  der  secundären  Inductionsspirale.  Ein  in  angemessener  Entfern- 
ung  vom  Stromschliesser  befindlicher  Stromunterbrecher  besorgt  dann  in 
der  früheren  Weise  die  Auslösung  eines  Inductionsschlages. 


Imrapolare  Totalerregnng. 
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S.  74.  Bei  schwaghen  Strömen,  die  der  ersten  Stufe  des  Zuckungs- 
gesetzes entsprechen,  findet  man  die  totale  Erregbarkeit  fQr  den  Minimal- 
reiz bei  jeder  Richtung  des  constanten  Stromes  und  des  Prüfungsstromes 
herabgesetzt,  für  st&rkere  Reize  ist  sie  ebenso  bei  jeder  Richtung  gestei- 
gert Die  Hemmung  beginnt  im  Moment,  wo  die  Kette  geöffnet  wird, 
uod  sie  dauert  mindestens  ^j^  Secunde.  Nach  Ablauf  dieser  Zeit  wird 
die  Erregbarkeit  tfuch  für  den  Minimalreiz  gesteigert. 

Bei  den  Strömen  der  zweiten  Zuckungsstufe  ist  höchstens  bei  Mini- 
inalreizen,  weiche  dicht  an  4er  Reizschwelle  liegen,  eine  vorübergehende 
Abnahme  der  Erregbarkeit  nachzuweisen.  In  der  Regel  hat  sogleich  nach 
der  Oefifbong  die*  Erregbarkeit  für  jede  Richtung  der  Ströme  zugenom- 
men, nnd  dauert  diese  Zunahme  längere  Zeit  an.  Je  mehr  man  sich  der 
dritten  Zuckungsstufe  nähert,  um  so  entschiedener  macht  sich  aber  wieder 
eine  Hemmung  bemerklich,  und  die  letztere  ist  endlich  bei  starken  Strö- 
men, welche  Richtung  sie  oder  die  Prüfungsströme  haben  mögen,  deut- 
lich ausgeprägt.  Stärkere  Reize  weisen  auch  hier  nur  gesteigerte  Erreg- 
barkeit nach. 

Leicht  erklären  sich  diese  Erscheinungen  aus  den  bei  der  extrapola- 
ren Untersuchung  aufgefundenen  Thatsachen.  Dort  sahen  wir  nämlich, 
dass  bei  schwachen  Strömen  die  anodische  Schliessungshemmung ,  die 
sich  während  des  Geschlossenseins  der  Kette  über  einen  nicht  unbeträcht- 
lichen Theil  der  intrapolaren  Strecke  ausbreitet,  eine  Zeit  lang  die  Oeff- 
Dung  des  Stroms  überdauert.  In  vielen  Fällen  waren  aber  auch  schon 
die  Spuren  kathodischer  Oeffnungshemmung  bemerklich.  Beide  Momente- 
zusammen  müssen  die  Gesammterregbarkeit  der  intrapolaren  Strecke  her- 
abdrflcken.  Bei  Strömen  mittlerer  Stärke  verschwindet  die  anodische 
Hemmung  fast  im  Moment  der  Unterbrechung  der  Kette,  während  die 
Oeffnungshemmung  an  der  Kathode  noch  keinen  hohen  Grad  erreicht 
bat.  Erst  mit  weiter  wachsender  Stromintensität  nimmt  in  Folge  der 
stärker  werdenden  kathodischen  Oeffnungshemmung  auch  die  Totalerreg- 
ang  wieder  ab.  *   . 

Versuch     I. 

Schwacher    Strom    (ite   Stufe  des  Zuckungsgesetzes).     Spannweite   der 
Elektr.  20  Mm.  Heiz:     Oeffnungsinductionsschlag. 


Nr. 

T 

E 

• 

.  R 

RC 

1 
2 

0,1 3 

C  aufst.  R  abst. 
G  abst.  R  aufst. 

3 
3 

0              Minimalreiz. 

(Entfernung  der  beiden 

Inductionsspiralen  25 

Cm.) 
0 
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Nr. 

T 

3 

0»i3 

4 

n 

5 

0,26 

6 

n 

7 

» 

8 

n 

9 

10 

« 

11 

n 

12 

11 

13 

0,11 

14 

;? 

15 

M 

16 

}} 

17 

ff 

18 

0 

19 

yf 

20 

M 

21 

ff 

Ei 


C  abst.  B  aufst. 
C  abst.   R  abst. 


» 


C  abst.  R  aufst. 
C  aufst  R  aufst. 
G  aufst  R  abst 
C  abst   R  abst 


G  ftbst  R  aufst. 
C  au&t.  R  abst 
G  aufst  R  aufst 
C  abst    R  abst 

C  abst  R  aufst 
0  aufst  Raufst 

C  aufst  R  abst 
G  aufst  R  aufst 

G  abst  R  abst. 
C  aufst  R  aufst 
G  abst  R  aufst 
G  aufst.  R  abst 


3 

3,2 

2,5 

3 

3 

3 

3,2 


3,2 
3,2 
3,4 

2,8 

3 
3 

3 
3 

2 
3 

3 
3,5 


RG 


0 
0 
0 
0 

3,5 
0 

3,7 


3,7 

3,4 

3,8 

0 

0 
3 

0 
3,5 

0 
0 
0 
0 


Reit  verstirkt 

(Bafernung  der  Iodao> 

tionsspiraleii    15,5 

Gm.) 


ZurHinimalerregung  tn> 
rOckgekehrt 

Lat  ReiiuDg  von  RC  et- 
was grösser. 

Lat    Reizung    von  RC 
grosser. 


Strom  rerst&rkt  bis  nahe  zur  3ten  Zuckungsstufe,  Minimal- 
reiz: 


22 

n 

23 

»1 

24 

*> 

25 

»9 

C  abst  R  abst 
G  abst  R  aufst 
G  aufst  R  aufst 
G  aufst.  R  abst 


4 
3 

.2,5 
3 


4,5 
5 
4 
4 


G  =  0 

G  =  3 
G  =  3,5. 


Versuch    II. 


Variation  der  Stromstärken.  Spannweite  24  Mm.  Reiz:  Oeffnungsinductions- 

Bchlag.  T  =  0,24,  t  durchschnittlich  =  0,13. 


Nr. 


E 


R 


RG 


2 
3 


C  aufst  R  aufst. 

G  abst    R  aufct 
G  aufst  R  abst 


3,4 

3 
3 


2,8 


n 


3,8  Mittl.    Strom  (2te  Zuck- 


3,8 
3,5 


ungBStufe),  Minimalreia. 


Intnqpolue  Totatenogung. 
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Nr. 

C 

• 

R 

RC 

4 

C  abat    R  abst. 

3 

2,8 

3,5 

5 

C  aufst.   R  abst. 

3 

2 

2,5  Strom  verst&rkt  bis  zur 
oberen  Grenze  der  2ten 
Zuokungsstufe. 

6 

C  abst.   R  abat. 

3 

2 

2,5 

7 

C  abst   Raufst. 

3 

2 

2,7 

8 

C  aufst  Raufst. 

3 

2 

2,3 

9 

C  abst.   R  abst. 

2 

2 

2     Strom    noch  mehr  ver- 

( 

1 

st&rkt  (3te  Stufe). 

10 

C  abst.   Raufst. 

2 

2 

■  0 

11 

G  aufst  R  abst 

2 

1.5 

2 

12 

C  aufet  Raufst 

2 

1,5 

0 

2.    htrapolare  Partialerrei^ig. 

§.  75.  Bei  UDtersucbung  der  Vorgänge  in  der  intrapolaren  Strecke 
nach  der  Oeffnung  der  Kette  Ibissen  sich  leicht  die  Missst&nde  beseitigen, 
welche  bei  der  Erforschung  der  Sohiiessungserregung  nicht  zu  umgehen 
waren.  Y!\t  wenden  zu  diesem  Zweck,  wie  in  den  Versuchen  über  To- 
talerregung^  einen  Btromschliesser  an  ,  dessen  beide  Theile  von  einander 
isolirt  sind ,  so  dass  zuerst  die  constante  Kette  geöffnet  und  dann  der  ein 
Stück  der  intrapolaren  Nervenstreoke  aufnehmende  Kreis  der  secundären 
Inductionsspirsle  geschlossen  wird  ,  worauf  endlich  als  dritter  Act  die 
durch  einen  Stromunterbrecher  bewirkte  Auslösung  des  Inductionsschla- 
ges  folgt. 

Die  auf  solche  Weise  ausgeführten  Versuche  lehren ,  dass  in 
der  intrapolaren  Strecke  die  ähnlichen  Veränderungen  wie  in  den  'ex- 
trapolaren llieilen  des  Nerven  sich  '  einstellen  \  doch  scheint  auch 
hier  wieder  den  Hemmungsvorgängen  eine  grössere  Intensität  zuzu* 
kommen.  Nach  Oeffnung  der  schwächsten  zuckungerregenden  Ströme 
zeigt  nämlich  der  Minimalreiz  in  der  ganzen  intrapolaren  Strecke 
meistens  herabgesetzte  Erregbarkeit  an.  Mit  dem  Eintritt  der  zwei- 
ten Zuckungsstufe  wird  die  Hemmung  geringer^  und  wir  erhalten 
jetzt|  wenn,  wie  gewöhnlich,  die  Minimalerregungen  etwas  entfernt  von 
der  Reizschwelle  gewählt  werden  ,  in  den  anodischen  und  kathodischen 
Theilen  der  intrapolaren  Strecke  gesteigerte  Zuckung.  Nur  solche  Reize, 
die  Torsfehtig  dicht  an  der  Reizschwelle  gehalten  werden,  zeigen  hier 
Doch  zuweilen  Abnahme  der  Erregbarkeit.  Zu  stärkeren  Strömen  aber- 
gehend  wächst  dann  wieder  die  Hemmung  an,  so  dass  bei  den  Strömen 
der  dritten  Zuokungsstufe  in  der  ganzen  intrapolaren  Strecke  abermals 
Abnahme  der  Zuckung  beobachtet  wird.  Stärkere  Reize  ergeben  auch 
hier  flberall  gesteigerte  Erregbarkeit 
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Die  folgende  Versuchsreihe,  die  aus  mehreren  Versuchen  zusammen- 
gestellt ist,  gibt  eine  Uebersicht  dieser  Erscheinungen. 


Versuchsreihe. 

Spannweite  derReizelektr  .2,  der  const.  Elektr.  40  Mm.  (Nr.  1—8),  32  Hm.  (9 

— 13)  und  25  Hm.  (14—  17).  Entfernung  der  untern  Reiz-  von  der  untern 

const. Elektr.  10 Hm.  (1—8),  7  Mm.  (9—13)  und  3  Mm.  (14-17). 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


9 

10 
11 
12 
13 


14 
15 
16 
17 


1.  Schwacher  Strom  (Ite  Zuokungsstufe).  T  =  0,28. 


C  absi.  R  abst. 

C  absl.  Raufst. 

C  aufst.  Raufst. 

C  aufst  R  abst. 

C  abst.  R  abst. 

C  abst  Raufst. 

C  aufst.  R  abst 

C  aufst.  Raufst 


0 

3,5 

2,5 

2,5 

0 

3 

0 

2,6     . 

3 

2,5 

3 

2,5 

0 

2,5 

0 

3 

2        Minimalreiz. 

0 

2 

l 

3,5    Stärkerer  Reiz. 

4 

3,5 

3,5 


2.  Mittlere  Stromst&rke  (2te  Zuckungsstufe).  T  =0,114. 


C  abst.   R  abst. 

C  aufst.  R  aufst. 

C  aufst.  R  aufst. 

C  abst.    R  aufst. 

C  aufst.  R  aufst. 


2 

2 

2,5 
1 

3 

2,5 

3 

2,5 

0 

0 

3,5      Minimalreiz. 

3,5 

3,5 

4  Reiz  unter  die  Schwelle 

5  geschwftcht 


3.  Starker  Strom  (3te  Zuckungsstufe).  T  =:  0,094. 


C  aufet.  R  abst 
C  aufst  R  aufst 
C  abst    R  abst 
C  abst  .R  aufst 


3 

3,3 
0 
0 


3 
3 
3 
3 


0 
0 

1,5 
0 


Minimalreiz. 


I.    Tergleickuf  der  in-  ud  extrapalam  ErrcfbarkeiL 

S.  76.  Wie  bei  der  Schliessungserregung,  so  lässt  sieb  auch  bei  der 
Oeffouogserregung  die  Frage  erheben :  in  welchem  VefhäUniss  ihrer  In- 
tensität nach  die  Vorgänge  stehen ,  die  sieh  nach  der  Unterbrechung  der 
Kette  zwischen  den  Polen  derselben  und  in  den  extrapolaren  Theilen  des 
Nerven  entwickeln. 

Zur  Entscheidung  dieser  Frage  greifen  wir  zu  einem  äbniioheii  Ver* 
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fabreo  wie  früher  ($.  61).  Bei  ziemKch  bedeutender  SpaDnweite  der 
Elektroden  des  constanten  Stromes  bringen  wir  auf  der  in-  und  extrapo- 
laren  Seite  der  gegen  den  Muskel  gelegenen  Elektrode,  in  gleicher  Ent- 
ferauDg  von  derselben ,  ein  Reizelektrodenpaar  von  geringer  Spannweite 
an.  Ich  habe  zu  diesem  Zweck  in  allen  Versuchen  Platindrabtelektrodeo 
¥00  2  Miliim.  Spannweite  benfltzt,  deren  Entfernung  (Z)  von  der  constanten 
Elektrode  3  —  ö  Milliro.«  betrug.  Um  die  Stromverzweigung  zu  vermei- 
den,  wurde  beim  intrapolaren  Reizelektrodenpaare  dasselbe  Verfahren 
wie  oben  angewandt :  der  Strom'schliesser,  dessen  beide  Theile  von  ein<- 
ander  isolirt  waren,  besorgte  also  zuerst  die  Oeffnung  der  Kette,  dann 
die  Schliessung  des  secundären  Inductionskreises,  worauf  der  Stromunter- 
brecher den  Inductionsschlag  auslöste. 

Bei  der  Anwendung  schwacher  Ströme  ,  welche  nur  Schliessungs-, 
keioe  Oeffnungszuckung  erregen,  beobachtet  man,  wenn  die  Richtung  des 
Stromes  absteigend  ist ,  der  Reiz  also  in  der  Nachbarschafk  der  negati- 
ven Elektrode  stattfindet,  in  -  und  extrapolare  Veränderungen  der  Erreg- 
barkeit (bei  schwächsten  Reizen  Abnahme,  bei  etwas  stS^rkeren  Zunahme), 
deren  Grösse  zu  beiden  Seiten  der  Kathode  keine  merklichen  Verschie- 
denheiten darbietet;  ebenso  bei  etwas  stärkeren  Strömen,  bei  denen  die 
absteigende  Oeffnungszuckung  sieb  einstellt.  Hier  klingt  die  letztere  in- 
und  extrapolar  als  gesteigerte  Erregbarkeit  ab.  Anders  verhält  es  sich 
mit  den  schwächsten  aufsteigenden  Strömen.  Bei  diesen  zeigen  Minimal- 
erregungen auf  der  intrapolaren  Seite  der  Anode  häufig  noch  herabge- 
setzte Erregbarkeit  an,  während  auf  der  extrapolaren  dieselbe  schon  ge- 
steigert ist.  Allerdings  sind  aber  diese  Unterschiede  nur  unbedeutend 
und  sehr  flüchtig,  indem  bald  überall  die  gesteigerte  Erregbarkeit  sich 
einstellt.     Ebenso  besteht  diese  von  vornherein  für  stärkere  Reize. 

Natürlich  kann  hier,  wie  bei  den  ähnlichen  Ergebnissen  in  Betreff 
der  Schliessungserregung  (§.65),  wieder  die  Frage  entstehen,  ob  die  be- 
obachteten Unterschiede  nicht  von  einer  Hemmung  der  Fortpflanzung 
durch  die  Stelle  der  Elektrode  herrühren.  Es  ist  daher  zuzugestehen,  dass 
die  Versuche  mit  aufsteigenden  Strömen  an  und  für  sich  keine  hinreichend 
beweisende  Kraft  haben.  Um  so  mehr  muss  von  der  Anwendung  stärkerer 
aufsteigender  Ströme  abgesehen  werden. 

Benützt  man  stärkere  absteigende  Ströme,  welche  der  dritten  Zuck- 
ungsstufe entsprechen ,  wo  also  die  Oeffnungszuckung  hinwegbleibt ,  so 
ist,  wenn  die  Schliessungsdauer  eine  kurze  war,  d.  h.  etwa  '/«  —  Vs 
Secande  betrug,  nur  ein  geringes  Ueberwiegen  der  Hemmung  auf  der  in- 
trapolaren Seite  der  Kathode  zu  beobachten.  Immerhin  sieht  man  ziem- 
lich constanty  dass  bei  einer  Reizstärke,  bei  welcher  extrapolar  schon 
Gleichheit  der  Zuckungen  R  und  RC  oder  selbst  eine  geringe  Zuck- 
ungszunahme besteht,  der  intrapolare  Prüfungsreiz  noch  ausgelöscht  wird. 
Diese  Unterschiede  werden  viel  bedeutender,  wenn  man  die  Schliessungs- 
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dauer  Buf  mehrere  Seoooden  verlängert.  In  diesem  Fall-  wird  selbst  bei 
ziemlich  8tarlcen  Reizen  die  intirapolar  ausgelöste  Znokuog  verringert 
oder  ausgelöscht,  w&hrend  der  Einfluss  auf  die  extrapolare  Strecke  ent- 
weder ausbleibt  oder  doch  viel  unbedeutender  ist.  Erst  bei  den  stärksten 
Reizen  kommt  auch  hier  zu  beiden  Seiten  der  Elektrode  eine  gleich- 
massig  gesteigerte  Erregbarkeit  zur  Beobachtung. 

Als^  Beispiele  theile  ich  zwei  Beobachtungsreihen  mit,  die  eine  bei 
einem  schwachen,  meistens  aufsteigend  gerichteten,  die  andere  bei  einem 
starken  absteigenden  Strome.  R|  bedeutet  in  beiden  die  intrapolare,  R| 
die  extrapolare  Reizung. 

Versuch    I. 

Schwacher  Strom:  Ite  Stufe  (Schliessungszuckung  beider  Richtungen). 
Spannweite  der  const.  Elektr.  20,  der  Reizelektr.  2  Hm.   Z  in-  und  ex- 

trapolar  3  Mm.  T  =  0,120. 


1 

C  aufst. 

2 

C  aufst. 

3 

C  aufst. 

4 

G  aufst. 

5 

G  aufst 

6 

G  aufst 

7 

C  aufst. 

8 

G  aufst 

9 

G  abst. 

10 

G  abst 

11 

G  aufst. 

12 

C  aufst 

13 

C  aufst 

14 

G  aufst. 

15 

G  aufet 

16 

C  aufst. 

17 

C  aufst 

18 

G  aufst 

19 

G  abst. 

20 

C  aufot 

Ri  abst. 
R,  abst. 
R^  aufst. 
Rj  aufst. 
R^  aufst. 
R)  aufst. 
R|  abst. 
R,  abst. 
Ri  abst. 
R,  abst. 
R|  abst. 
R)  abst 
R,  abst. 
R|  abst. 
R^  abst. 
R,  abst. 
R^  aufst. 
Rj  aufst. 
Rj  abst. 
R,  abst. 


3 

ü 

3 

3 

3 

3 
3 

2fi 
0'8 

2,5 
3 

u 

0 

3 

3,3 

3 

h^ 

3 

f'8 

3    . 

3 

3 

3,3 

3 

3,5 

3 

3,3 

3 

l'ö 

3 

3,5 

3 

3,5 

3 

3,5 

3 

4 

3 

4 

32  Schwacher  Reiz. 

» 

34 

w 
}} 

20  St&rkerer  Reiz. 
16 

}f 

13 

w 
^} 
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Starker  absteigender  Strom    (6  Blem.  Dan.)   3te  Stufe.    Spannweite  der 
oottst  Elektr.  25 ,    der  Reiaelektr.  2  Mm.  Z  in  •  und  eztrapolar  3  Mm, 

T  =5  0,061. 


Nr. 

E 

R 

RG 

S 

1 

2 
3 
4 

Ri  abat. 

R,  abtt. 
R|  aufst. 
R,  aufsi. 

3,5 

3,5 
3,5 
3,5 

0  (3,5) 

4 
0 
2,5 

26,5           Zwischen  RC  =  0  und 
RG  =  R  wechselnd. 

27,5 

Die  Fortsetzung  der  Versuchsreihe  verläuft  diesem  Anfang  entsprechend. 
RC|  ist  abwechselnd  =  0  und  =  R,  RC,  in  der  Regel  grösser  als  R. 
Mit  der  Dauer  der  Versuchsreihe  werden  aber  die  Unterschieije  immer 
undeutlicher.  Hierauf  wird  die  Schliessungsdauer  auf  etwa  5  See.  verlftn- 
gert.  Schluss  der  Versuchsreihe: 


16 

17 
18 
19 

22 
23 


R,  auftt 
R|  aufst. 
R,  abst. 
Ri  abst 
Rj  abst 
abst 
aufst 


k 


3 

3,5 

3 

2 

3 

3,5 

3      • 

2,4 

3 

3,4 

3 

0 

3 

3 

3 

2 

25 

» 
25 

« 
26 

22 


19 


Rj  aufst 

Reiaschwelle  fllr  R^  =  8  38,  fOr  R,  =  8  37. 


§.  77.  Aus  diesen  Beobachtungen  dürfen  wir  wohl  den  Sohluss 
ziehen,  dast  die  Vorgänge,  welche  nach  der  Unterbrechung  der  Kette  im 
Nerven  entstehen,  sich  in  Bezug  auf  ihre  Intensit&t  in  der  in-  und  extra* 
polaren  Strecke  ähnlich  wie  die  Erregungsvorg&nge  nach  der  Schliessung 
rerhalten.  Die  Erregung  selbst  wird  bei  denjenigen  Stromst&rken ,  wo 
Gleichheit  der  ab-  und  aufsteigenden  Oeffnungszuckung  besteht,  auch  hier 
in  der  ganzen  Lftnge  des  Nerven  von  gleicher  Intensität  sein.  An  der 
unteren  und  oberen  Grenze  der  zweiten  Zuckungsstufe,  wo  dieOeffnungs- 
znokungen  verschieden  sind ,  wird  die  Erregung  bei  ihrer  Fortpflanzung 
durch  die  in  anodiseher  oder  kathodischer  Hemmung  begriffene  Stelle 
vermindert:  an  der  unteren  Grenze  ist  es  daher  in  Folge  der  anodischen 
Hemmung  die  zur  Seite  der  positiven  Elektrode  gelegene  Nervenstreoke, 
an  der  oberen  Grenze  ist  es  in  Folge  der  kathodischen  Hemmung  die 
aar  Seite  der  negativen  Elektrode  gelegene  Nervenstrecke,    welche  eine 
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geringere  Erregung  zeigt.  Stärker  noch  werden  diese  üntersohiede  jen- 
seits der  genannten  Grenzen,  wo  bei  den  schwachen  Strömen  die  Er* 
regung.zur  Seite  der  Anode,  bei  den  starken  Strömen  die  Erregung  zar 
Seite  der  Kathode  so  weit  durch  die  Hemmung  herabgedrOckt  wird,  dass 
keine  Oeffnungszuckung  mehr  entstehen  kann. 

Die  Hemmung  selbst  ist^  wie  unsere  Versuche  lehren,  auch  hier  in 
der  intrapolaren  Strecke  grösser  als  in  den  extrapolaren  Theilen  des 
Nerven.  Die  Gestalt  der  Curve ,  welche  die  Intensität  der  HemmuDgs- 
vorgänge  für  die  verschiedenen  Theile  des  Nerven  ausdrückt,  ändert  sich 
aber  mit  wachsender  Stromstärke.  Bei  den  schwächsten  Strömen  liegt 
ihr  Maximum  auf  der  intrapolaren  Seite  der  Anode:  sie  sinkt  von  da 
rasch  nach  der  extrapolaren,  langsamer  nach  der  intrapolaren  Richtung.  Hit 
wachsender  Stromstärke  verschiebt  sich  das  Maximum  gege»  die  Ka- 
thode hin,  nimmt  aber  anfänglich  nicht  in  gleichem  Maasse  zu ,  wie  die 
Intensität  der  Erregung^  welche  daher  nach  beiden  Seiten  die  Elektro- 
den durchbricht.  Erst  bei  noch  weiterer  Steigerung  der  Stromst&rke, 
nachdem  das  Maximum  der  Hemmungscurve  bis  zur  Kathode  gerückt 
ist,  wächst  an  der  letzteren  dieselbe  wieder  mehr  an.  Die  Gestalt  der 
Curve  wird  nun  eine  ähnliche  wie  bei  den  schwachen  Strömen,  nur  mit 
umgekehrtem  Lageverhältniss  zu  den  Elektroden :  auf  der  intrapola- 
ren Seite  der  Kathode  liegt  jetzt  das  Maximum  der  Hemmung,  von  da 
an  sinkt  die  Curve  rasch  in  extrapolarer,  langsamer,  in  intmpolater 
Richtung. 

§.  78.  Aus  der  ganzen  Untersuchung  dor  OefTnungserregung  er- 
gibt sich,  dass  im  Augenblick  der  Unterbrechung  der  Kette  eine  Er- 
regung entsteht,  welche  bei  denjenigen  Stromstärken,  bei  denefi 
nicht  durch  Hemmungsvorgäpge  Verschiedenheiten  der  Leitung  bewirkt 
werden ,  in-undextrapolar,  zurSeite  der  Anode  und 
Kathode,  von  gleicher  Intensität  ist.  Neben  dieser 
Erregung  geht  aber  eine  Hemmung  einher,  welche  theils 
in  der  restirenden  anodischen  Schliessungshemm.nng  ih- 
ren Grund  hat,  theils  erst  bei  der  Oeffnung  sich  bildet, 
dadurch,  dass  nun  an  der  Kathode  ähnliche  Veränderongen 
erzeugt  werden,  wie  sie  beiderSchliessung  ander 
Anode  entstanden  waren.  Beide  Hern mungs Vorgänge  stehen  in 
einer  gewissen  Wechselbeziehung.  Wo  die  anodisohe  Hemmung  schvraidi 
war  und  langsam  vergeht ,  da  sind  von  der  kathodisoheo  nur  Sporen 
zu  entdecken :  so  bei  den  schwächsten  Strömen.  Wo  dagegen  die 
anodiache  Hemmung  stark  war  und  rasch  verschwindet,  da  bildet  aioh 
die  kathodische  schnell  und  zu  grosser  Intensität  aus:  so  bei  den  star- 
ken Strömen.  In  der  Mitte  liegen  jene  massigen  Stromstärken,  wo 
der  schwache  Reiz  zuweilen  von  beiden  Hemmungen  Spuren  nach- 
weist, wo  aber  stets  der  Erregungsvorgang  ein  bedeutendes  Uebergewiobi 
bat  über  die  Widerstände,  die  sich  ihm  entgegensetzen. 


"Viertes  Oapitel. 

Von  der  Erregung  durch  kurz  dauernde  Reize. 


I.  Von  der  Erregnng  durch  elektrische  Stromstösse. 

I.  Veber  die  Abkisgigkeit  des  Terlavfs  der  Zuckung  Ton  der  Stirke  und  Dauer 

der  StrensUsse. 

A.    Zusammenhang  von  Zuckungshohe  und  Zuckungsdauer. 

$.  79.  Am  lebenden  Nerven  stehen,  so  lange  nicht  gewisse  Com- 
plioationen  der  elektrischen  Reizwirkung  stattfinden,  auf  welche  wir  un- 
ten zurflckkommen  werden,  die  Zuokungshöhe  unddieZeit  derZusammen- 
Ziehung  des  Muskels  regelmässig  in  solchem  Zusammenhang,  dass  die 
höhere  Zuckung  zugleich  länger,  die  niedrigere  kürzer  dauert 

Man  beobachtet  diesen  Zusammenhang  am  sichersten ,  wenn  man 
möglichst  kurz  dauernde  Stromstösse  wählt,  welche  in  absteigender  Richt- 
ung durch  eine  Nervenstrecke  gesandt  werden.  Der  Oeflfhungsinductions- 
schlag  oder  der  durch  rasch  auf  einander  folgendes  Schliessen  und  Oeff- 
nen  einer  constanten  Kette  erzeugte  Stromstoss  eignen  sich  hierzu  am 
besten.  Bei  der  Verstärkung  eines  solchen  Stromstosses  nimmt  ziemlich 
regelmässig  die  Zuckungshöhe  zu,  und  so  lange  letzteres  der  Fall  ist, 
wächst  dann  auch  die  Zuckungsdauer. 

Wie  bei  der  Reizverstärkung  verhält  es  sich  bei  der  Zunahme  der 
Zuckungshöhe  durch  Steigerung  der  Erregbarkeit.  So  manifestirt  sich 
die  verschiedene  Reizbarkeit  der  einzelnen  Theile  der  Nervenlänge,  auf 
welche  Pflfiger  aufmerksam  gemacht  hat  *) ,    dadurch,   dass  die  von 
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höheren ,  dem  Muskel  entfernteren  Punkten  des  Nerven  erregte  ZuckuDg 
nicht  nur  st&rker  ist,  sondern  auch  länger  dauert  als  diejenige,  welche 
durch  den  gleichen  Reiz  tiefer  unten  ausgelöst  wird.  Ebenso  ist  die 
Erregbarkeitszunahme ,  welche  die  an  eine  frisch  entstandene  Durch- 
schnittsfläohe  grenzende  Nervenstrecke  zeigt,  immer  auch  mit  Zuuahme 
der  Zuckungsdauer  verbunden. 

Bei  leistungsfähigen  Nerven  ist  es  leicht,  den  erw&hnten  Zusammen- 
hang der  Zuckungshöhe  und  Zuckungsdauer  an  dem  in  gewöhnlicher 
Weise  hergestellten  Nervmuskelpr&parate  zu  constatiren  ,  mag  nun  der 
Nerv  noch  mit  einem  Stack  des  Rackenmarks  im  Zusammenhang  geblie- 
ben^ oder  durchschnitten  sein;  doch  ändert  sich  hier  das  Verhalten  bald 
in  Folge  des  Absterbens.  An  Nerven  dagegen,  die  in  der  später  (Gap.  5) 
zu  beschreibenden  Weise  mit  dem  Blutlauf  in  Verbindung  geblieben  sind, 
kann  man  Stunden  hindurch  mit  der  Höhe  regelmässig  die  Dauer  der 
Zuckung  wachsen  und  wieder  abnehmen  sehen. 

Nicht  für  alle  Punkte  des  Nerven  wächst  die  Zuckungshöhe  gleich- 
massig  mit  der  Reizverstärkung  und  hinwiederum  die  Zuckungsdauer 
gleichmässig  mit  der  Zuckungshöhe.  Je  ferner  vom  Muskel  man  den 
Reiz  einwirken  lässt ,  um  so  mehr  sind  Minimal  -  und  Maximalzuckung 
von  einander  verschieden,  indem  das  Zuckungsmaximum  für  den  entfern- 
teren Punkt  grösser  ist  als  für  den  näheren.  Im  selben  Sinne,  aber  noch 
mehr  unterscheidet  sich  die  Zuckungsdauer.  Bei  gleichem  Wachsthum 
der  Zuckungshöhe  nimmt  nämlich  nahe  am  Muskel  die  Zuckungsdauer 
weniger  zu,  als  wenn  eine  entferntere  Strecke  gereizt  wurde.  Slufl  man 
daher  die  Reizstärken  so  ab,  dass  die  Reizung  des  ferneren  und  n&heren 
Punktes  gleich  hohe  Zuckungen  ergibt,  so  ist  die  erstere  Zuckung  regel- 
mässig die  gedehntere.  Am  lebenden  Nerven  ist  es  desshalb  meiatent 
unmöglich  von  zwei  Punkten  ^  die  erheblich  von  einander  entfernt  sind, 
absolut  congruente  Zuckungscurven  auszulösen.  Wählt  man  die  R«iv 
stärken  so,  dass  die  Zuckungshöhen  gleich  werden,  so  ist  dieCurve  des 
ferneren  Punktes  länger;  macht  man  dagegen  die  Zuckungslängen  gldcfa, 
so  ist  die  Curve  des  näheren  Punktes  höher. 

Mit  diesen  Thatsachen  hängt  noch  folgende  Erscheinung  zusammea. 
Am  lebenden  und  mit  dem  Rackenmark  in  Verbindung  gebliebenen  oder 
auch  am  frisch  durchschnittenen  Nerven  ist  die  Minimalerregung  eines 
ferneren  Punktes  von  minder  constantem  Effect  als  ein  dicht  aber  dem 
Muskel  einwirkender  Minimalreiz.  Dort  sieht  man  ziemlich  h&ufig  auf 
einen  an  der  Schwelle  gelegenen  Reiz  schon  eine  ziemlich  starke  Zuck- 
ung erfolgen,  während  hier  der  schwache  Reiz  durchaus  regelmässig  auch 
nur  schwache  Zuckungen  auslöst.  Dieser  Unterschied  wird  sowohl  bei 
Oeffnungs-  wie  bei  Schliessungsinductionsschlägen  beobachtet.  Er  kann 
also  nicht  etwa  in  Ungleichheiten ,  welche  durch  den  aberspringenden 
Funken  bewirkt  werden,  und  welche  ja  auch  für  beide  Nervenstellen  in 
gleicherweise  in  Betracht  kommen  warden,  seinen  6rnn4  haben« 
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Die  angefahrten  Thatsachen  scheinen  zu  beweisen,  dass  der  auf  den 
Masliel  aasgeable  Reiseffect  nicht  bloss  von  der  Grösse  der  an  dem  Ort 
des  Reizes  stattfindenden  Erregung^   sondern   ausserdem   von  denjenigen 
Vorg&ngen  abhängt ,  welche  in  der  Nervenfaser  stattfinden,  während  die 
Brregong  sich  in  derselben  fortpflanzt.    Für  den  vorliegenden  Eall ,    wo 
wtr  Dttr  solche  Reize  in  Betracht  gezogen  haben,  deren  Verstärkung  eine 
einfsche  Zunahme  der  Erregung  bewirkt,  ist  aber  jener  Einfluss  der  Fort- 
pflanzung offenbar  dahin  gerichtet,    dass  die  Erregung  wächst  während 
ihres  Verlaufs  in  der  Nervenfaser.    Die  mitgetheilten  Erfahrungen  bekräf- 
tigen daher^  wie  ich  glaube,  den  von  Pflüger  aufgestellten  Satz,    dass 
die  Erregung  lawinenartig  anschwillt  bei  ihrer  Fortpflanzung.    Belbstver- 
slftndlich  bleibt  dabei  nicht  ausgeschlossen,  dass  die  verschiedene  Zuck- 
ongshöhe  bei  Reizung  einzelner  Punkte  der  Nervenlänge  noch  auf  anderen 
Ursachen  beruhen  mag.  Ausserdem  aber  gilt  das  Anschwellen  der  Erreg- 
ung   keineswegs    für  alle  Formen   der  Reizung.     Vielmehr   werden    wir 
Thatsachen  kennen  lernen,  welche  beweisen,  dass  in  andern  Fällen  sich 
ebenso  der  Effect  hemmender  Einflüsse   während    der  Fortpflanzung   der 
Erregung  summiren  kann,  so  dass  die  letztere  bei  ihrem   Verlauf  in   der 
Nervenfaser  allmälig  abnimmt.    (S.   §.  91.) 

Durch  das  in  absteigender  Richtung  fortschreitende  Absterben  des 
Nerven  ändern  sich  die  Erscheinungen  in  höchst  merkwürdiger  Weise, 
Zunächst  wird  der  Zusammenhang  zwischen  Zuckungshöhe  und  Zuckungs- 
daner. verwischt.  Eis  tritt  jetzt  häufig  der  Fall  ein,  dass  der  stärkere 
Reiz  eine  hidiere  aber  kürzere  Zuckung  auslöst,  als  ob  die  Innern  Kräfte 
des  abaterbenden  Nerven  durch  denselben  Reiz  rascher  verbraucht  wür- 
den. Ebenso  ändert  sieh  der  Effect  der  Reizung  höherer  und  tieferer 
Sfeileo.  Doch  zeigen  hier  die  ausgelösten  Zuckungscurv'en  so  inconstante 
Unterschiede,  dass  sich  eine  Regel  in  Bezug  auf  dieselben  nicht  mehr 
angeben  lässt. 

B.    Abhängigkeit   der  Zuckung  von   Stärke   und  Dauer   des   Strom- 

stosses. 

$.  80.  Mit  dem  vorliegenden  Gegenstand  haben  sich  Fick  *)  und 
Lamanakj**)  bereits  beschäftigt.  Es  liegt  nicht  in  meiner  Absicht,  auf 
die  zwischen  beiden  Beobachtern  schwebenden  Streitfragen  näher  einzu- 
gehen. Da  wir  uns  im  folgenden  bloss  mit  grösseren  Zeitabstufungen 
der  Stromstösse  beschäftigen  werden  ,  so  will  ich  nur  die  in  dieser  Be- 
ziehung   in  Betracht  kommenden   Thatsachen    erwähnen.    Fick  hat  ge- 


*)  Untersuchungen  über  elektrische  Nervenerregang^Braunschweigl  864.  Vgl  a. 
A.  B.  M  e  y  e  r ,  Dissertation,  Zürich  1867. 
**)  Stadien  des  physiologischen  Instituts  zu  Breslau,  Heft  4. 
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funden,  dass  es  für  jede  Stromstärke  eine  gewisse  minimale  Dauer  gibt, 
bei  welcher  der  Strom  noch  keine  Zuckung  bewirkt.  Von  da  an  soll  mit 
derVergrösserung  der  Stromesdauer  die  Zuckung  wachsen,  und  bei  einer 
immer   noch    sehr    kleinen  Zeitgrösse  (von    höchstens  0,002'0  ihr  Maxi- 
mum erreichen.    Nachdem  die  Zuckung  bei   weiter  wachsender  Stromes- 
dauer  eine  Zeit  lang  constant  geblieben  ,  beginne  sie  dann  plötzlich  von 
neuem  zu  wachsen,  um  bald  ein  zweites  höheres  Maximum  zi|  erreichen« 
Von  diesem  Verhalten  bei    absteigendem  Strom    unterscheidet   sidi  nach 
Fick   der    aufsteigende  dadurch,    dass  hier   bei  einer  gewissen  Stromes- 
dauer plötzlich  die  Zuckung  zu  sinken  beginnt ,   auf  null  herabgeht  und 
erst  bei  weiterer  Steigerung  der  Dauer  wieder  zunimmt.  Im  Granzen  stim« 
men   hiermit  auch    die  Beobachtungen    von  Lamansky  flberein ;    beide 
Forscher  weichen    aber    in  der  Erkl&rung  der  Erscheinungen  ab.     Nach 
Fick  sollen  die  abermaximalen  Zuckungen  bei  absteigendem  Strom  eben« 
falls  noch  blosse  Schliessungszuckungen  sein,   während  Lamansky  die* 
selben  als  hervorgegangen  aus    einer  Summation  von  Schliessungs  -  und 
Oeffnungserregung  auffasst.  Ebenso  sollen  nach  Fick  die  bei  aufsteigen- 
dem Stromstoss    nach    der    zuckungsfreien  Pause    wieder   erscheinenden 
Zuckungen  Schliessungserregungen    sein,    während  sie  von  Lamansky 
als  blosse  Oeffnungszuckungen    angesehen    werden.     Eine    Entscheidung 
aber  diese  Fragen  lässt  sich  natürlich  nur  gewinnen  ,    wenn    man  durch 
sehr  kurze  Dauer  des  Stromstosses  die  Möglichkeit  einer  Oeffnungszock- 
ung  ausschliesst.     Die  darauf  bezaglichen  Beobachtungen    von  Fick  und 
Lamansky  widersprechen  sich  aber  bis  jetzt.  Da  nun  in  der  folgenden 
Untersuchung    nicht   die  nähere  Form    der    hier    vorliegenden  Function, 
sondern  nur  die  Wirkungsweise  der  Stromstösse  im  Allgemeinen  zerglie- 
dert werden  soll ,   um    zu  prüfen ,   in  wiefern  die  früher  gefundenen  Ge- 
setze  der  elektrischen  Erregung    auch  in    diesem   Fall    zur  Anwendung 
kommen ,    so    enthalte    ich    mich    eines    Urtheils     über    die    erwähnten 
Streitpunkte  ;  doch  wird  der  Leser  aus  dem  ganzen    Zusammenhang  die- 
ser Untersuchungen  ersehen,  dass  die  Nervenerregung  durch  Stromstösse 
überhaupt  ein  sehr  zusammengesetzter  Vorgang   ist,    der  eine  regelroäs* 
sige  Beziehung  zwischen  Stärke    und  Dauer  des  Stromes  und  Zuckungs- 
grosse  innerhalb  weiterer  Grenzen  kaum  erwarten  lässt. 

a.  Aufsteigende  Stromstösse. 

$.  81.  Bei  schwachen  aufsteigenden  Stromstössen,  deren  Intensität 
der  ersten  und  dem  Anfang  der  zweiten  Stufe  des  Zuckungsgesetzes  ent- 
spricht ,  wird  das  Maximum  der  Zuckung  dann  erregt ,  wenn  die  Dauer 
des  Stromstosses  eine  sehr  kleine  ist.  Von  diesem  Maximum  aus  nioamt 
die  Zuckungsstärke  mit  Zunahme  der  Stromesdauer  ab.  Da  nun  ,  wie 
wir  aus  Fiok's  Untersuchungen  wissen  (s.  oben),  jeder  Stromstoss  eine 
gewisse,  sehr  kurze  Zeit  dauern  muss,  um  überhaupt  Zuckung  zu  erregen, 
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so  werden  wir  demnach  das  Erregungsgesetz  für  den  schwachen  aufstei- 
genden Stromstoss  so  formuliren  müssen,  dass  das  Maximum  sei- 
ner Wirkung  bei  einer  sehr  kleinen  Zeitgrösse  liegt  und  von 
hier  nach  unten  und  nach  oben,  d.  h.  sowohl  bei  der  Ver- 
kOrzung  wie  bei  d  er  Verlängerung  dieser  Zeitgrösse  ab- 
nimmt. 

Mit  der  Verstärkung  des  Stromstosses  nimmt  bei  kürzerer  und  län- 
gerer Zeitdauer  desselben  die  Zuckung  bis  zu  einer  gewissen,  innerhalb 
der  zweiten  Zuckungsstufe  gelegenen  Grenze  zu,  von  da  an  aber  rasch  ab, 
und  es  wird  in  der  Regel  ein  Punkt  erreicht ,  wo  selbst  für  eine  relativ 
nicht  unbeträchtliche  Dauer  des  Stromstosses  die  Zuckung  vollständig 
null  wird.  Bei  längerer  Dauer  desselben  erscheint  dann  wieder  eine 
Zuckung,  welche  durch  ihren  späten  Beginn  sich  deutlich  als  Oeffnungs- 
zuckung  verräth.  Derselbe  Effect  wird  hervorgebracht,  wenn  die  Dauer 
die  frühere  bleibt,  aber  die  Intensität  des  Stromstosses  vergrössert  wird. 
Von  dem  Punkte  an,  wo  die  Zuckung  wieder  erscheint,  ist  nun  ihre  Abhängig- 
keit von  der  Dauer  des  Stromstosses  die  umgekehrte  wie  früher:  je  länger 
derselbe  währt,  um  so  stärker  wird  die  Zuckung.  Bei  allen  diesen  Verän- 
derungen besteht  der  in  §.79  nachgewiesene  Zusammenhang  zwischen  Höhe 
und  Dauer  der  Zuckung.  Bei  schwachen  Strömen  nehmen  mit  der  Zeit 
des  Stromstosses  Höhe  und  Dauer  ab,  bei  starken  Strömen  nehmen  sie 
ebenso  zu. 

Aus  diesem  ganzen  Verhalten  folgt  unzweifelhaft,  dass  die  durch 
sehwache  aufsteigende  Stromstösse  von  einer  gewissen 
Dauer  ausgelösten  Zuckungen  nur  Schliessungszuckungen, 
die  durch  starke  Stromstösse  ausgelösten  nur  Oeff- 
nungszuekungen  sind.  Zwischen  beiden  liegt  eine  Reihe 
von  Stromstärken,  wo  der  aufsteigende  Stromstoss  gänz- 
lich unwirksam  ist.  Mit  der  Verlängerung  der  Dauer  des  Strom- 
stosses werden  diese  unwirksamen  Stromstärken,  die  ungefähr  der  Grenze 
zwischen  zweiter  und  dritter  Zuckungsstufe  entsprechen,  in  immer  engere 
Grenzen  eingeschlossen  ,  und  bei  einer  gewissen  2^eitgrö8se  erhält  man^ 
bei  jeder  Stromstärke  Zuckung  ,  indem  sich  nun  für  gewisse  Stromstär- 
ken Schliessungs-  und  Oeffnungszuckung  summiren.  Ebenso  kommt  man, 
wenn  man  die  Zeitdauer  des  Stromes  abnehmen  lässt ,  wieder  bei  einer 
Grenze  an,  von  der  an  für  kürzer  dauernde  Stromstösse  bei  jeder  Inten- 
sität eine  Zuckung  erscheint,  welche  demnach  offenbar  bei  schwachen 
uod  starken  Strömen  als  eine  Schliessuugszuckung  aufzufassen  ist.  Aehnlich 
beobachtet  man  nicht  selten  bei  Inductionsschlägen ,  die  durch  Oeffnen 
einer  Nebenschliessung  zur  primären  ,  mit  Eisendrähten  gefüllten  Spirale 
ausgelöst  werden,  dass  mit  der  Annäherung  beider  Inductionsrollen  zu- 
erst die  Zuckung  wächst,  dann  abnimmt,  bei  einer  gewissen  Stellung 
DuU  wird  und  bei  weiterer  Annäherung  wieder  zum  Vorschein  kommt, 
um  nun  von  neuem  zu  wachsen.   Auch  hier  sind  die  vor  und  hinter  der 
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Grenze  der  unwirksamen  Stromst&rken  gelegenen  Zuckungen  so  gegen 
einander  verschoben,  dass  sich  deutlich  die  einen  als  Schliessungs«,  die 
andern  als  Oeffnungsznckungen  documentiren.  Dm  bei  Induotionsachlägen 
diese  Erscheinungen  wahrzunehmen ,  ist  jedoch  eine  günstige  Beschaffen- 
heit des  Nerven  erforderlich.  Wo  der  asthenische  Zustand  auch  nur  mas- 
sig ausgebildet  ist,  da  kommt  bei  der  gewöhnlich  angewandten  St&rke 
der  Inductionsströme  meist  nicht  einmal  der  Wendepunkt  zum  Vorsehein, 
von  dem  an  mit  zunehmender  Stromstärke  die  Zuckung  wieder  abnimmt, 
sondern  diese  wächst  meistens  continuirlich  bis  zu  einem  Maximum,  das 
dann  bei  weiterer  Annäherung  der  Inductionsspiralen  constant  bleibt. 

Aus  dieser  Abhängigkeit  der  Zuckung  von  der  Dauer  des  Slrom- 
stosses  geht  zunächst  hervor,  dass  die  letztere  bei  schwächeren  Strömen, 
die  der  zweiten  Zuckungsstufe  entsprechen,  eine  relativ  beträchtliche  sein 
muss,  wenn  die  während  der  Schliessung  erzeugte  Veränderung  denjeni- 
gan  Grad  erreichen  soll ,  welcher  die  Oeffnungszuokung  herbeiführt.  Mit 
wachsender  Stromstärke  wird  zwar  diese  Zeit  immer  kurzer,  dennoch 
tritt  auch  hier  die  Abhängigkeit  von  der  Schliessungsdauer  darin  zu  Tage, 
dass  die  Zuckung  durch  kurz  dauernde  Stromstösse  sehr  schwach  ist  im 
Vergleich  mit  den  durch  den  länger  dauernden  constanten  Strom  herbei- 
geführten Oeffnungszuckungen.  Umgekehrt  verhält  es  sich  mit  der  Schliess- 
ungszuckung.  Diese  wird  durch  die  Veränderung,  welche  der  Schliess- 
ung der  Kette  folgt,  geschwächt.  Sie  nimmt  daher  nicht  nur  ab  bei  wach- 
sender Dauer  des  Stromstosses,  sondern  man  beobachtet  ausserdem,  dass 
Ströme,  für  welche,  wenn  sie  länger  dauern,  die  Schliessungszuokung  be- 
reits verschwunden  ist ,  bei  kurz  dauernder  Einwirkung  immer  noch 
schwache  Schliessungszuckungen  auslösen. 

Aus  den  früheren  Ergebnissen  über  die  Schliessungs-  undOeffnangs- 
erregung  des  constanten  Stromes  erklären  sich  sehr  einfach  diese  Er- 
scheinungen, sie  erweitern  aber  zugleich  unsere  Erfahrungen,  indem  sie 
den  Einfluss  eines  ferneren,  bisher  nicht  berücksichtigten  Momentes,  näm- 
lich der  Stromesdauer,  darlegen.  Bei  schwachen  Strömen  entsteht  nach 
/der  Schliessung  der  Kette  langsam  die  anodische  Hemmung:  je  länger 
daher  in  diesem  Fall  der  Stromstoss  währt,  um  so  mehr  wird  die  Erreg- 
ung gehemmt.  Rascher  tritt  dagegen  bei  starken  Strömen  die  Hemmung 
ein:  schon  die  Erregung  durch  einen  ziemlich  kurz  dauernden  Stoss  kann 
d  esshalb  hier  ausgelöscht  werden.  Nach  der  Oeffnung  der  Kette  ver- 
schwindet die  Hemmung  langsam  bei  schwachen,  schneller  bei  starken 
Strömen.  (§.  67  u.  f.)  Wir  erfahren  nun  weiter,  dass  der  Oeffnunga- 
effeot  durch  die  längere  Dauer  der  Schliessung  im  gleichen  Sinne  wie 
durch  die  Vergrösserung  der  Stromintensität  verändert  wird. 

b.    Absteigende   Stromstösse. 

S.  82.  Hat  der  Stromstoss  die  absteigende  Richtung,  so  vergrössert 
sich  bei    den  Stromstärken    der   ersten   und  der  zweiten  Stufe  bis  zum 
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Znokangsmaxiinuiii  mit  der  Dauer  des  Stromes  die  Höhe  und  Dauer  der 
ZaokuDg.  Am  beträobtlichsten  sind  diese  Veränderungen  bei  solchen 
Stromstärken,  die  der  zweiten  Zuckungsstufe  entsprechen,  wo  die  durch 
den  längeren  Stromstoss  ausgelöste  Zuckung  sichtlich  durch  Addition 
einer  Schliessungs*  und  Oeffnungszuckung  entstanden  ist. 

Hit  der  Verstärkung  des  Stromes  nähert  man  sich  einer  Grenze,  wo 
die  Zuckungen  bei  kürzerer  und  längerer  Schliessungsdauer  einander 
gleich  werden,  indem  zuerst  die  Unterschiede  der  Höhe  und  dann  auch 
diejenigen  der  Dauer  verschwinden.  Verstärkt  man  endlich  die  Intensität 
des  Stromstosses  aber  diese  Grenze ,  so  kehrt  die  Erscheinung  sich 
um,  indem  der  kurz  dauernde  Stromstoss  eine  stärkere  Zuckung,  als  der 
länger  dauernde,  auslöst.  Dieser  Punkt  wird  bei  Stromintensitäten  er- 
reicht, die  der  dritten  Stufe  des  Zuckungsgesetzes  entsprechen.  Wird 
innerhalb  dieser  Stufe  der  Strom  noch  mehr  verstärkt,  so  nehmen  bei 
karzerer  und  längerer  Dauer  des  Stromstosses  die  Zuckungen  ab.  Man 
kann  auf  diese  Weise  leicht  abermals  an  einer  Grenze  ankommen,  wo 
die  zwei  verglichenen  Zuckungen  wenig  verschieden  sind.  Es  treten 
dann  aber  die  früheren  Unterschiede  immer  wieder  deutlich  auf,  wenn 
man  den  Zeitunterschied  der  beiden  Stromstösse  vergrössert,  namentlich 
wenn  man  die  Zeit  des  kürzer  dauernden  Stromstosses  noch  weiter  ab- 
kürzt. 

Auch  diese^  Erscheinungen  erklären  sich  aus  unsern  früheren  Erfahr- 
ungen und  erweitem  anderseits  dieselben  ,  indem  sie  den  Einfluss  der 
Schliessungsdauer  auf  die  Erregung  darthun.  Der  schwache  absteigende 
Stromstoss  weicht  darin  wesentlich  von  dem  aufsteigenden  ab,  dass  er 
nicht  bei  einer  sehr  kurzen  Dauer  schon  das  Maximum  seiner  W^irkung 
erreicht,  sondern  dass  die  Intensität  der  Erregung  innerhalb  der  Zeit- 
grenzen, die  hier  überhaupt  in  Betracht  fallen,  fortwährend  zunimmt.  Die 
Vergrösserung  der  Stromesdauer  wirkt  auch  hier  gleich  der  Stromver- 
stärkung, da  mit  der  letzteren  ebenfalls  die  Höbe  und  Dauer  der  Zuck- 
ung wächst.  Dies  entspricht  der  Thatsache,  dass  die  während  der  Schliess- 
ung sich  entwickelnde  Hemmung  vorzugsweise  auf  der  Seite  der  Anode 
stattfindet,  und  dass  dagegen  bei  schwachen  Strömen  keine  erhebliche 
Oeffnungshemmung  an  der  Kathode  entsteht.  Anders  verbalten  sich  starke 
Ströme.  Hier  wird  die  kathodische  Oeffnungshemmung  beträchtlicher. 
Die  Untersuchung  der  intrapolaren  Erregbarkeit  hat  uns  aber  bereits  den 
wichtigen  Einfluss  der  Schliessungsdauer  auf  die  Grösse  jener  Hemmung 
kennen  gelehrt.  Dies  bestätigt  sich .  nun  auch  in  den  vorliegenden  Ver- 
suchen. Je  stärker  der  Strom  wjrd,  um~so  kürzer  müssen  wir  den  Strom- 
stoss wählen,  damit. nicht  die  Wirkung  der  Oeffnungshemmung  in  merk- 
lichem  Grade  zur  Geltung  komme.  Die  Abhängigkeit  der  Zuckung  von 
der  Stromesdauer  kehrt  sich  daher  um:  der  kurz  dauernde  Stromstoss 
erregt  den  Muskel  stärker  als  der  länger  dauernde. 

Auch  der  Wendepunkt  der  absteigenden  Stromstösse   lässt  sich  zu- 
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wetlea  mit  Induotionsschlägen  constatiren.  Wieder  beobaohtei  man  hier, 
dass  mit  der  Ann&herung  der  Inductionsspiralen  die  Zuckung  saerst 
w&chst  und  dann  abnimmt.  Natürlich  gibt  es  aber  in  diesem  Fall  keine 
unwirksamen  Stromstärken,  indem  ja  auch  bei  kurz  dauernder  Einwirkung 
des  Constanten  Stroms  solche  nicht  zur  Beobachtung  kommen.  Da  über- 
dies der  Wendepunkt  für  den  absteigenden  Stromstoss  bei  höheren  Strom- 
stärken als  derjenige  für  den  aufsteigenden  gelegen  ist,  so  ist  es  erklär- 
lich, dass  derselbe  bei  absteigenden  Schliessungsinductionsschlägen  häufig 
vermisst  wird.  Bei  der  Benützung  von  Oeffnungsinductionsschlägen  fal- 
len diese  Erscheinungen  fast  ganz  weg.  Hier  zeigt  sich  bei  auf-  wie  ab- 
steigender Richtung  der  Stromstösse  ein  contindirliches  Wachsen  mit  der 
Intensität  derselben  bis  zu  einem  Maximum.  Nur  bei  den  stärksten  Oeff- 
nungsschlägen  beobachtet  man  zuweilen  wieder  eine  geringe  Abnahme 
der  Zuckung.  Hierin  liegt  der  Grund,  wesshalb  wir  in  dieser  Untersuch- 
ung im  Allgemeinen  den  Oeffnungsinductionsschlag  als  Prüfungsreiz  be- 
vorzugt haben. 

§.  83.  Die  hier  besprochene  Abhängigkeit  der  Zuckung  von  der 
Stärke  und  Dauer  der  Stromstösse  bei  wechselnder  Richtung  derselben 
lässt  sich  auf  folgende  Weise  fast  an  jedem  Nervmuskelpräparat  sehr 
einfach  constatiren.  Man  lässt  den  Stromschliesser  zwischen  zwei  featen 
Stellungen  wechseln^  von  denen  die  erste  einer  kürzeren,  die  zweite  einer 
längeren  Dauer  des  Stromstosses  entspricht.  So  wird^  indem  man  die 
Stromstärke  allmälig  wachsen  lässt,  abwechselnd  bei  kurzer  und  bei  län- 
gerer Zeit  des  Stromstosses  eine  Zuckung  aufgezeichnet;  bei  jeder  der 
untersuchten  Stromstärken  wird  ausserdem  mit  der  Stromesrichtung  gewech- 
selt. Als  Beispiel  gebe  ich  die  folgende  Beobachtungsreihe,  mit  welcher 
die  übrigen  Versuche,  die  ich  noch  angestellt  habe ,  vollständig  überein- 
stimmen. Das  Quecksilberschiifchen  q  (Fig.  2)  wechselte  in  derselben 
zwischen  zwei  Stellungen ,  bei  deren  einer  die  Zeit  (d)  des  Stromstos- 
ses =  0,006ö,  bei  der  anderen  =  0,0329''  war.  Die  Beobachtungen  mit 
der  kürzeren  Zeitdauer  sind  durch  k,  diejenigen  mit  der  längeren  durch 
1  bezeichnet.  Die  Spannweite  der  unpolarisirbaren  Elektroden  betrug 
16  Hm. 
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2.  Strom  mittlerer  St&rke  (Anfang  der  2ten  Stufe). 
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4.  Starker  Strom  (3te  Stufe). 
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t.    Terlanf  itt  Errefuig  kei  km  iauendei  StrtBstSssea. 

S.  84.  Die  Erregung  durch  kurz  dauernde  elektrische  Stromstösse 
könnte  in  ähnlicher  Weise  wie  die  Erregung  durch  den  constanten  Strom 
1)  hinsichtlich  der  im  Nerven  zur  Seite  der  positiven  und  negativen 
Elektrode  hervorgerufenen  extrapolaren  Yorg&nge  und  2)  hinsichtlich  der 
intrapolaren  Erscheinungen  untersucht  werden.  In  beiden  F&lien  würde 
hierbei  neben  der  Intensität  auch  die  Dauer  des  Stromstosses  in  Frage 
kommen ,  und  es  könnte  ausserdem  die  Geschwindigkeit  seines  Anstei- 
gens nnd  Fallens  in  Betracht  gezogen  werden.  Ich  habe  jedoch  auf  eine 
Zergliederung  aller  dieser  einzelnen  Momente  verzichtet  und  mich  auf  die 
Beantwortung  der  einen  Frage  beschränkt:  wie  verläuft  die  Erregung 
durch  einen  kurz  dauernden  Stromstoss  extrapolar,  in  dem  zwischen  der 
erregten  Stelle  und  dem  Muskel  gelegenen  Theil  des  Nerven  ?  Als  Strom- 
Btou  wurde  auch  hier  ein  kurz  dauernder  constanter  Strom  benutzt,  des- 
aen  Leitung .  zum  Nerven  mittelst  des  eine  Nebenschliessung  bildenden 
Stromschiiessers  während  einer  gegebenen  kurzen  Zeit  geöffnet  und  wie- 
der geschlossen  wurde. 

a.  Schwache  Stromstösse. 
S.  85.    Bei  Stromstössen ,  deren  Intensität  der   ersten  Zookungsstufe 
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(SchliessuogszuckuDg  in  beiden  Richtungen,  keine  Oeffnungszuckang)  ent- 
spricht, erh&lt  man,'  wenn  die  Sohliessungsdauer  sehr  kurz  genonomen 
^ird,  bei  der  Prüfung  mit  Minimalreizeu  während  der  Zuckung  und  nach 
derselben  in  der  Regel  erhöhte  Erregbarkeit.  Doch  kommen  an  Nerven 
von  hoher  Leistungsfähigkeit  zuweilen  auch  hier  unmittelbar  nach  dem 
Ablauf  der  Zuckung  jene  fluchtigen  Spuren  einer  Hemmung  zum  Vor- 
schein ,  wie  wir  sie  im  Gefolge  schwacher  Schliessungs  -  und  Oeff- 
nungserregungen  mitunter  beobachtet  haben. 

Verlängert  man  etwas  die  Stromesdauer,  so  hinterl&sst  zunächst  der 
aufsteigende  Stromstoss  einen  Zustand  herabgesetzter  Erregbarkeit ;  dann, 
bei  noch  weiterer  Zunahme,  ist  dieser  auch  unter  dem  absteigenden 
zu  finden.  Jetzt  hat  man  also  eine  Grenze  erreicht,  wo  nach  der  Zuck- 
ung durch  beide  Stromstösse  während  einer  kurzen  Zeit  die  PrOFungs- 
zuckung  vermindert  ist  und  dann  erst  Zunahme  der  Erregbarkeit  ein  tritt. 
Jene  Abnahme  ist  aber  für  die  aufsteigende  Richtung  immer  bedeuten- 
der und  länger  dauernd  als  für  die  absteigende.  Schon  bei  massigen  Gra- 
den der  Asthenie  kommt  sie  im  letztern  Fall  gar  nicht  zur  Beobachtung. 
Ausserdem  ist  sie  fUr  beide  Stromesrichtungen  nur  durch  Minimalreize 
nachweisbar.  Stärkere  Reize  ergeben  in  allen  Fällen  von  Anfang  an  Zu- 
nahme der  Zuckung. 

b.    Stromstösse  von  mittlerer  Stärke. 

§.  86.  Bei  Stromstärken,  welche  in  beiden  Richtungen  Schliessangs- 
und  Oeffnungszuckung  auslösen ,  fehlen  die  vorhin  erwähnten  schwachen 
Hemmungserscheinungen  nach  der  Zuckung  entweder  gänzlich,  oder  sie 
sind  doch  beträchtlich  vermindert,  so  dass  sie  nur  in  seltenen  Fftlleo 
durch  Hinimalreize,  die  der  Schwelle  nahestehen,  nachgewiesen  werden 
können.  Am  häufigsten  sind- sie  ebenfalls  unter  dem  aufsteigenden  Slrom- 
stoss  zu  finden ;  doch  fehlen  auch  unter  dem  absteigenden  jene  schnell 
vergänglichen  Spuren  derselben  nicht,  wenn  man  Nerven  im  Zustand 
höchster  Leistungsfähigkeit  untersucht;  sie  verschwinden  dann  aber  im- 
mer nach  wenigen  Prüfungszuckungen.  Das  regelmässige  Bild ,  welches 
der  Stromstoss  mittlerer  Stärke  gewährt,  besteht  somit,  selbst  wenn  die 
Scbliessungsdauer  relativ  gross  ist,  in  einem  Abklingen  der  Erregung  in 
der  Form  gesteigerter  Erregbarkeit. 

c.     Starke    Stromstösse. 

S.  87«  Ist  die  Dauer  des  Stromstosses  sehr  kurz,  so  ist  wieder  ge- 
wöhnlich während  und  nach  der  Zuckung  die  Erregbarkeit  gesteigert. 
Bei  etwas  längerer  Schliessungsdauer  tritt  dagegen  eine  nicht  unbeträcht- 
liche Hemmung  auf,  welche  selbst  solche  PrQfungszuckungen,  die  nicht 
genau  der  Reizschwelle  entsprechen,  vermindert  Bald  verschwindet  diese 
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Hemmung,  und  es  hinterbleibt  nun  auch  hier  gesteigerte  Erregbarkeit; 
durch  st&rkere  Reize  ist  die  letztere  von  Anfang  an  nachweisbar.  Unter 
dem  aufsteigenden  Stromstoss  ist  die  Hemmung  intensiver  und  dauernder 
als  unter  dem  absteigenden.  Somit  unterscheidet  sich  die  Wirkung  des 
starken  Stromstosses  von  derjenigen  des  schwachen  nur  durch  die  Inten* 
sitftt  der  bei  l&ngerer  Schliessungsdauer  auftretenden  Hemmungserschein- 
uDgen. 

S.  88.     Die  Richtung  der  Prüfungsströme  scheint  in  keinem  der  hier 
unterschiedenen   Fftlle   eine    entscheidende  Wirkung  auszuüben;    wenig- 
stens ist  dieselbe  verschwindend   gegenüber  dem  Einfluss    sonstiger  Mo- 
mente.    Dagegen    macht  der    Zustand    der  Nervenfaser    auch  jetzt  sich 
deutlich    in    der   früheren  Weise  bemerkbar.     Insbesondere  bei  der  An- 
wendung schwacher  Stromstösse  findet  man  regelmässig,  dass  dieHemm- 
ungserscheinnngen    durch   die   in  Folge  wiederholter  Reizung  überhand- 
nehmende Asthenie  schwinden.     Sie  treten   dann   oft  wieder  ein,    wenn 
man  entweder  die  Dauer  des  Stromstosses  vergrössert  oder  die  Zwischen- 
zeit der  beiden  Zuckungen  vermindert.  Sichtlich  h&ngt  hier  die  Abnahme 
der  Hemmungen  mit  jener  Zunuhme  der  Reizbarkeit  zusammen  ,    welche 
allen  Beobachtern    auf   diesem  Gebiete    als  Folge    theiis  der  Reizungen, 
theils  der  Trennung  des  Nerven    vom  lebenden  Organismus   geläufig  ist. 
Die  Zunahme  der  Reizbarkeit  bedingt  es,  dass  bei  einer  Stromstärke,  die 
anfänglich  bloss  Sohliessungszuckungen  auslöste,    allmälig  auch  die  Oeff- 
nungszuckungen    des  Consta nten  Stromes  sich   einstellen.    Nun   ist  aber, 
wie  wir  bemerkt  haben,  bei  Stromstärken,  die  der  zweiten  Zuckungsstufe 
entsprechen,  von  Anfang  an  die  Hemmung  am  schwächsten.   Das  Auftre- 
ten  der  Oeffnungszuckungen  ist  also  hier,  wie  auch  unsere  früheren  Er- 
gebnisse über  den  Zusammenhang  derselben  mit  den  Vorgängen  nach  der 
Oeffnung  der  Kette  ergeben,  nichts  anderes  als  ein  Symplom  derHemm- 
ungaabnahme. 

§.  89.  Aus  verschiedenen  Versuchsreihen  über  die  Wirkung  elektri- 
scher Stromstösse  werde  ich  vorzugsweise  solche  Beispiele  auswählen, 
die  sich  auf  die  Bedingungen  des  Eintritts  der  Hemmung  nach  Ablauf 
der  Zuckung  beziehen.  Unter  K  ist  in  den  folgenden  Tabellen  die  Zuck- 
ung durch  den  Stromstoss,  unter  RK  die  Prüfungszuckung  nach  erfolg- 
teni  Stromstoss  verstanden.  Z  bedeutet  die  Entfernung  der  untersten 
Constanten  Elektrode  von  der  ihr  nächsten  Reizelektrode.  In  allen  hier 
aufgeführten  Versuchen  wurde  nur  ein  Reizelektrodenpaar  mit  der  con- 
atanten  Spannweite  von  2  Millim.  benützt,  d  ist  wie  früher  die  Zeit  des 
Stromstosses. 
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V  6  r  8  o  c  h    I. 

Sohwaoher  Stromstoss.  Intensit&i  der  ersten  Zuckungsstufe  entsprechend. 
Spannweite  5  Hm.  Z  =  ö  Mm.  Reiz:     Oeffnungsinduclionssohlag. 


Nr. 


K 

R 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3 

3,4 

0 

3 

3,5 

3        * 

2,5 

2,5 

2 

2 

2 

2 

2 

RK 


2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 


K  aufst.  R  abst. 


K  abst.    R  aufst. 
K  aufst.  R  abst. 
K  abst.  Raufst. 
Kaufst.  R  abst. 

K  abst   R  aufst. 
K  abst.  Raufst. 

G  aufst.  R  abst. 


4  T  =  0,174,  t  =  0,076, 
d  =  0,036.  Schwa- 
cher Reiz  (S  =  35). 

4 

0     Minimalreiz  (S  =  38). 

2,5  „ 

3,7  Reiz  etwas  verstärkt 
(8  =  36). 

0  T  =  0,119,  t  =*  0,011, 
S  =  36. 

0 

3  d  =  0,013.  Minimal- 
reiz. 

3 


Versuch    II. 

Schwacher   absteigender   Stromstoss    (erste  Zuckungsstufe).     Spannweite 
der  Elektr.  10  Mm.  Reiz  :     absteigender  Oeffnungsinductionsschlag.  Z=:7. 
T  =  0,118.    d  abwechselnd  =  0,032  (I)  und  0,0098  (k). 


Mr. 


K 


R 


RK 


1 

2 

k 

3 

4 

k 

5 

6 

k 

7 

8 

k 

9 

10 

k 

2,8 

2,5 

3,5 

■ 

2,5 

3,5 

2,5 

2 

0 

n 

2 

0 

2,5 

2 

0 

2 

2 

3 

4 

2 

0 

2 

2 

0 

3 

i,5 

2,5 

2 

1,5 

3 

Massig  starker  Reiz. 


« 


Minimalreiz 


V 


Reiz  wenig  verstärkt. 


11 


Minimalreis. 


11 


Reiz  verstärkt. 
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y  e  r  8  n  c  h  III. 

Sehwacher  Strom  (obere  Grenze  der  ersten  Zuckungsstnfe :    absteigende 
Sebliesaungs  -    und  Oeffnungs  -,,  aufst.  Schliessungszuckung).  Spannweite 

10  Mm.    Z  =  5.    T  =  0,185. 


Nr. 

E 

K 

R 

RK 

1 

K  abst.   ß  aufst. 

6 

2 

4     ()  =  029.   Hinimalreiz. 

2 

K  aufst.  R  abst 

5,5 

1,5 

0 

i 

K  abst.   R  aufst. 

6 

1 

4 

4 

K  aufst.  R  abst. 

4 

1 

0     d  =  0,0098. 

5 

K  abst.    R  aufst. 

5 

1 

3 

6 

K  aufst  R  abst. 

3,5 

2,5 

3,5  S  =  0,0065. 

7 

K  abst.    R  aufst. 

4 

2,5 

•  3,5 

8 

K  aufst.  R  abst. 

4,5 

0 

0  Reiz  unter  die  Schwelle 
gesohw&oht. 

9 

K  abst.   R  aufst. 

5 

0 

3 

10 

K  aufst.  Rabst. 

.7,2 

-   3 

2,5  d=  0,028. 6e wohnliche 
Hinitnalerregung. 

11 

K  abst.   Raufst. 

6 

3 

4,5 

12 

Kaufst.   R-absl. 

1,5 

.3 

0  Strom  verst&rkt  (3te 
Stufe). 

13 

K  abst.   R  aufst. 

5,5 

3 

4 

14 

»> 

5,5 

0 

3 

Versuch  IV. 

Starker  Siromstoss.  Spannweite  10  Mm.  Z  =  5.    T  =  0,159.  t  =  0,033. 

Reiz :   Oeffnungsinductionsschlag. 


Nr. 

E 

K 

R 

• 

RK 

1 

K  abst.   R  abst. 

7 

3 

3,5  S  =  0,039,  schwacher 
Reiz. 

2 

K  aufst.  B  abst. 

2 

3 

0 

3 

K  abst.   R  abst. 

6 

3 

3,5 

4 

1, 

6 

3 

2,5  Minimalreiz. 

5 

K  aufst.  R  aufst. 

1,5 

2,5 

2,8  Starker  Reiz. 

6 

K  abst.    R  abst. 

5 

2,5 

0,ö              f, 

7 

K  abst.  ß  aufst. 

4,5 

2,5 

3,5  Schwacher  Reiz. 

8 

K  aufst.  R  aufst. 

2 

2,5 

0 

9 

K  abst.  R  aufst. 

3,5 

2,5 

1,5  Minimalreiz. 

10 

K  aufst.  R  aufst. 

2,5 

2,5 

0 

S*  90.    Nach  diesen  und  andern  Versuchen  l&sst  sich  der  Verlauf  der 
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extrapolaren  Erregung  durch  elektrische  Strorostösse  nach  seinen  Hsnpi- 
zQgen  in  folgender  Weise  zusammenfassen  :  Bei  sehr  kurzer  Dauer  des 
Stromstosses  sind  nur  an  Nerven  von  hoher  LeistungsAlhigkeit  rasch  vor- 
übergehende  Hemmungserscheinungen  anzutreffen,  welche  vollsf&ndig  den 
flüchtigen  Hemmungen  gleichen,  die  wir  unter  der  Kathode  des  constan- 
ten  Stromes  nachgewiesen  haben.  Wie  jene  geben  sie  sich  in  der 
Regel  nur  in  der  Verringerung  der  Zuckungshöhe  oder  in  der  vergrös- 
serten  Zeit  der  Latenz  künd ,  wfthrend  die  Qbrigen  Elemente  der  Zuck* 
ung  dann  oft  in  entgegengesetztem  Sinne  verändert  sind.  Sie  sind  bei 
schwachen ,  starken  und  mittelstarken  Stromstössen  zu  finden ,  bleibeo 
aber  immer  eine  verhältnissm&ssig  seltene  Erscheinang.  im  Uebrigen 
klingt  die  Erregung  der  kQrzesten  Stromstösse  lediglich  ab  in  der  Form 
gesteigerter  Erregbarkeit. 

Bei  längerer  Dauer  des  Stromstosses  treten  beharrlichere  HernmuD- 
gen  auf,  welche  auch  an  minder  leistungsfähigen  Nerven  durch  minimale, 
der  Reizsehwelle  möglichst  genäherte  Reize  nachgewiesen  werden  köo- 
Den.  Diese  Hemmungen  sind  bei  schwachen  und  starken  Stromstösseo 
mehr  ausgebildet  als  bei  solchen  von  mittlerer  Stärke,  welche  einer  Strom- 
Intensität  mit  Schliessungs  -  und  OeffnungszuckUng  des  dauernden  Stro- 
mes in  beiden  Richtungen  entsprechen.  Bei  den  letzteren  verschwinden 
sie  in  den  meisten  Fällen  gänzlich  oder  sind  nur  nahe  der  uutern  uad 
obern  Grenze  jener  Zuckungsstufe  anzutreffen.  Die  dauernden  Hemmun- 
gen sind  in  allen  Fällen,  bei  schwachen  und  starken  Stromstössen ,  un- 
ter dem  aufsteigenden  Strom  intensiver  als  unter  dent  absteigenden  aus- 
gebildet. Nach  Ablauf  der  Hemmung  bleibt  bei  allen  Stromstärken  eine 
kurze  Zeit  lang  gesteigerte  Erregbarkeit  zurück.  Für  den  stärkeren  Prüf- 
ungsreiz  endlich  klingt  von  Anfang  die  Erregung  imnler  nur  in  der  Form 
gesteigerter  Erregbarkeit  ab. 

Diese  Ergebnisse  reihen  sich  unmittelbar  an  unsere  \^ersuche  Ober 
den  Verlauf*  der  Oeffnungserregung  an  und  finden  in  denselben  leicht 
ihre  Erklärung.  Dort  schon  haben  wir  gefunden ,  dass  sowohl  die  ano- 
dische Schliessungs  -  wie  die  kathodische  Oeffnungshemmung  einer  ge- 
wissen Zeit  zu  ihrer  Ausbildung  bedürfen.  Begreiflich  daher,  dass  bei 
den  kürzesten  Stromstössen  die  Erregung  meist  ungehemmt  nachklingt. 
Schwache  Ströme  hinterliessen  ferner  eine  relativ  beträchtlichere  Hemm- 
ung an  der  Anode ,  während  diejenige  an  der  Kathode  verschwin- 
dend war,  bei  Strömen  der  mittleren  Zuckungsstufe  dagegen  ver- 
gieng  die  anodische  Hemmung  schnell,  und  die  kathodiscbe  hatte  noch 
nicht  in  erheblicherem  Orade  sich  eingestellt.  Auch  hiermit  stimmen  un- 
mittelbar unsere  Versuchsergebnisse.  Anders  verhält  es  sich  mit  starken 
Strömen.  Bei  diesen  haben  wir  nach  der  Oeffnüng  eine  mächtige  ka- 
thodische Hemmung  gefunden,  während  die  anodische  relativ  kleiner 
blieb.  Als  Nachwirkung  des  kurz  dauernden  Stromstosses  sehen  wir  aber 
immer   noch    die   anodisohe  Hemmung  relativ    mehr    entwickelt,      ffier 
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scheint  also  auf  den  ersten  Bliek  ein  Widerspruch  vorsuliegen.  Dennoch 
hebt  sieb  derselbe  bei  näherer  Besichtigung  unserer  früheren  Resultate, 
Wir  fanden  nftmlich,  dass  die  kathodische  Oeffnungshemmung  unter  allen 
DiDst&nden  eine  l&ngere  Schliessungsdauer  nöthig  hat,  wenn  sie  sich 
krftftig  entwickeln  soll  ,  als  die  anodische  Schliessungsbemmung,  und  in 
Debereinstimmung  damit  aeigte  es  sich  in  §.  82,  dass  die  Zuckung  durch 
den  absteigenden  Stromstoss  bei  wachsender  Stärke  desselben  viel  we- 
niger abnimmt,  als  diejenige  durch  den  aufsteigenden.  Bei  der  Reiaung 
mit  Stromstössen  liegt  uns  also  offenbar  der  Fall  vor,  dass,  wenn  die 
Dauer  des  Siromstosses  nicht  allzu  kurz  ist,  zwar  die  Zeit  zureicht,  da- 
mit die  anodische  Hemmung  in  ihrem  Einfiuss  auf  die  Zuckung  und  auf 
den  Verlauf  der  Erregung  sich  geltend  macht,  während  dagegen  die  ka* 
thodische Hemmung  entweder  ganz  hinwegf&llt  oder  doch  jedenfalls  selbst 
bei  den  stärksten  Stromstössen  sehr  viel  schwächer  bleibt. 

Immer  mehr  Licht  f&lit  schliesslich  durch  den  Fortschritt  unserer  Un* 
tersucbung  auf  die  mehrfach  erwähnten  schnell  vorübergehenden  Hemm- 
angen  ,  durch  welche  der  Nerv  im  Zustand  höchster  Leistungsfähigkeit 
gegen  Reize  reagirt.  Je  weniger  sich  dieselben  auf  bestimmte,  der  elek- 
trischen Reizung  allein  eigen (hümliche  Vorgänge  zurückführen  lassen,  um 
so  klarer  stellen  sie  allmälig  als  Erscheinungen  sich  dar,  in  welchen  sich 
Widerstände  verrathen,  die  der  Nerv  jeder  Reizung,  nicht  bloss  der  elek- 
trischen, entgegensetzt.  Diese  Widerstände  werden  freilich  auch  bei  min* 
der  lebenskräftigen  Nerven  nicht  fehlen ;  dafür  zeugen  schon  die  charak- 
teristischen Unterschiede  der  Zuckungen ,  welche  wir  bei  Reizung  atheni- 
scher und  asthenischer  Präparate  erhalten.  Aber  nur  bei  vollkommener 
Integrität  der  inneren  Kräfte  erreichen  sie  jenen  Grad ,  vermöge  dessen 
sie  direot  in  der  Verzögerung  des  Erregungsvorgangea  oder  in  der  Ver- 
minderung der  Zuckungsstärke  sich  verrathen.  Es  wird  die  Aufgabe  der 
unten  aufzunehmenden  Untersuchung  über  die  Wirkung  nicht-elektrischer 
Reize  sein,  diese  Vermuthung,  die  sich  uns  jetzt  schon  Schritt  für  Schritt 
zu  grösserer  Wahrscheinlichkeit  erhoben  hat,  näher  zu  prüfen. 

l.    Deber  ika  Eiuliss  der  Stärke,   Riektuag  oad  Daaer  der  StrtmstSsse  aif 

die  Fortplaaziag  der  Erregaag. 

S.  91.  Wegen  des  nahen  Zusammenhangs,  in  welchem  dieser  Ge- 
genstand zu  den  bisher  erörterten  Fragen  steht,  sei  es  mir  gestattet  aus 
einer  noch  nicht  vollendeten  Untersuchung  über  die  Fortpflanzung  der 
Nervenerregung  einige  hieher  bezügliche  Resultate  mitzutheilen. 

Aus  unsem  früheren  Beobachtungen  geht  bereits  hervor,  dass  die 
latente  Reizung  eine  sehr  veränderliche  Grösse  ist,  welche,  abgesehen 
von  sonstigen  den  Verlauf  der  Erregung  complicirenden  Bedingungen,  im 
Allgemeinen  sich  vermindert ,  wenn  die  Höhe  und  Dauer  der  Zuckung 
zunimmt.    Da    nun    bei  Variirung  des    Reizes  jene    Veränderungen  der 
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Zockung  für  eine  höhere   und   tiefere  Nervenstelle   am  lebenden  Nerren 
nicht  gleichroässig  erfolgen ,  so  gilt   das  n&mliohe    auch  Ibr  die  latente 
Reizung.     Bei  Anwendung  möglichst    instantaner  Reize ,    z.  B.  der  Oeff- 
nungsinductionsscblftge^  verkürzt  sich  daher,  wie  schon  Helm  hol tz  und 
B  a  X  t  *)    bemerkt  haben,  fflr  den  höheren  Punkt  die  latente  Reizung 
mehr  als  für  den   tieferen ,   so    dass  die  scheinbaren  Werthe  der  Port- 
pflaDznngsgeschwindigkeit  mit  wachsender  Intensit&t  der  Stromstösse  ab- 
nehmen. Dies  geht  in  derThat  so  weit,  dass,  wenn  man  die  Unterschiede  des 
Zuokungsverlaufs  unbeachtet  Iftsst,  an  einem  Erosch-  oder  Kaninchenne^ 
ven  von  40 — 50  Hm.  Länge  sehr  leicht  negative  Werihe  der  scheinbaren 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  erhalten  werden  können,  indem  die  latente 
Reizung  für  den  oberen  Neivenpunkt  kleiner   als   für   den  unteren  wird. 
Sind  dieZuckungscurven  congruent  oder  nur  in  ihrem  absteigenden  Theile 
verschieden,  so  erh&U  man  dagegen,  wenn  Maximalzuckungen  gew&hlt  wer- 
den, ziemlich  coostante  Werthe ,    welche  sich ,    wie  es  scheint ,  bei  sehr 
verschiedenen  Thieren  ,  z.  B.  bei  Frosch  und  Kaninchen,  nur  wenig  on* 
terscheiden.     Mit  schwächeren  Reizen  ist   es  ausserordentlich  schwierig, 
congruente  Zuckungen  von  beiden  Stellen  aus  zu  gewinnen ;  wo  es  aber 
gelingt,  da  ergibt  sich  regelmässig  eine  langsamere  Fortpflanzung  als  bei 
stärkeren  Erregungen. 

Oanz  anders  verhält  es  sich,  wenn  man  Stromstösse  von  etwas  grös- 
serer Dauer  benutzt.  Ich  .  wählte  zu  diesem  Zwecke  Inductionsschläge, 
welche  durch  die  Oeffnung  einer  Nebenschliessung  zur  primären,  mit  Eü- 
sendrähten  gefüllten  Spirale  ausgelöst  wurden.  Hier  nimmt,  wenn  man 
mit  den  schwächsten  Strömen  anfängt,  zunächst  ebenfalls  die  latente 
Reizung  mit  der  Annäherung  der  beiden  Inductionsrollen  ab;  von  einer 
gewissen  Grenze  an  nimmt  sie  dann  aber  wieder  zu ,  entsprechend  der 
oben  schon  erwähnten  Wiederahnahme  der  Zuckungsstärke.  Doch  ist 
zu  bemerken,  dass  einer  minimalen  Aenderung  der  Zuckung  schon  ziem- 
lich bedeutende  Aenderungen  der  latenten  Reizung  entsprechen  können. 
Diese  letzteren  sind  bei  absteigender  Richtung  des  Inductionaschlages 
nur  unerheblich;  sie  werden  dagegen  sehr  bedeutend,  wenn  man  dem- 
selben die  aufsleigende  Richtung  gibt.  • 

Sobald  nun  in  diesen  Fällen  die  latente  Reizung  ihren  Minimalwerth 
aberschritten  hat,  so  wächst  sie  mit  weiter  wachsender  Stromstärke  fDr 
zwei  Nervenstrecken ,  die  sich  in  verschiedener  Entfernung  vom  Mnskel 
beflnden ,  nicht  gleichmässig ,  sondern  für  die  höhere  Strecke 
nimmt  sie  schneller  zu  als  für  die  tiefere.  Diese  Unterschiede 
ergeben  sich  auch  dann ,  wenn  die  beiden  Zuckungen  einen  oongnieoten 
Verlauf  nehmen.  Sie  sind  ,  diesen  letzteren  Fall  vorausgesetzt ,  immer 
noch  so  gross,  dass  derWerth  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  bei  der 


*)  Monatsbericht  der  Berliner  Akademie,  29.  April  1867. 
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Benatanng  von  aafeteigendeo  StromstÖBsen,  die  durch  Oeffnen  einer  Ne- 
bensebiieeeiiog  zur  prim&ren  Spirale  hervorgebracht  werden  ,  fast  auf  ^j^ 
deijenigen  Grösse  herabsinken  kann^  die  man  bei  absteigenden  Strom- 
stösten  oder  bei  OefiTnungsiaduotionsscblftgen  beobachtet.  Ich  setse  s.  B. 
die  liittelwerthe  aus  drei  ann  n&mlichen  Nerven  ausgefBhrten  Versuchs- 
reihen hierher.  Die  Länge  der  untersuchten  Strecke  betrug  50  Hm. ,  es 
wurden  nur  solche  Beobachtungen  benütst,  in  denen  die  Beizung  der 
oberen  und  unteren  Stelle  congruente  Zuckungen  auslöste.  Unter  H  ist 
die  Zuckungshöhe,  unter  F  der  unter  dem  Mikroskop  ausgemessene  Raum- 
werth  filr  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in  Mikrometertheilstrichen 
anfgetehrt.     1  Mikrometertheil  entopricht  0,000038". 


Oeffnungsinductions- 
schlag. 

absteigend 


inductioosschlag  durch  Oeffnen   einer 
Nebenschiiessung  zur  1.  Spirale. 

absteigend  aufsteigend 


H        1 

F 

H 

F 

H 

1    F 

< 

50 

4,5 

115 

4,8 

60 

4 

40 

4,2 

130 

4,8 

45 

4,5 

55 

3,6 

220 

4,8 

35 

5 

40 

4,5 

130 

4 

60 

Mittel : 

46,2 

145 

50 

Zeit: 

0,001761" 

0,005528" 

0,001906" 

PortpflaDS- 

nogsge- 

Bchwindig- 

• 

keit 

28,3 

9,0 

26;2      Meter  in 

der  See 

§.  92,  Die  Deutung  dieser  Thatsachen  ergibt  sich  unschwer  aus 
ansem  früheren  Beobachtungen.  Unter  der  positiven  Elektrode  ergiesst 
sich  eine  Hemmungswelle  gegen  den  Muskel,  deren  Intensit&t  von  der 
Zeit  abh&ngt.,  während  deren  der  Strom  geschlossen  blieb.  Bei  Strom- 
Blossen  von  sehr  kurzer  Dauer  erreicht  daher  dieselbe  keine  merkliche 
Orösse;  dagegen  ist  sie  schon  bei  länger  dauernden  Inductionsstössen 
zureichend,  um  die  Fortpflanzung  der  Erregung  zu  hemmen.  Jene  Hemm- 
ung musa  aber  natürlich  da  bedeutender  sein,  wo  sie  eine  längere  Strecke 
hindurch  stattfindet:  daher  hat  die  latente  Reizung  für  die  von  der  obe- 
ren Nervenstrecke  ausgelöste  Zuckung  mehr  abgenommen.  Trotzdem  wird 
wahrscheinlich  die  Verzögerung  für  die  verschiedenen  Theile  des  Nerven 
iD  sehr  verachiedenemMaasse  Platz  gegriffen  haben,  sie  wird  für  die  der 
Anode  nähere  Strecke  grösser  sein  als  für  die  tiefer  unten  gelegene. 

Diese  Beobachtungen  berechtigen  somit  zu  dem  Schlüsse,  dass  die 
Srregung  nicht  bloss  anschwellen,  sondern  dass  sie  auch  abschwellen 
kann  auf  ihrem  Wege  gegen  den  Muskel.  Ob  das  eine  oder  andere  ein- 

W  B  n  d  t ,  Meohanik  der  Nerven.  ^3 
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trilt,  ist  abh&ogtg  von  dem  Verh&ltDiss  der   erregenden  und  hemneDdei 
Krftfte  in  den  Theilen  des  Nerven ,    welche  die  Erregung  doreheilt.    Bei 
der  Erregung   durch    einen   absteigenden  Oeffnungsinduoiionssohlag  oder 
durch  einen  momentanen  mechanischen  Stoss  haben  wir  uns  den  Mecha- 
nismus der  Vorg&nge  nach  dem  Ergebniss  unserer  Versuche  vorläufig  fol- 
gendermassen  zu  denken.  Die  Erregung  sohwilU  an  jedem  Punkt,  der  in 
Erregung  gerftih ,    allm&lig  zu  einem  Maximum  an ,   um  dann  wieder  aa 
sinken ;  eine  hinzutretende  neue  Erregung  sommirt  sich  zu  derselben,  so 
dass  mit  wachsender  Zahl  der  reizenden  Blosse   die  Erregung  zonimmt 
Nun  dauert,  wie  wir  gefunden  haben,  jede  Erregung  eine  die  seitherigen 
Vorstellungen  über  die  Mechanik  der  Nerven  weit  Qbertreffende  Zeit  bin« 
durch.    Gesetzt  also,  an  einem  Punkte  a  des  Nerven  wirke  ein  Reiz  ein, 
so  beginnt  mit  dem  ersten  Ansteigen    der  Erregung   in  a  eine  zan&chst 
schwache  Erregungswelle  sich  auszubreiten.  Diese  wird  auf  einen  zweiten 
Punkt  b  als  schwacher  Reiz  wirken.  Kaum  hat  aber  hierdurch  in  b  der  Er 
regungsvorgang  begonnen,  so  wird  in  Folge  der  mittlerweile  st&rker  an- 
gewachsenen Erregung    in  a  ein   stärkerer   Wellenstoss  ankommen ,  der 
einen    neuen    Erregungs Vorgang  hervorbringt.    Denken  wir  uns  plötzlich 
den  Zufluss  neuer  Reizstösse  unterbrochen,    so  wflrde   in  b  ein  ebensol« 
eher  Erregungsvorgang  abklingen  ,    als   wenn  diesen  Punkt  ein  äusserer 
Reiz  direct  getroffen  hätte.     Nun  treten  aber  fortan  neue' Reizstösse  hin- 
zu, die  nach  den  Gesetzen  der  Summa! ion    der  Reize  die  zuvor  vorhan- 
dene Erregung  verstärken   müssen.     So    begreift  sich    denn  leicht,    dass 
mit  der  Länge,  welche  die  Erregung  durcheilt,  nicht  nur  die  Höhe,  son- 
dern namentlich  auch  die  Dauer  der  Zuckung  fortan  zunimmt.     Das  An- 
schwellen der  Erregungswelle  bei  instantaner    Reizung  erweist    sich    so- 
mit als  die  Folge  zweier  Thalsachen:  erstens  der  bedeutenden  Dauer,  welche 
der  Verlauf  der  Erregung  in  Anspruch  nimmt,   und  gegen  welche  sogar 
die  Geschwindigkeit    der  Fortpflanzung  verschwindet ,  und  zweitens  des 
Umstandes,  dass  in  jeder  Nervenstrecke  die  von  einer  andern  zugeleitete 
Erregung    denselben    Vorgang    erzeugt,    welchen   ein    direct   auf    diese 
Nervenstrecke  angebrachter   Reiz    von    geeigneter  Stärke  hervorbringen 
würde. 

$.  93.  Der  entgegengesetzte- Erfolg  kann  natürlich  dann  eintreten, 
wenn  zwischen  dem  gereizten  Punkte  a  und  dem  reizaufnehnaenden 
Punkte  b  des  Nerven  Widerstandskräfte  wirksam  werden,  welche  die  Er- 
regung auf  ihrem  Wege  schwächen  oder  schwächere  Reizstösse  ganz  ab* 
blenden,  wie  dies  bei  der  anodischen  Schliessungshemmung  oder  aaeh  bei 
der  kathodischen  Oeffnungshemmung  der  Fall  ist.  Da'  nun  diese  wider- 
stehenden Einflüsse  in  geringerem  Maasse  wohl  bei  allen  Stromatössen 
zur  Wirkung  kommen,  anderseits  aber  aneh  da,  wo  schon  hemmende  Wir- 
kungen existiren,  immer  noch  das  Anschwellen  der  Erregung  von  Punkt  za 
Punkt  nebenhergehen  wird,  so  mnss  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 
Nervenerregung  als  eine  Grösse  betrachtet  werden,  welche  abhängt  Iheils 
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Ton  der  Geschwindigkeit,  mit  der  ein   jeder  Punkt  des  Herren  duroh 
eio«  iiiD  treffende  Reixungawelle  erregt  wird,  theils  von  dem  Widerstand, 
welchen  die  Erregung  auf  ihrem  Wege  findet.     W&hrend  die  oben   mit» 
getbeilten  Erfahrungen  Ober  die  Abhängigkeit  von  der  Dauer  und  Rieht- 
ong  der  Stromstösse  auf  die  Bedeutung  der  Widerst&nde  hinweisen,  ler- 
nen wir  dagegen  in  den  Verftnderungen,  welche  die  Fortpflansungsgesohwin- 
digkeit  je  nach  den  inneren  Zust&nden  der  Nerven&ser  darbietet,  Eigen- 
thtmlichkeiten  kennen ,  die  zunächst  auf  die  verschiedene  Geschwindig- 
keit betogen    werden  massen  ,  mit  der  jeder  von  einem  Reis  getroffene 
Punkt  des  Nerven  in  Bewegung   gerftth.     Der  verlangsamende  Einflusa 
der  Kälte  auf  die   Portpflanzung   ist  bekannt.  Aehnliohe  Veränderungen 
findet  man  nun  im  Zustande  der  Asthenie,  von  welcher  Ursache  dieselbe 
toch  herrflhren  möge.  Als  Beispiel  stelle  ich  zwei  Versuchsreihen  neben 
eiaander,  welche  an/  selben  Nerven,  die  eine  im  normalen,  athenischen 
Zustand,  die" andere  nach  eingetretener  Asthenie   in  Folge  wiederholter 
Reizungen  gewonnen  wurden.    Die  Temperatur  war  constant  15—17*0. 
Die  Versuche  wurden  nach  der  in  %.  99  zu  beschreibenden  Methode  aa 
lebenden  Thier  ausgefahrt.    Die  untersuchte  Strecke  war    40  Hm.  lang, 
Reiz    der  absteigende  Oeffnungsinductionsschlag.    Wieder   wurden  bloss 
Beobachtungen  mit  oongruenten  Zuckungen  ausgewählt: 


a.  Sthenischer  Zustand. 


b.  Asthenischer  Zustand. 


H 


H 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


57,5 

61 

61,5 

67,2 

66,5 

66,7 

67 

Mittel 

Zeit: 

Fortpflanz- 

ungsge- 

sohwindig- 

keit  : 


45 
50 
40 
60 
50 
40 
60 


50,6 
0,001028" 


20,1 


4 
4 
4 
4 
4 


75 
75 
75 
75 
76 
76 
79 


70 

80 

55 

100 

90 

120 

100 


87,8 
0,003345" 


11,9  Meter  in 
der  See. 
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Von  der  Etregong  dnroh  medutnisohe  Stfiose. 


IL    Von  der  Erreg^g  durch  mechanische  Stösse. 

■  i 

1.    UoteniicIiiBgsiietliole. 

S.  94.  Zur  Untersttohung  der  durch  mechanische  Reize  hervorge- 
brachten Erregungavorg&Dge  habe  ich  eine  Methode  benfitst,  welche  den 
Verfahren  zur  Nachweisung  der  eztrapolaren  ErregbarkeiUschwankungen 
hei  elektrischer  Reizung  nachgebildet  war  (Fig.  3  8.  22).  Die  Kette  K 
(Fig.  18)  war  zu  diesem  Zweck  mit  einem  kleinen  Elektromagneten  E 
in  Verbindung  gesetzt,  durch  welchen,  wenn  die  Kette  geschlossen  war, 
der  Anker  eines  elektromagnetischen  Fallhammers  H  getragen  wurde. 
Der  Fallhammer,  der  in  der  Fig.  des  Raumes  wegen  verharzt  gezeichnet  i»t) 
Jiatte,  um  auch  bei  verhältnissro&ssig  beträchtlicheren  Fallhöhen  annfthemd 
in  verticalem  Fall  auf  den  Nerven  zu  treffen ,  einen  holzet nen  Stiel  von 
63  Gm.  L&nge,  der  am  einen  Ende  an  einer  wagrechten,  zwischen  Spitzeo 
drehbaren  Axe  befestigt  war ,  am  andern  den  Anker  aus  weichem  Eisen 


Pig.  18. 

und  den  eigentlichen,  aus  einem  Hessingklotz  angefertigten  Hammer  tmg. 
Das  an  dem  Elektromagneten  ziehende  und  bei  Unterbrechung  des  Stro- 
mes fallende  Gewicht  war  89,5  Orm.  Auf  dem  Tischchen  t  ist  auf  iao- 
lirender  Unterlage  der  Nerv  ausgebreitet,  an  welchen  in  angemesaeoer 
Entfernung  von  der  mechanisch  zu  erregenden  Stelle  die  von  der  aeeuo* 
d&ren  Spirale  II  kommenden  Reizelektroden  angelegt  werden.  Nachdem 
in  einem  ersten  Zeitmoment  durch  das  schwingende  Pendel  der  Strom- 
unterbrecher 8  geöffnet  und  dadurch  der  Fall  des  Hammers  bewirkt  iai, 
wird  in  einem  zweiten  Zeitmomente ,  wie  früher,  durch  Oeffnen  des  Un* 
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terbrechera  S'  ein  Oeffonngsinduotionseoblag  ausgelöst.  Um  dfie  Vergleichs- 
zockoDg  bei  nicht  mechanisch  erregtem  Nerven  zu  erhalten,  wird  zuerst 
eio  SohwiDgungsversuch   ausgeführt,    während   der  Faühammer   mit   der 
Haod  festgehalten  ist.     Die  Zeit  zwischen  der  mechanischen  Reizznokung 
nsd  der  Zuckung    durch    den  Inductionsschlag  •  kann  durch  Verschiebung 
der  Doterbreoher  8  und  8'    gegen    einander  wieder    beliebig  variirt  wer-* 
den.    Die  Stärke  der    mechanischen  Erregung  habe   ich   dadurch  verän«* 
derlioh  gemacht^  dass  der  durch  ein   besonders  Stativ  gehaltene  Elektro- 
magnet E  in   verschiedener   Höhe    aber   dem    Nerven    befestigt    werden 
kooote.    Selbstverständlich  ist  in  diesem  Fall  die  zwischen  der  Oeffnung 
der  beiden  Stromunterbrecher  S  und  8'   gelegene  Zeit   T  etwas  grösser' 
als  die  Zeit  zwischen  der  mechanischen  Erregung  und  dem  Prflfungsrelz  ; 
Dm  die  letztere  zu  erhalten ,    mflsste   die  Fallzeit    des  Hammers  von  der 
Zeit  T  abgezogen  werden.  Wir  unterlassen  dies ,  weil  es  genagt  bei  den 
iDckuDgerregenden  Stromstärken  die  zwischen  dem  Ende  der  mechanisch 
erregten  Zackung    und    dem  Anfang   der  Prafungszuckung  gelegene  Zelt 
t  SD  kennen.    Bei  den  schwachen ,  nicht   zuckungerregenden  Reizen  aber 
ist,  wegen  der  geringen  hierbei  anzuwendenden  Fallhöhe,  die  Fallzeit  so 
klein,   dass  sie  gegen    die  ganze  Zeit  T  nicht  in  Betracht  kommt.     Der 
dorch  den  Kupferdraht    des  Elektromagneten    geleitete  Kettenstrom   war 
flbrigens  in  allen  Versuchen  so  abgestuft,    dass   der  Haibmer   eben  noch 
lieber  durch  den  Elektromagneten  gehoben  wurde  und  daher  keine  merk- 
liche Verzögerung  des  Falls  durch  den  zurückbleibenden  Magnetismus  des 
Eisens  eintreten  konnte. 

Länger  dauernde  Versuchsreihen  mit  mechanischen  Reizen  können 
wegen  der  baldigen  Zerstörung  der  gereizten  Stelle  durch  die  wiederhol- 
ten Stösse  des  Hammers  natürlich  nicht  angestellt  werden;  ebenso  ist  es 
begreiflich ,  dass  wir  uns  hier  bei  weitem  nicht  mit  der  Sicherheit  wie 
bei  der  elektrischen  Erregung  auf  eine  Constaüz  der  Reizwirkung  in  meh- 
reren auf  einander  folgenden  Versuchen  verlassen  können.  Dieser  Uebel- 
stand  macht  sich  besonders  bei  starken  Einwirkungen  geltend,  welche 
sehr  rasch  den  Nerven  an  der  erregten  Stelle  zerstören.  Immerhin 
lassen  die  Beobachtungen  den  Verlauf  der  mechanischen  Erregung  hinrei- 
diend  deutlich  erkennen. 

2.    Von  der  EiawirfaiDg  sehwacher  iieckaalseker  Reize  ^  welche  keine  Zaeknag 

erregen. 

S.  95.  Wie  wir  den  elektrischen  Strom  unter  die  Reizschwelle  ab- 
stufen können^  so  kennen  wir  auch  dem  mechanischen  Reiz  eine  so  ge- 
ringe Intensität  geben,  dass  die  Erschütterung  des  Nerven  noch  nicht  zu- 
reicht, eine  Muskelzuckung  auszulösen.  An  der  in  Fig.  18  dargestellten 
VorrichtuDg  wird  dies  leicht  dadurch  erreicht,  dass  man  den  Hammer  in 
einer  sehr  geringen  Höhe,  von  1^2  Mm.,  fizirt    Doch  lässt  sich  schon 


t9H  Von  der  Emgaag  durch  mocbtntiche  Stflsw. 

Uer  der  meohaDiBche  Reis  nieht  so  beheirsohen,  dau  unter  aUeoUiBBtiii- 
dui  die  Zuckung  «asbleibt,  aondern  man  fladet  onter  einer  grossen  Zalil 
Toa  BeobaobtUDgen  immer  lolobe ,  bei  denen  der  sohvaohe  StoM  Zuck- 
ung hervorbrachte,  neben  andern,  in  denen  dieie  nioht  eintrat.  Wir  lind 
daher  genOlhigt,  unsere  SchlfiBse  Ober  die  Vorg&nge  im  NerTen  bei 
•ohwaofaen  Reisen  auf  Beobachtungen  sn  gründen,  welche  Tersohiedenen 
Verauehireihen  entnommen  sind. 

Die  auf  diese  Weise  ausgewählten  Verenobe  lehren  nno ,  daas  der 
meobanisohe  Heis,  anidi  wo  er  keine  Zuckung  erregt,  dennoch  dnea 
Vorgang  im  Nerven  erzeugt,  welcher  sich  in  der  ganien  lAnge  deasel- 
ben  als  gesteigerte  Erregbarkeit  kundgibt.  Letztere  aoheiut  ras^  naeh 
der  Einwirkung  des  Reises  su  ihrem  Maximum  ansnsobwellen  und  dann 
ebenso  sobaell  wieder  sn  sinken.  'Ein  Beispiel  hierftlr  geben  die  beiden 
in  Pig,  19  Kusamm  enges  teilten  Beobachtungen.  Die  Zeit  a  b  awischeo 
dem  Fall  des  Hammers  und  der  Einwirkung  des  Prflfungsreiaes  betrug 
in  A  0,116,  in  B  0,174".  Dort  sehen  wir  die  naoh  Einwirkung  d^s  ne- 
chaniBchen  StoBsee  gpzeichnete  Zuckung  RH  sich   stark,    hier  nur  noch 


n*.  19. 

s^r  wenig  aber  R  erheben.  Im  ersten  Fall  ist  neben  der  Zunahme  der 
Höhe  und  Dauer  der  Zuckung  die  Zeit  der  latenten  Reiiung  sehr  ver- 
mindert; im  sweiten  zeigt  die  letzlere  keine  Ver&nderung  mehr,  neben 
einer  geringen  Zunahme  der  Zuokungshähe  ist  nur  noch  das  Endstadium 
der  Zuckung  mftssig  verlängert. 

Augenacheinlicb  gleicht  der  sich  hier  darbietende  Verlauf  vollsttudig 
demjenigen,  welchen  wir  bei  si^wachen,  nicht  zuck  un  gerrege  öden  Strom - 
starken  unter  der  negativen  Elektrode  des  constanten  Stromes  nachge- 
wiesen haben  (['ig.  11,  S.  78).  Wir  sind  demnach  zu  dem  SchluBBC  be- 
rechtigt, dass  die  Erregung  durch  mecbaniBcbe  Reise  ebenso 
wie  die  elektrische  Erregung  schon  bei  einer  Reisst&rke 
beginnt,  auf  w  eiche  der  Huakel  noch  nioht  durch  Zuckung 
kDtwortet. 

S.    Terlaaf  4er  Erregug  bei  lackniferrffciilei  Rciullriiea. 
f.  96.  Bei  der  Dotersnobung  des  Verlaufs  der  Erregung  wihraid  der 
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Zeekasg  lind  wir,  wegen  der  IneonataDs  der  mechaDisoheD  Reiiwirkung, 
dBrebatM  suf  du  Verfehren  der  Addition  der  Zackungen  angewieaeo. 
Aneh  liierbei  aber  begegnet  es  gewfihclicb ,  dau  die  durch  den  Hieeha- 
BMobeD  StoBB  auBgelOBten  Zuokangen  bei  oonstant  erhaltener  Pallfaöhe 
eimoder  nioht  vollkommeo  gleich  ■□  Höhe  und  Dauer  sind.  Am  ehesten 
M  dies  noch  bei  niAgliohst  schwachen  Reiten  der  Fall.  Einer  solchen 
Verincbsreibe  ist  die  Fig.  20  eutnommen.  Die  Fallhöhe  betrug  3  Hrn., 
die  Entfern  nng  der  geprüften  von  der  mechaniaoh  gereistfo  Stelle  10  Um., 
sla  PrQfnngereii  dienle  ein  sbeleigender  Oeffnangiinduolionsschlag  bei 
ciaer  Spannweite  der  Reiaelektroden  von  2  Hm.  Zuerst  wurde  die  Zuok- 
BDg  R,  daan  die  combinirte  Zuckong  RM  und  dann  die  mechaniBcbe 
Beiituckang  H  gezeichnet.  Die  letetere  sohliesst  sich  so  vollsl&ndig  an 
den  Anfang  des  Verlaufa   der  Zuckung  RH  an,    dass   hier  sichilich  die 


Erregbarkeit  fdr  den  mechanischen  Reiz  unverändert  geblieben  ist.  Ver- 
gleicht man  versehiedene  auf  diese  Weise  gewonnene  Additionszuckan- 
gen,  ao  seigt  sieh  wieder,  dass  die  Zuckung  R  H  daun  am  weileaten  Ober 
M  ansteigt,  wenn  sie  von  dem  höchsten  Punkt  dieser  Curve  abgebt.  Die 
Beobachtung  lehrt  also  mit  Ausserster  Wahrscheinlichkeit,  dass  bei  der 
IftMbaniMhen  wie  bei  der  elektrischen  Erregung  das  Maximum  der  Er- 
regbarkeit  mit  dem  Uaximum  der  Zuckung  zusammenfällt. 

Na^  Ablauf  der  Zuckung  bleibt  längere  Zeit  gesteigerte  Erregbar- 
keit zurOck.  Diese  Sieigemng  ist  in  der  Regel  am  grösslen ,  wenn  die 
PrOfungs Zuckung  unmittelbar  nach  dem  Ende,  der  mechanischen  Reiz- 
luokung  beginnt,  und  sie  nimmt  ab  mit  wachsendem  Zeitzwischenraum. 
DieRg.2l  (t.  S.)  zeigt  einen  Theil  einer  Versuchsreihe,  in  welcher  das  Ab- 
klingen der  mechanischen  Erregung  verfolgt  wurde.  Die  Fallhöbe  betmg 
in  derselben  10  Mm  ,  die  Entfernung  der  geprOften  Stelle  10  und  die 
Spannweite  der  Reiselektroden  2  Um.  Die  drei  Beobachtungen  wurden 
nnmitlelbar  nach  einander  in  der  hier  gegebenen  Reihenfolge  angestellt, 
mit  der  grösslen  Zwischenzeit  beginnend.  Letztere,  die  Zeit  t  zwischen 
dem  Ende  der  Zackung  H  und  dem  Anßing  von  R,  ist  in  A  =  0,055, 
in  B  ^  0,026"  nnd  in  C  =  0.  Obgleich  in  Folge  der  Verletzung 
der  gereizten  Stelle  die  Stärke  der  Zuckung  H  nllmälig  abnimmt,  so  ist 
dodi  deutlich  das  Anwachsen  der  Zuckung  RM  mit  der  Verkleinernog 
der  Zeitdistanz  t  zu  verfolgen. 

Hiebt  in    allen  Fällen  klingt  die    mechaniaohe  Erregung   in  der  in 
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Fig.  3t    dargestellten  Form    «b.    Zuweileti   beobachtet   man  unmittelbar 
DBoh  dem  Ablauf  derSchlieuuogBtuckDng  HemmungflerBoheinungeD  durdt- 


ftus  ähnlicher  Art,  wie  sie  una  unter  der  Kathode  des  oonatanten  Stro- 
mea  (tci^I.  Fig.  12  8.87  und  Fig.  13  S.  93)  oder  auoh  nach  derGinwirk- 
UDg  einea  kurt  danernden  StromatoaseB  ($.  86)  begegnet  sind.  Die 
Fig.  22  stellt  zwei  aolcbe  Beobachlungen  dar,  welche  verschiedenen  Ver- 
■ncbareihen  enlDommen  wurden.  In  A  betrug  die  Fallhöbe  10,  in  B 
6  Hm.   Die  durch  den  absteigenden  OeSnungsioductionsacblag  (bei  2  Hm. 


Eleklrodenspannweite )  geprüfte  Stelle  war  in  A  7,  in  B  10  Hm.  von 
dem  mechanisoh  erregten  Punkte  entfernt.  In  A  sehen  wir  die  Zaokung 
RM  froher  alsR  aufsteigen,  dann  aber  sogleich  unter  die  letalere  Zaok- 
ung  sinken.  In  B  ist  die  latente  Reizung  von  RH  vergrössert ,  dieses 
erbebt  sich  dann  aber  sohneil  aber  R, 

Wie  diese  Beobaohtnngen  schon  in  ihrer  äussern  Ersoheinungsweiae 
gans  den  in  Fig.  12  und  13  dargestellten  entsprechen,  so  gleiobeo  sie 
denselben  auoh  in  Bezug  auf  die  Umsl&nde  und  die  Dauer  ihres  Aoi- 
treten*.  Sie  sind  nur  bei  vollkommen  sthenischem  Zuelande  der  Nerven- 
ßtaer  ansutrefTen  und  vergehen  schnell  in  Folge  derErmUdung  durch  wie- 
derholte Reise.    Oewöhalicb  schon  nach  awei  bis  drei  mecbanisohen  Er- 
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regnogen  sind  sie  fSr  immer  verschwunden.  Ebenso  iet  ihr  Auftreten 
•ttf  die  Zeit  kurz  nach  dem  Ablauf  der  mechaoischen  Reissuokung  be- 
sehrftoki.  Später  findet  man  m&ssige  Zunahme  der  Zuckung.  Doch  ist 
aodi  hier  diese  Zunahme  durchweg  geringer  als  bei  solchen  Nerven,  bei 
deoen  die  ^Erregung  rein  als  gesteigerle  Erregbarkeit  abklingt. 

$.  97.  Zur  Ergänzung  der  mitgetheihen  graphischen  Beispiele  theile 
ich  noch  die  feigenden  zwei  Versuchsreihen  aber  den  Verlauf  der  me- 
ehaoischen  EIrregung  mit  Aus  den  oben  angegebenen  Ursachen  kann 
jede  solche  Reihe  nur  über  verh&ltnissmftssig  wenige  Beobachtungen  sich 
ersirecken  und  ist  ausserdem  die  St&rke  der  mechanischen  Reiszuckung 
ziemlich  veränderlich. 

Versuch     I. 

Fallhöhe    10  Mm.  Spannweite  der  Keizeleklroden  2  Mm    Reiz :  absteigen- 
der Oeffoungsinductionsschlag.  D  =  9«   T  =  0,174.     t   zwischen  0  und 

0,022''  wechselnd. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


> 

6 

43 

4 

36 

3,2 

3,5 

43 

4 

37 

4,5 

6 

47 

4 

37 

ö 

4 

53 

4 

39 

4,8 

6,5 

52 

4 

29 

5,5 

4,8 

60 

4,5 

45 

6,5 

37 
37 
37 
39 
39 
46 


In  der  ersten  Beobachtung  ist  die  unmittelbar  nach  dem  Ablauf  von 
H  gezeichnete  Zuckung  RH  im  Vergleich  mit  R  an  Höhe  und  Dauer 
vermindert,  in  allen  andern  Versuchen  zeigt  sich  Zunahme  der  Erregbar- 
keit, welche  bis  zum  Ende  der  Reihe  in  sichtlichem  Wachsthum  begrif- 
fen \bU 

Versuch]!. 

Fallhöhe  10  Hm«  Spannweite    der    Reizelektr.    2  Hm.  Reiz  :    abst.  Oeff- 

nungsinductionsschlag.  D  r=  12. 


Nr. 

T 

• 

t 

H 

H     L 

R 

H  1  L  LR 

RM 

H  J  L  |L  R 

1 
2 

0,138 
0,196 

0,055 

5     52 
5     49 

4   32  — 
4   32   8 

11»)  -  — 
4,6  33,5  7 

ao2 


Von  d«r  Erregang  dnnh  ■wdwattelw  StOtn. 


Nr. 

T 

t 

X 

M 

B 

BM 

H 

L 

H 

LI 

[LR 

H    1  L 

[LR 

3 

0,165 

0,022 

5,5 

41 

4 

33 

8,5 

5 

38,5 

3 

4 

0,151 

0 

4,5 

38 

4,5 

35 

8 

6 

37 

5 

5 

0,25 

0,111 

4,5 

32 

4,5 

34 

8,5 

5,5 

35 

7,8 

*)  Addition  der  Zuckangeo. 

In  dieser  Versuchsreihe  klingt  von  Anfang  an  die  Erregung  als  ge- 
steigerte Erregbarkeit  ab.  Bei  ziemlich  oonstant  bleibender  Zuckung  M 
l&sst  sich  deutlich  das  allm&lige  Sinken  der  Zuckung  RM  mit  der  Ver- 
grösserung  der  Zeit  t  verfolgen. 

S.  98.  Der  Verlauf  der  mechanischen  Erregung  gleicht,  wie  aas 
diesen  Ergebnissen  erhellt,  vollst&ndig  dem  gewöhnlichen  Verlauf  der 
Erregung  unter  der  negativen  Elektrode  des  constanten  Stroms  oder 
auch  dem  Verlauf  der  Erregung  durch  einen  sehr  kurze  Zeit  dauiemden 
Stromstoss  ,  z.  B.  durch  einen  Oeffnungsinductionssehlag.  Wir  werden 
daher  nicht  irren  ,  wenn  wir  das  hier  sich  uns  darbietende  Bild  ala  die 
allgemeinste  Form  des  Verlaufs  der  Nervenerregung  auffassen,  die  bei 
jeder  Art  der  Reizung  zum  Ausdruck  kommt,  sofern  nicht  besondere 
Einflasse  stattfinden  ,  durch  welche  Abweichungen  verursacht  ^  werden, 
wie  dies  bei  gewissen  Formen  der  elektrischen  Erregung  der  Fall  iat. 
Dieses  Resultat  ist  insbesondere  desshalb  von  Wichtigkeit,  weil  jene 
rasch  verg&nglichen  Hemmungserscheinungen  ^  wie  sie  ans  frflher  b^ 
den  verschiedensten  Arten  der  elektrischen  Erregung  und  jetzt  wieder 
bei  der  mechanischen  begegnet  sind^  nunmehr  unzweideutig  als  Aeusser- 
nngen  eines  inneren  Widerstandes  sich  herausstellen ,  welchen  der  Nerv 
Oberhaupt  jeder  Reizung  entgegensetzt  Die  Hemmungs  wellen,  die  regelmfts- 
sig  bei  der  Schliessung  der  constanten  Kette  von  der  Anode,  bei  ihrer  Ub- 
terbrechung  von  dieser  oder  von  der  Kathode  ausgehen,  sind  nun  zwar  als 
besondere,  der  elektrischen  Erregung  eigenthOmliche Erscheinungen  aufzu- 
fassen. Doch  werden  wir  jetzt  schon  vermuthen  dflrfen,  dass  alle  Hemm- 
ungserscheinungen  insofern  zusammenhängen  ^  als  sie  auf  die  nftmlichen 
inneren  Widerstandskräfte  der  Nervenfieiser  werden  zurück  zufahren  sein. 
Den  hier  angedeuteten  Zusammenhang  wollen  wir  Jm  sechsten  Capitel 
weiter  verfolgen  und  in  seiner  Bedeutung  ftlr  die  Theorie  der  Nerren« 
roechanik  darzustellen  versuchen.  Ehe  wir  aber  an  diese  Aufgabe  schrei* 
ten,  sollen  noch  einige  der  wichtigeren  inneren  und  äusseren  Einflösse 
auf  den  Verlauf  der  Erregung,  welche  geeignet  sind  auf  die  Natar  der- 
selben weiteres  Licht  zu  werfen,  näher  besprochen  werden. 


JBHinftes  OapiteL 

Von  dem  Einflnss  verschiedener  physiologischer 
ind  physikalischer  Bedingungen  anf  den  Verlauf 

der  Erregung. 


L    Einflnss  physiologisclier  Zustände. 

1.    Hethdje  nt  Vatemchoog  1er  Reiianpendkeinogei  ao  leo  Renren  kbetler 

Thier«. 

S-  99.  Da  da0  allmälige  Absterben  des  in  der  gewöhnliohen  Weise 
hergeatelUenNervmoskelpr&parats  in  manchen  Dntersachangen  störend  ein* 
wirkt,  und  da  es  ausserdem  wflnsohenswerth  schien,  für  einzelne  der  in 
den  vorangegangenen  Capiteln  erörterten  Beobachtungen  das  Verhalten 
warmblütiger  Thiere  su  vergleichen,  so  habe  ich  in  dieser  doppelten  Ab- 
sicht eine  Methode  einzuschlagen  versucht,  bei  welcher  statt  des  Nervmus- 
kpipräparats  der  mit  dem  lebenden  Thier  in  Zusammenbang  gebliebene 
Nerv  und  Muskel  zur  Untersuchung  benOtzt  wurden. 

Das.  erste  Erfordemiss  hierbei  ist  die  unverrfickbare  Befestigung  der 
Thiere  in  solcher  Lege,  dass  der  Nerv  den  Elektroden  einer  constanten 
Kette  oder  des  Induotionsapparats  leicht  zugänglich  ist.  Zu  diesem  Zweck 
waren  an  dem  Kaninchenbrett  zwei  eiserne  Winkelstücke  angebracht^  die 
dureh  einen  Schlitz,  gegen  welchen  eine  starke  Schraube  drückte,  in  wag- 
rechter  Richtung  gegen  einander  verschoben  und  in  jeder  Entfemuug 
flzirt  werden  konnten.  An  den  senkrecht  gegen  das  Brett  gestellten 
Theilen  jener  Winkelstücke  konnten  sodann  aus  Messing  gefertigte  Hal- 
ter, die  in  derselben  Weise  in  verticaler  Richtung  zu  verschieben  waren, 
in  wechselnder  Höhe  über  dem  Brett  festgestellt  werden.  Diese  Halter 
waren  genau  nach  den  Trochanteren  der  Oberschenkel  eines  erwachsenen 
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Kanincheus  ausgeholt,  so  dass  sie  io  der  richtigen  Lage  flxirt  die  Oberez- 
tremit&ten  eines  solchen  Thieres  unverrückbar  befestigten.  Weiter  unten 
war  rechts  eine  durch  efne  Schraube  in  verticaler  Richtung  verstellbare 
Klemmzange  angebracht,  durch  welche  die  Tibia  des  in  der  Bauchlage 
festgebundenen  Thieres  gefasst  und  befestigt  werden  lionnte.  Mit  dem 
Fuss  wurde  der  Hyographionhebel  durch  eine  weitere  Klemmzange  ver- 
bunden. Auf  diese  Weise  war  die  rechte  Unterextremität  mauerfest 
fixirt.  Das  ganze  Brett  mit  dem  Thiere  wurde  ausserdem  in  horizonta- 
ler Lage  befestigt.  Als  Elektroden  dienten  Drähte,  die  an  ihren  En- 
den mit  in  Kochsalzlösung  getränkter  Baumwolle  umwickelt  waren. 
Je  ein  Paar  solcher  Elektroden,  denen  etwa  5  Mm.  Spannweite  gegeben 
wurde,  war  an  einem  ebensolchen  Stativ  befestigt,  wie  sie  fOr  die  du 
Bois*8chen  unpolarisirbaren  Elektroden  gebraucht  werden.  Um  den  Nervus 
ischiadicus  des  Kaninchens  durch  die  Haut  hindurch  zu  reizen,  wurde  die  letz- 
tere, nachdem  die  Haare  entfernt  waren,  zuerst  an  der  betreffenden  Stelle  mit 
Kochsalzlösung  durchfeuchtet  und  dann  ein  Elektrodenpaar  aufgesetzt 
So  konnte  jede  beliebige  Strecke  des  Nerven  vom  Sitzbeinausschnitt  bis  in 
die  Kniekehle  gereizt  werden,  ohne  dass,  wenigstens  bei  der  Wahl  mas- 
siger Stromstärken,  erhebliche  Stromesschleifen  an  entfernteren  Stellen 
zu  fürchten  waren.  Die  auf  diese  Weise  erregten  Zuckungen  des  Wa- 
denmuskels werden  auf  den  Fuss  übertragen  ;  die  beobachtete  Zuckungs- 
höhe ist  daher  nicht  bloss  durch  den  Mjographionhebel  verdoppelt^  son- 
dern sie  wird  ausserdem  in  diesem  Fall  durch  den  Fuss,  der  einen  He- 
bel von  etwas  veränderlicher  Länge  darstellt,  vergrössert.  Die  Zuckun- 
gen sind  also  stärker  vergrössert  als  bei  der  gewöhnlichen  Methode,  ein 
Umstand,  der  bei  den  Messungen  über  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  we- 
gen der  rascheren  Erhebung  der  Zuckungscurven  von  der  Abscisseniinie 
vom  Vortheil  ist.  Da  die  feste  Einspannung  der  Trochanteren  und  der 
Tibia  ftlr  die  Thiere  sehr  schmerzhaft  ist,  so  habe  ich  dieselben  in  der 
Regel  vor  der  Fixirung  stark  mit  Morphium  narkotisirt. 

Eine  ähnliche,  aber  etwas  modificirte  Methode  habe  ich  bei  Fröschen 
angewandt.  Dem  Thier  wurde  zuerst  durch  eine  Voropecation  die  Ar- 
teria iliaca  der  rechten  Seite  unmittelbar  unter  der  Theilungsstelle  der 
Aorta  unterbunden.  Auf  der  linken  Seite  wurden  die  Nerven wi^rzeln  zu 
den  Unterextremitäten  unter  ihrem  Austritt  aus  dem  Wirbelkanal  auf  eine 
Fadenschlinge  gefasst,  emporgezogen  und  oben  unterbunden  oder  durch- 
schnitten. Auf  der  ganzen  Hinterfläche  des  Oberschenkels  dieser  Seite 
wurde  die  Haut  mit  der  Scheere  geapaltea  und  zurückgeschlagen.  Sodann 
wurde  der  Oberschenkel  der  rechten  Seite  exarticulirt  und  durch  das 
Becken  ein  stählerner  Spiess  gestossen  ,  der  an  einem  ähnlichen  Frosch- 
brett, wie  ich  es  früher  zu  meinen  Versuchen  über  die  Elasticitätsver- 
hältnisse  der  Muskeln  benützt  hatte*),   festgeschraubt   wurde.     An  dem- 
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Beiben  Brett  war  wieder  eine  Elemmzaoge  angebracht^  mit  der  die  Tibia 
gefasst  und  unverrückbar  fixirt  werden  konnte.  Das  Fröschbrett  wurde 
in  verticaler  Stellung  auf  dem  Tisch  des  Stativs,  das  zu  den  flbrigen  Ver- 
sttoben  diente,  festgeschraubt.  Die  Aohillessiehne  wurde  mit  einem  Bohar- 
feo  Haeken  durchstochen  und  an  letztern.  der  Mjographionbebel  ange^ 
hängt.  In  diesem  Fall  wurden  demnach  wieder  direci  die  Verkürzungen 
des  Wadenmuskels,  bloss  durch  den  Mjographionbebel  vergrössert,  auf* 
gezeichnet.  Dabai  werden  aber  voraussichtlich  dadurch,  daas  der  Blüsr 
kel  mit  dem  Unterschenkel  und  Fuss  in  Verbindung  bleibt,  sidi  der  Zusamt 
menziehuäg  Widerstände  entgegensetzen,  welche  bewirken,  dass  dieselbe 
nicht  den  Umfong  erreicht ,  welchen  sie  bei  vollkommener  Lösung  des 
Moskele  aus  seinen  Verbindungen  erreichen  würde.  Dies  ist  jedoch  für 
unsere  Zwecke  nicht  weiter  von  Bedeutung,  da  es  auf  eine  Messung  der 
absoluten  Zuckungshölie  des  Muskels  hier  überha;upt  nicht  ankonmit. 

Zu  den  Messungen  über  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  sowie  zu  an- 
dern Versuchen ,  bei  denen  kurz  dauernde  Btromstösse  zur  Anwendung 
kamen ^  benützte  ich  Platindrahtelekroden",  welche  an  du  Bois'schen 
Stativen  befestigt  waren;  denselben  war  von  vornherein  eine  unverän- 
derliche Spannweite  von  3-*  5  Mm.  gegeben.  Für  die  Versuche  mit  dem 
Constanten  Ötrom  dienten  die  gewöhnlichen  unpolarisirbaren  Elektroden 
mit  denselben  Stativen.  In  allen  Versuchen ,  in  welchen  unbedeutende 
Stromeaachleifen  nicht  ins  Gewicht  fielen ,  wie  z.  B.  in  den  Versuchen 
über  die  Grösse  der  latenten  Reizung  oder  über  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit^ wurde  das  oberste  Elektrodenpaar  unmittelbar  an  den  emporge- 
zogenen Nerven,  das  tiefere  aber  auf  jene  Muskelrinne  des  Oberschenkels 
ati^eaetst,  in  deren  Tiefe  der  Hüftnerv  verläuft. 

Um  die  Versuche  über  die  extrapolaren  Vorgänge  nach  der  Schliess" 
nng  des  oonstanten  Stromes  am  lebenden  Frosch  anstellen  zu  können:, 
wurde  dieses  Verfahren  insofern  modificirt,  als  die  oberste  Nervenstrecke, 
weleher  der  oonstante  Strom  zugeleitet  werden  sollte ,  sammt  der  bcr 
nachbarten  Hüftpulsader  durch  ein  untergeschobenes  Guttaperchaplätt^ 
eben  von  der  Umgebung  isolirt  war.  Die  reizenden  Elektrodenpaare 
wurden,  wie  in  den  andern  Versuchen,  weiter  unten  auf  den  Verlauf  des 
Nerven  angesetzt,  ohne  dass  dieser  aus  seiner  natürlichen  Lage  gebracht 
war.  Die  gewöhnlichen  Gontrolversuche  sicherten  gegen  den  Uebergeng 
von  Siromesschleifen  in  die  geprüfte  Strecke.  Bei  diesem  Verfahren  kann 
man  zwar  zweifelhaft  sein,  ob  für  die  oberste,  durch  die  isolirende  Un 
ierlage  getrennte  Stelle,  wenn  sie  auch  mit  dem  Blutgefäss  in  Berührung 
ist,  die  normalen  Lebensbedingungen  erhalten  bleiben,  jedenfalls  ist 
dies  aber  für  die  ganze  übrige  Länge  des  Nerven  der  Fall,  in  weichet 
die  exlrapolaren  Vorgänge  näher  untersucht  werden. 
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2.    üntenschoog  1er  sxtrapslarei  ErrefbarkeltsscIiwaBkoBgen  am  lehealei  Thisr 

tater  Tenchieieaea  phygidldgischeB  Beliagiagea. 

$•  100.  Um  ein  Urtheil  au  gewioDen  aber  den^inflass,  welchen 
yersehiedeoe  physiologische  Zustände  auf  die  Art  und  den  Verlauf  der 
Erregungs Vorgänge  ausüben  ^  scheint  sieh  die  Untersuchung  der  eztrapo* 
laren  Erregbarkeitsschwankungen  vorzugsweise  au  empfehlen,  da  wir 
hier,  wie  sich  frflher  schon  zeigte,  in  der  relativen  Ausbildung  der  Hemm- 
ungs-  und  Erregungswelle  einen  sehr  empfindlichen  Maassstab  ftlr  die 
wechselnden  Zustände  der  Nervenfaser  besitzen. 

Werden  nun  diese  Versuche  nach  der  oben  angegebenen  Methode  mn 
lebenden  Frosch  ausgeführt,  so  ergeben  sich  im  wesentlichen  durehaas 
dieselben  Resultate  ^  die  wir  an  dem  isolirten  Nerven  erhalten  haben. 
Auf  diese  Weise  habe  ich  alle  wichtigeren  Thatsachen,  die  in  den  Ab* 
theilungen  I  und  II  des  ersten  Capitels  mitgetheilt  sind,  leiolii  aueb  am 
lebenden  Thier  constatiren  können.  Wie  ee  sebien ,  waren  hierbei  ein* 
zelne  Erscheinungen  sogar  viel  leichter  und  dauernder  als  an  dem  iso- 
lirten Nerven  zu  beobachten:  so  namentlich  die  reine  Hemmungswelle 
unter  der  positiven  Elektrode  des  schwachen  Stroms  ($.  13)  und  die 
rasch  vergänglichen  Hemmungen  unter  der  Kathode  ($.  33  und  35). 
Ausserdem  gewährt  die  Untersuchung  den  grossen  Vortheil,  dass,  wenn 
der  Kerv  leistungsfllkhig  ist,  die  Versuche  fast  beliebig'  sich  ausdehnen 
lassen,  ohne  dass  Veränderungen,  welche  vom  Absterben  herrfthren,  stO- 
rend  sich  einmengen. 

Ich  habe,  um  dies  an  einigen  Beispielen  zu  zeigen ,  unter  die  in  Oap.  1 
mitgetheilten  Versuche  einige  Reihen  aufgenommen ,  welche  jn  der  oben 
beschriebenen  Weise  am  lebenden  Nerven  angestellt  worden  sind.  Hier- 
her gehört  der  Versuch  I  8.  50  über  den  Verlauf  der  Erregung  bei 
schwachem,  nicht  zuckungerregendem  absteigendem  Strom  und  der  Ve^ 
such  I  S.  96  über  das  Abklingen  der  Erregung  bei  starkem  absteigendem 
Strome.  Man  bemerkt  sogleich,  wie  beide  Reihen  vor  andern  Veraoohen 
durch  die  grosse  Constanz  der  PrOfungszuokung  R  sich  ausaejchnea; 
ebenso  bietet  in  der  zweiten  die  Schliessungszuckung  G  nur  geringe  Ver* 
änderungen  dar.  So  sehen  wir  denn  auch  in  dem  Versuch  auf  8.  ÖO  au- 
genscheinlich dieZuckungsgrenze  während  der  ungewöhnlich  lange  dauern- 
den Versnchsreihe  unverändert  verharren,  so  dass  sich  hier  auf  das 
schönste  der  ganze  Verlauf  der  Erregbarkeitsschwankung  verfolgen  läsat, 
was  sonst  gerade  bei  den  schwachen  Strömen  wegen  der  fortwährenden 
Verschiebung  der  Zuckungsgrenze  Schwierigkeiten  darbietet.  lo  dem 
Versuch  auf  S.  96  sieht  man  die  in  der  Verlängerung  der  latenten  Reia- 
ung  sich  kundgebende  Hemmung ,  die  am  isolirten  Nerven  gewdhnlieh 
nach  wenigen  Reizungsversuchen  verschwunden  ist,  noch  längere  Zeit 
nach  Beginn  der  Versuchsreihe  (Nr.  6  u.  f.)  deutlich  hervortreten^  dann 
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ertt  versobwindet  sie   in  Folge  der  durch   die  öftere  Reizung  bewirkten 
Zonabme  der  Erregbarkeit 

Obgleieh  aus  dieser  letzten  und  andern  ihr  gleichenden  Beobachtung 
gen  sowie  aus  Versuchen  aber  die  Einwirkung  schwacher  aufsteigender 
Ströme  hervorgeht ,  dass  am  lebenden  Nerven  sich  in  der  Regel  die 
Heramungserscheinungen  intensiver  und  dauernder  darstellen,  so  w&re  es 
dennoeh  irrthflmlich  ,  wenn  man  etwa  die  Erscheinungen  der  Asthenie 
als  nur  am  isolirten  Nerven  vorkommende  Symptome  des  Absterbens 
ABprecbeB  wollte«  Vielmehr  habe  ich  bei  der  Untersuchung  lebender 
Tbiere  dieselben  Unterschiede  der  Zust&nde  nachzuweisen  vermocht,  der- 
gestalt, dass  unter  geeigneten  Verhältnissen  der  Nerv  des  eben  an  dem 
Apparat  fixirten  lebenden  Thieres  auf  die  erste  ihn  treffende  Reizung 
schon  mit  den  charakteristischen  Stichen  des  asthenischen  Zustandes 
antwortete. 

Unter  den  physiologischen  Bedingungen,  von  welchen  die  wechseln- 
den Zuslftode  der  lebenden  Nervenfaser  abhängig  sind ,  erweist  sich  als 
sine  erste  die  Beschaffenheit  der  Er  näh  rung.  Bei  Thieren,  welche, 
ohne  Nahrung  in  langer  Gefangenschaft  gehalten,  dem  Hungertode  eot* 
gegengehen,  bieten  sich,  wenn  man  sie  unter  gewöhnlichen  Bedingungen 
untersuehi,  ausnahmslos  die  in  $.  20  geschilderten  Symptome  der  hoch* 
gradigen  Asthenie  dar.  Es  gibt  aber  allerdings  ein  Mittel,  auch  hier  den 
tetanisehen  Zuckungsverlauf  verschwinden  zu  machep  und  merklichere 
Grade  anodisoher  Hemmung  hervorzubringen:  dieses  Mittel  besteht  in 
der  Steigerung  der  Temperatur.  Setzt  man  ein  Thier,  welches,  bei  12-- 
15*  C.  aufbewahrt  und  bei  derselben  Temperatur  untersucht,  hochgradige 
Asthenie  darbietet,  einer  kurze  Zeit  dauernden  Wärmezufuhr  von  einigen 
Graden  aus,  so  verharzen  sich  die  Zuckungen  und  unter  der  positiven 
Elektrode  sinkt  die  Erregbarkeit  für  den  Minimalreiz.  Aber  diese  Verän- 
derungen scheinen  dann  immer  von  einer  raschen  Beschleunigung  des 
Absterbena  gefolgt  zu  sein.  Meist  nach  wenigen  Zuckungsversuchen  er* 
liegen  solche  sehr  asthenische  Thiere  der  nur  massig  erhöhten  Tempera- 
tur, während  sie  ohne  Wärmezufuhr  untersucht  noch  zu  längeren  Ver- 
suchsreihen herhalten  können.  Es  scheint  demnach,  dass  die  künstliche 
Steigerung  der  innem  Kräfte,  wie  wir  sie  durch  die  Wärmezufuhr  bewir- 
ken, einen  um  so  rascheren  Verbrauch  derselben  herbeifahrt. 

Umgekehrt  ist  es  mir  an  frisch  eingefangenen  kräftig  ernährten  Thie- 
ren,  welche  im  Anfang  des  Winters  unmittelbar  aus  der  Kälte  zur  Un* 
tersttchung  benatzt  wurden  ,  aufgefiallen ,  dass  an  ihnen  jene  Erscheinun- 
gen des  verlängerten  Zuckungsverlaufs  und  der  verminderten  Hemmung, 
wie  sie  sonst  in  Folge  der  Kälte  entstehen,  entweder  ganz  fehlten  oder 
doch  hei  weitem  nicht  in  dem  gewöhnlichen  Orade  entwickelt  waren. 
Aus  allem  dem  scheint  zu  folgen,  dass  die  Einflasse  der  Temperatur  und 
der  Ernährung  bis  zu  einem  gewissen  Orade  sieh  compensiren  können. 
Wie  der  in  Folge  mangelhafter  Ernährung   asthenische  Nerv  durch   eine 
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angewöhAKohe  Temperatur,  obgleich  allerdiDgs  nur  auf  kane  Zeit,  seine 
inneren  Kräfte  zu  einer  energischeren  Reaclion  zusaaimenfassen  kaoOy  ao 
scheint  hingegen,  für  dep  in  Folge  reichlicher  Brn&hrung  stheniscben  Ner- 
ren  ein  tieferes  Sinken  der  Temperatur  erforderlich  zu  sein ,  wenn  der 
Widerstand  der  inneren  Kr&fte  vermindert  werden  soll. 

Vom  Standpunkt  der  Zweckmässigkeit  angesehen  ,  ist  diese  Weoh- 
selbeziehung  für  den  Organismus  des  Kaltblüters  von  hoher  Bedeutung. 
Die  K&lte ,  welche  die  Quellen  seiner  Ernährung  versiechen  Iftsst ,  fahrt 
zugleich  sein  Nervensystem  in  einen  Zustand  aber,  in  welchem  die  Kräfte 
desselben  geschont  werden ;  und  hierzu  stimmt  die  allen  Physiologen  ge- 
läuBge  Erfahrung,  dass  der  gefangene  Frosch  im  Winter  ohne  wesent- 
liebe  Beeinträchtigung  Monate  lang  aufbewahrt  werden  kann,  während 
er  im  Hochsommer  oft  in  wenigen  Tagen  unbrauchbar  wird.  Auch  wird 
es  erklärlich ,  dass  die  höchsten  Grade  der  Asthenie  gegen  Ende  des 
Winters ,  in  unsern  Gegenden  in  den  Monaten  Februar  und  März,  aar 
Beobachtung  kommen,  wo  Kälte  und  Ernährungsmangel  zusammen  ihre 
Einflüsse  geltend  machen.  Die  Beziehung  dieser  Veränderungen  auf  die 
Begattung  scheint  mir  zweifelhaft,  denn  ihren  höchsten  Grad  erreicht  die 
Asthenie  schon  vor  der  Begattungszeit.  Der  durch  die  letztere  be- 
dingte Kräfiteverbrauch  scheint  im  Frühjahr  rasch  wieder  ersetzt  zu  wer- 
den ,  da  bereits  Anfang  April  die  frisch  eingefangenen  Thiere  nahezu  die 
Leistungsfähigkeit  erreicht  haben,  die  sie  vor  dem  Winterschlaf  besaasen. 
Dagegen  scheint  in  anderer  Hinsicht  eine  Beziehung  des  während  des 
Winterschlafs  entstandenen  und  gegen  Ende  desselben  allmälig  sehr  ge- 
steigerten Zustandes  zu  dem  Begieittungsact  nicht  unwahrscheinlich.  In 
tagelanger  Umarmung  hält  bekanntlich  das  Froschmännchen  das  Weib- 
chen umschlossen.  Dieser  Tetanus  der  Gopulation  deutet  nach  allen  nn* 
Sern  Erfahrungen  nicht  auf  grosse  Intensität  der  innern  Kräfte  des  Ner- 
vensystems, wohl  aber  auf  eine  enorm  gesteigerte  Erregbarkeit,  wie  sie 
als  das  Resultat  der  mit  dem  Ende  des  Winters  zu  ihrem  höchsten  Grade 
erwachsenen  Asthenie  sich  darstellt. 


IL    Einflnss  der  Temperatur. 

(Thermische  Modification  des  Nerven.) 

0 

S.  101.  Schon  Helmhol  tz  hat  in  seinen  zeitmessenden  Versnoben 
gefunden,  dass  die  Temperatur,  welcher  der  Nerv  ausgesetzt  wird,  einen 
bemerkenswerthen  Einfluss  auf  den  Verlauf  der  Huskelzusammenziefaiing 
ausQbt.  Wurde  der  Nerv  auf  Eis  gelagert,  so  nahm  die  horizontale  Aus» 
dehnung  der  Zuckungscurven  zu ,  ohne  das's  sich ,  bei  der  Anwendung 
von  Maximalreizen y   ihre  verticale  Höhe  veränderte;  die  Fortpflanzuagn- 
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gesehwiDdigkeit  erschien  sehr  verlangsamt  *).    Spftter  haben  dann  Har- 
less,  Schelske  und   Afanasieff  gefunden,  dass,    wenn    mau  Mini- 
malreise  anwendet,  bei  einer  Temperatursteigerung  bis  zu  ungeAhr  36 — 
40*  C.  die  Zuekungshöhe  fortwährend  wächst,    Qber  dieser  Temperatur» 
grenze  aber  wieder  abnimmt,  bis  endlich,  etwa  bei  65*,  die  Erregbarkeit 
erlischt.    Umgekehrt   wurde  bei  Erniedrigung   der  Temperatur   allmälige 
Abnahme  der  Zuckung,  zuweilen,  bei  massiger  Abkühlung,  auch  einQ  vor- 
flbergehende  Steigerung  derselben    beobachtet  *'*),    Von   diesem  letzten, 
Doofa  nicht  ganz  sichergestellten  Punkt  abgesehen,  geht  also  aus  den  vor- 
li^enden  Beobachtungen  hervor,  dass  Erniedrigung  der  Temperatur  die 
Zackung^dauer    vergrössert ,    die  Erregbarkeit   aber  allm&llg  herabsetzt, 
iräfarend   Steigerung    der  Temperatur    die   Zuckungsdauer  verkürzt  und 
die   Erregbarkeit    steigert    bis    zu    einer    Maximalgrenze,     von    der   an 
ein   rasches  Sinken   derselben    eintritt.     Diese   Beobachtungen    beziehen 
sich  jedoch  nur    auf  das  Verhalten    der  Zuckung    bei    kurz  dauernden 
Beizen.     Es  bleibt  uns  daher  die  Aufgabe  ,  dem.  Plane  dieser  Untersuch* 
ung  gemäss,  die  Veränderu|igen,  welche  in  dem  ganzen  Verlauf  der  Er- 
regung durch  die  Schwankungen  der  Temperatur  hervorgebracht  werden, 
näher  zu  verfolgen.     Ich  habe  mich    hierbei  auf  den  Verlauf  der  extra- 
polaren Schliessungserregung  beschränkt ,  von  der  am  ehesten  zu  hoffen 
ist,  dass  er  einen  Einblick  in  den  Mechanismus    der  (hermischen  Verän- 
derungen gewähre. 

Die  Versuche  wurden  theils  nach  der  früheren  Methode  am  isolirten 
Nervmoskelpräparat,  theils  nach  dem  in   $.  99   beschriebenen  Verfahren 
an  den  Nerven    lebender  Thiere  angestellt.     Letzteres  bietet   auch    hier 
den  Vortheil    der    längeren  Resistenz  des  Nerven,   was   im  vorliegenden 
Falle  UDi  so  wichtiger  ist,  als  starke  Temperaturschwankungen,  nament- 
lich wenn  solche    in  wechselnder  Richtung  sich  wiederholen,    ausseror- 
dentlich Aas  Absterben  des  Nerven  beschleunigen«    Man  kann  daher  die 
Veränderungen,  welche  Zu-  und  Abnahme  der^Temperatur  hervorbringen, 
an  lebenden  Thieren  oft  sehr   schön  mehrmals  nach  einander  demonstri- 
ren,  während  man  sich  am  isolirten  Nerven  in  der  Regel  begnügen  muss, 
die  Wirkung  einer  einmaligen  Wärmeschwankung   (einer  Zu-   und  Wie- 
derabnahme der  Temperatur)    zu  verfolgen.    Anderseits  haben  die  letz- 
teren Versuche  den  Vortheil,   dass  sich  bei  ihnen  genauer  die  Tempera- 
tur fesatellen  lässt,  welcher  der  Nerv  ausgesetzt  wird,  während  dies  am 
lebenden  Thier,  wo  einTheil  des  Nerven  von  ziemlich  schlecht  die  Wärme 


•)  M  tt  1 1  e  r's  Archiv  1852,  S.  216. 

••)  Harless,  Zeitschr.  f.  rat.  Medicia,  3te  R.  Bd.  8,  S.  122.  Schelske, 
über  die  Verlnderungen  der  Erregbarkeit  der  Nerven  durch  die  Wärme, 
Heidelberg  1860,  S.  14.  Afanasieff,  du  Bois'  und  Reichert's  Ar- 
ohiv 1865,  8.  691. 
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leitenden  Oewebimassen  bedeckt  bleibt,  nicht  wohl  angeht ;  Toranssicht- 
lieh  werden  hier  sogar  die  verschiedenen  Theile  des  Nerven  nicht  mit 
gleicher  Schnelligkeit  erwärmt  und  wieder  abgekahh  werden.  Aus  dem- 
aelben  Grunde  lässt  sich  der  Einfluss  sehr  rascher  und  starker  Teoipera- 
turschwankungen  Oberhaupt  nur  am  isolirten  Nerven  erforschen.  Denn 
die  Muskeln  des  Oberschenkels  können  an  ihrer  OberflAche  bis  zur  Ge- 
rinnung des  Eiweisses  erw&rmt  werden  , '  w&hrend  ihre  tieferen  Theile 
sowie  der  von  ihnen  bedeckte  Nerv  noch  reizbar  bleiben.  Unsere  beiden 
Methoden  ergänzen  sich  somit  einigermaasen  ,  und  ich  werde  desahalb 
auch  Beispiele  beider  benutzen. 

Zur  Steigerung  der  Temperatur  schlug  ich  folgendes  Verfahren  ein.  Ein 
grosser  Glaskolben,  in  welchem  fortwährend  Wasser  kochend  erhalten  wurde^ 
communicirte  durch  die  eine  der  beiden  Glasröhren^  die  seinen  Kautschok- 
propf  durchbohrten  ,  mit  einem  mit  Luft  gefüllten  Spirometer  ,  durch  die 
andere  konnte  er  jeden  Augenblick  mit  dem  feuchten  Raum,  in  welchem 
sich  das  Nenrmuskelpräparat  oder  der  lebende  Frosch  befand  ,  in  Ver- 
bindung gesetzt  werden.  Diese  zweite  Glasröhre  spaltete  sich  nämlich 
in  einen  ersten  Zweig,  der  in  den  Versucbsraum,  und  in  einen  zweiten 
Zweig,  der  in  ein  als  Vorlage  benutztes  Gefäss  führte;  jeder  dieser  Zweige 
konnte  durch  einen  Hahn  verschlossen  oder  geöffnet  werden.  In  dem 
Kochkolben  endeten  die  beiden  Glasröhren  nach  dem  umgekehrten  Prin- 
cip  der  Spritzflasche;  die  mit  dem  Luftraum  des  Spirometers  verbundene 
Bohre  mündete  nämlich  auf  dem  Boden  des  Kolbens,  die  mit  dem  Ver- 
suchsraum zu  verbindende  am  Hals  desselben  über  dem  Wasser.  Sollte 
nun  der  Versuchsraum  erwärmt  werden ,  so  wurde  die  Oberfläche  des 
Spirometers  belastet,  der  in  die  Vorlage  führende  Hahn  geschlossen  und 
der  in  den  Versucbsraum  führende  Hahn  geöffnet.  Die  aus  dem  Spiro- 
meter strömende  Luft  erhitzte  sich,  indem  sie  durch  das  heisse  Wasser 
geleitet^  wurde ,  und  riss  warme  Dämpfe  in  den  Versuchsraum  hinüber. 
Durch  einige  kleine  Oeffnungen  am  Boden  und  an  der  Decke  verli^as 
den  letzteren  die  heisse  Luft  wieder.  Das  Steigen  der  Temperatur  wurde 
an  dem  in  dem  Glaakasten  befestigten  Thermometer  ($.  8)  beobachtet 
Die  Geschwindigkeit  der  Temperatursleigerung  konnte  durch  schnelleres 
oder  langsameres  Durchtreiben  der  Luft  leicht  regulirt  werden.  Auf  diese 
Weise  war  es  möglich  einerseits  eine  *sehr  langsame  und  stetige  Erwärm- 
ung des  Versuchsraumes  herbetwiführen ,  anderseits  konnte  aber  auch, 
wenn  man  wollte ^  in  wenigen  Minuten  die  Temperatur  von  14  bis  auf 
Ö0*C.  gesteigert  werden.  Unter  langsamen  Temperaturschwankungen  werde 
ich  im  Folgenden  solche  begreifen  ,  bei  denen  mindestens  10  —  15  Mi- 
nuten zwischen  den  am  Thermometer  abgelesenen  Grenztemperatoreo  ge- 
legen sind ;  wo  diese  Zeit  kürzer  ist,  werde  ich  die  Temperaturschwank- 
ung als  eine  rasche  bezeichnen.  Eine  genauere  Zeitbestimmung  ist  mir 
wegen  der  sonstigen  Anforderungen,  welche  diese  Versuche  an  die  Auf* 
merksamkeit  des  Beobachters  stellen  ,  nicht  möglich   gewesen.    Um  die 
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Temperatar  allm&lig  wieder  auf  denAusgaogspunkt  sinken  zu  lassen,  ge- 
ofigte  es  die  Zufuhr  der  erhitzten  Luft  und  des  Wasserdampfes  zu  un- 
terbrechen. Sollte  ein  schnelleres  und  tieferes  Sinken  hervorgebraeht 
werden,  so  wurde  der  Glaskasten,  unter  dem  sich  das  Versuohsthier  be- 
hnd,  hinweggehoben  und  letzteres  theils  mit  Eisstücken  umgeben^  theils 
aof  Eis  gelagert,  indem  ihm  ein  Eisbeutel  unter  Bauch  und  Oberschenkel 
geschoben  wurde.  Der  erwärmte  Frosch  ist  gegen  die  Kälte  sehr  em- 
pflodlich,  was  sich  in  starken  Reflexbewegungen  verräth,  die  bei  der  Be- 
rflhrung  mit  Eis  entstehen. 

Bei  der  obigen  Methode  der  Temperatursteigerung  waltet  e  i  n  Um- 
stand  ob;  der  möglicher  Weise  nebenbei  von  Einfluss  sein  könnte.    Um 
Dämlich  das  Austrocknen  ,  namentlich  des  isolirten  Nerven,  zu  verhüten^ 
sind  wir  genöthigt  die  warme  Luft  immer  zuj^leich   mit  Wasserdampf  zu 
sättigen.     Man  könnte  daher  zweifelhaft  sein  ,    ob    nicht    der  stark  ver- 
mehrte Wassergehalt  des  Versuchsraumes,    der   wahrscheinlich  auch  den 
Wassergehalt     des     Nerven     vermehrt ,    auf   die     beobachteten    Verän- 
derungen von  Einfluss  sei.    Obgleich  nun  dieser  Einwand   schon  bei  den 
Versuchen    am   lebenden  Thier,    wo    der  Nerv   wenigstens    im  gröbsten 
Theil  seines  Verlaufs  in  Muskelmassen    eingebettet  bleibt,    kaum   in  Be- 
tracht kommen  wird,  so  habe  ich  doch  geglaubt  zur  Beseitigung  dessel- 
ben noch  eine  andere  Methode  einschlagen   zu  sollen,    bei  welcher    der 
Einfluss  des  veränderten  Wassergenalts    der  Atmosphäre  in  umgekehrter 
Sichtung  sich   geltend  machte.     Ich  fahrte  nämlich  die  Versuche  so  aus, 
dass  ich  in  den  in  der  gewöhnlichen  Weise  hergerichteten  Versuchsraum 
einen  erhitzten  Stahl  brachte,  durch  dessen  strahlende  Wärme  die  Tem- 
peratur erhöht,  aber  freilich  auch  zugleich  die  anfänglich  noch  mit  Was- 
)erdampf  gesättigte  Luft  allmälig  ausgetrocknet  wurde.  Trotz  dieses  letz- 
teren Unnstandes,  der  natürlich  wegen  der  zuletzt  sich  einstellenden  Ver- 
trocknung  des  Nerven  die  Versuchsdauer  abküi^zt,   ist  es  doch  auf  diese 
Weise  leicht  zu*  constatiren,  dass  die  hervorgerufenen  Veränderungen  ge- 
nau dieselben  sind ,    die   man    bei  der  Anwendung  der  feuchten  Wärme 
beobachtet. 

A.    Einfluss  langsamer  Temperaturschwänkungen. 

a.     Veränderungen  des  Verlaufs  der  Zuckung. 

S«  102.  Am  augenfälligsten  lassen  sich  die  Wirkungen  der  steigen- 
den Temperatur  verfolgen,  wenn  man  das  Abklingen  der  Erregung  nach 
Ablauf  der  Schliessungszuckung  eines  ab  -  oder  aufsteigenden  Stromes 
von  massiger  Stärke  untersucht.  Hier  sieht  man  schon  nach  einer  Stei- 
gerung von  wenigen  Graden  sowohl  die  Schliessungszuckung  G  als  die 
PrflfuDgazuckung  R  an  Dauer  abnehmen  ,  so  dass  der  Zeitzwischenraum 
zwischen  beiden  sich  fortwährend    vergrössert.     Am   stärksten  zeigt  sich 
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diese  VerftoderoDg  am  unpranglich  astheaischen  Nerren.  Einige  Beob- 
ROhtuageo  einer  soloben  Versuchsreihe  sind  in  Fig.  23  vom  WadeoaiuB- 
kel  eines  lebenden  Thieres  aufgeseichnel  worden.  Die  Zeit  T  swisofaen 
Schliessung  des  aufateigeoden  contitaDten  Stromes  und  der  EinwirkiiDg 
des  absteigend  gerichteten  OeffnuDgainduetionsschlages  betrug  0.143"  ,  die 
Spannweile  der  ooustanten  Elektroden  8,  der  Reiselektroden  5  Mm.,  die 
negatiTe  Reizelelitrode  war  von  der  Anode  15  Hm.  entfernt.  Als  con- 
stante  Ketle  diente  der  volle  Strom  eines  Daniell'scben  Elementes,  des- 
sen Wirkung  der  2len  Zuokungsstufe  entspracb.  Die  Curven  Ä  worden 
.bei  der  Anfaogstemperatur  von    16*  C.    gezeichnet.     Nun    begann    eine 
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allm&lige  Temperatursteigerung,  in  Folge  deren  die  Dauer  der  Zuckungen 
C,  R  und  RC  oontinuirlich  abnahm.  So  wurden,  als  eben  die  Aoueo- 
temperatur  50*  G.  erreicht  halte ,  die  Curven  B  gezeiohaet,  Jetst  wurde 
die  Temperatur  während  einiger  Zeit  constant  erbalten :  schon  nach  we- 
nigen Minuten  hatte  sich,  wie  die  in  C  geieicbceteD  Curven  ergeben, 
der  Zuckungsverlauf  im  selben  Sinne  noch  weit  bedeuleoder  verftodert. 
Da  der  Versuch  am  lebenden  Tbiere  angestellt  worden  isf,  so  kOnnen  oa- 
tQrlich,  wie  schon  bemerkt,  die  angegebenen  Temperaturen  nicht  denjeni- 
gen des  Nerven  entsprechen ,  sondern  die  letzteren  werden  nur  langsam 
der  Aussenw&rme  gerolgt  sein. 

Lftest  man  den  Tersuchsraum  allmiLlig  wieder  abkühlen ,  so  stellen 
sich  die  Veränderungen  in  der  umgekehrten  Richtung  ein  ,  indem  der 
Verlauf  aller  Zuckungen  ebenso  sich  verlängert,  wie  er  sich  vorhin  ver- 
kOrzt  hatte. 


b.     Veränderungen  des  Verlaufes   der  Erregung. 

%.  103.  Der  Eiufluss  der  Temperatursohwankung  auf  die  Erregbar- 
keit nach  Ablauf  der.ScbtiessuDgsznckuDg  ist  wesentlich  von  der  Richt- 
ung des  conslanten  Stromes  abh&ngig.  Unter  dem  aufsteigenden 
Strome  steigert  aiob  die  Intensität  und  Qescbwindigkeit    der  Hemmunga- 
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welle  mit  wachsender  Tempentur.  Hat  man  also  vor  dem  Beginn  der 
Wlrmesnftihr  gesteigert«  Erregbarkeit  beobachtet,  entweder  weil  sich  der 
Herr  im  Bstheniacheo  Zustande  befand,  oder  weil  die  geprüft«  Strecke 
weit  vna  der  Anode  entfernt  war,  so  nimmt  im  Verlauf  der  Temperatur- 
snnahme  die  Zuckung  RC  allmftlig  ab,  sinkt  dann  unter  R  und  wird 
scblieMÜch  ^  0.  lAsst  man  die  Temperatur  dann  wieder  abnehmen,  so 
kommt,  falls  nicht  der  Nerv  unterdessen  abgestorben  ist,  RC  wieder  zum 
Vorschein  und  kann  schtiesBUch  aogtir  abermals  sich  Ober  R  erheben.  Auf 
fliese  Weise  sehen  wir  in  F^g.  23  C,  dass  RC  ^  0  f^eworden,  w&hrend 
es  in  A  und  B  betr&ohtlich  grOsser  als  R  war. 

*In  vielen  dieser  Versuche,  wie  a.B.  in  dem  eben  angeführten,  kann  es 
iweifelhaft  sein,  ob  die  eingetretene  Hemmung  nicht  etwa  bloss  in  dem 
Umstände  ihren  Grund  habe ,  daas  die  Zwischenieit  zwischen  dem  Ende 
von  C  nnd  dem  Anfang  ron  R  durch  die  Verkürzung  der  Sohliessunga- 
iBcknng  riel  grösser  geworden  ist.  Dieser  Zweifel  wird  aber  derch 
andere  Beobachtungen  beseitigt,  in  denen  der  Verlauf  von  C  sieb  sehr 
wenig  verändert  hat  und  trotzdem  eine  bedeutend«  Verftnderung  der  Er- 
regbarkeit auftritt.  Ein  Beispiel  dieser  Art  stellt  die  Fig.  24  dar,  welche 
einer  an  einem  massig  aethenisohen  Nerven  angestellten  Versuchsreihe 
entDommen  ist.  Als  Object  diente  in  diesem  Fall  das  isiplirte  Nervmus- 
kelprftparat.  Die  Spannweite  der  oonstanten  Elektroden  war  10,  der 
Reizelektroden  5  Mm. ,  Reit  der  aufsteigende  OefTnungsinductionssohlag 
mit  einer  Distanz  D  von   5  Mm.     Der  Strom  entsprach  dem  Anfang  der 


2ten  Zuokungsstafe ,  die  Zeit  T  betrug  0,154".  Bei  der  Anhngstem- 
peratnr  von  lg"  C.  wurden  die  Curven  A  gezeichnet:  hier  ist  die  latenle 
Reizung  von  RC  beträchtlich  verkorzt,  .der  Verlauf  der  Zuckung  deutet 
■af  eine  anfangs  sehr  gesteigerte,  später  kaum  veränderte  Erregbar* 
keit.  Nachdem  nun  die  Temperatur  langsam  auf  25°  C.  gesteigert  war, 
wurden  die  Curven  B  gezeichnet :  die  Znckung  C  hat  sich  hier  erst  wenig 
verkOnt,  aber  RC  ist  beträchtlich  unter  R  gesunken. 

Nicht  immer  verlaufen  die  Erscheinungen  regelmässig  in  der  hier 
geschilderten  Weise.  Zuweilen  beobachtet  man  scheinbare  Sprflnge  in 
der  E^egbarkeit  des  Nerven  unter  der  Anode ,  indem  zuerst  bei  langsa- 
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mer  Temperaturstelgerung  die  fiemmung  steigt ,  dann  aber,  während  die 
Temperatur  weiter  Eunimmt,  plötzlich  wieder  die  Erregung  aum  Deber 
gewicht  kommt  Die  Veränderung  der  Reizstärke  wirft  einigermassen 
Licht  auf  dieses  eigenfhQmliche  Verhalten.  In  der  Regel  findet  man 
nämlich ,  dass  jetzt  eine  geringe  Abnahme  in  der  Stärke  des  Prüfungs- 
reizes  eine  scheinbare  Umkehr  der  Erregbarkeit  veranlasst ,  indem  statt 
der  eben  beobachteten  Steigerung  wieder  die  Verminderung  der  Zuck- 
ung sich  einstelU.  Wir  können  uns  hiernach  jene  Schwankung  wohl  so 
deuten,  dass  die  Temperaturzanahme  neben  der  Hemmung  auch  die  Er- 
regung, insbesondere  die  Erregung  durch  den  Prüfungsreiz,  verstärkt,  so 
dass  nun  plötzlich  derselbe  Erfolg  eintreten  kann,  welchen  wir  erhalten 
würden,  wenn  wir  die  Reizstärke  durch  Annäherung  der  Inductionsrollen 
vergrösserten.  Oleichwohl  bleibt  es,  eben  wegen  der  doppelten  Wirkung 
der  Temperaturzunahme,  auch  möglich,  dass  die  von  der  Schliessung  des 
Stromes  herrührende  Erregungswelle  zuweilen  über  die  Hemmung  siegt. 
Jedenfalls  aber  ist  in  solchen  Fällen  immer  noch  die  Intensität  und  Aus- 
breitung der  Hemmung  ungewöhnlich  vergrössert :  denn  für  schwache 
Reize  pflegt  die  letztere  während  der  Temperatursteigernng  selbst  dann 
nachweisbar  zu  sein,  wenn  wir  die  Stärke  des  constanten  Stromes  und 
die  Entfernung. der  geprüften  Strecke  von  der  Anode  so  wählen,  dass 
bei  der  gewöhnlichen  Versuchstemperalur  unter  keinen  Umständen  eine 
Abnahme  der  Erregbarkeit  gefunden  wird. 

Auf  den  Verlauf  der  Erregung  unter  dem  absteigenden  Strom 
übt  die  Temperaturerhöhung  einen  zweifachen  Einfluss  aus.  Einerseits 
nämlich  nimmt  die  Höhe  der  Zuckung  RC  zu  ,  anderseits  aber  zeigen 
sich  jetzt  sehr  häufig  jene  vorübergehenden  Hemmungserscheinungen,  wie 
wir  sie  unmittelbar  nach  dem  Ablauf  der  Schliessungszuckung  am  Ner- 
ven von  hoher  Leistungsfähigkeit  kennen  lernten.  Lässt  man  eine  längere 
Zeit  zwischen  den  beiden  Zuckungen  verfliessen  ,  so  kommt  bloss  die 
Erregbarkeitszunahme  zum  Vorschein;  nur  kurz  nach  dem  Ende  der 
Schliessungszuckung  sind  beide  Veränderungen  zu  beobachten,  indem  so- 
wohl die  latente  Reizung/  wie  die  Zuckung^höhe  sich  vergrössern ,  wäh- 
rend meist  die  Zuckungsdauer  abnimmt,  so  dass  die  ganze  Aeusserung 
der  Energie  des  Muskels  auf  einen  kürzeren  Zeilraum  zusammengedrängt 
erscheint.  Da  die  Steigerung  der  Erregbarkeit  sich  ausserdem  in  der 
zunehmenden  Stärke  der  Schliessungszuckung  verräth,  so  stellt  sieb  die 
thermische  Veränderung  gewöhnlich  in  der  durch  Fig.  25  dargestellten 
Form  dar.  Vor  eingetretener  Temperatursteigerung  bewirkt  der  schwache, 
der  ersten  Zuckungsstufe  entsprechende  Strom  eine  schwache  Schliess- 
ungszuckung, die  Zuckung  RG  erhebt  Bich  wenig  und  hauptsächlich  im 
absteigenden  Theil  über  R  (A).  Nach  der  Erwärmung  auf  45  —  50*  C. 
vergrössert  sich  die  Schliessungszuckung ,  und  der  Verlauf  von  RC  bat 
sich  im  Vergleich  mit  R  beträchtlich  verändert  (B).  Auch  hier  ist  (Ibrt- 
gens   die  Veränderung    von  RC  nicht   nothwendig  an   die    gleiobidtige 
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Terfaiderang   der  BchliersungBEuckang  gebunden.     Seihst  bei  Stromstftr- 
heo,  die  noch  gar  keine  Zuokang  erregen,    oder  an  Nerven,    bei  denen 
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die  SchllessnngBzuokuDg  io  Folge  allm&ligen  AbsterbeDs  vennindert  wurde, 
ireieq  die  Unterschiede  von  K  und  RG  in  derselben  Weise  hervor. 

Die  KachwirkuDg  der  Erregung  gestaltet  sich  also  nach  diesen  Be- 
obachtungen ähnlich  wie  io  Fig.  13  A  (B.  93).  Aber  während  dort  die 
HeiDBiaDg  nur  im  Anraog  der  Versuchsreihe  auftrat,  kommt  sie  bei  der 
IhenniseheD  Hodification  erst  im  Verlauf  derselben,  unter  derEinwirkung 
der  allmäligen  Temperalursteigerung ,  tarn  Vorschein.  Wiederholt  man 
bei  Versuchen  am  lebenden  Hier  die  W&rmesofawankung,  so  kann  mao 
die  Zu  -  und  Aboahme  der  Zuckuogshöhe  mehrmals  hervorbriogen.  Da- 
gegeo  bleiben  die  Hemaaungserscheinungen  auch  in  diesem  Falle  bald 
ans,  obgleich  eie  nicht  so  vergänglich  sind  wie  unter  den  gewöhnlichen 
Bedingungen. 

B.    Einfluss  schneller  TemperatarBchwankungen. 

$.  104.  Viel  bedeutender  als  bisher  gestaltet  sich  der  BinSuss  der 
Teoiperatursanahme  ,  wenn  dieselbe  mit  grösserer  Geschwindigkeit  vor 
sieh  gehl.  Die  Verftoderungen  im  Zuckung» verlauf,  welche  in  diesem 
Falle  sich  einstellen  ,  deuten  auf  eine  stark  und  dauernd  gesteigerte  Gr> 
regbarkeit  hin.  Zuerst  werden  nämlich  die  Zuckungen  letanisob  verlän- 
gert, uod  schliesslich  gehen' sie  in  einen  enei^isohea  und  dauernden  Te- 
tanus Ober.  Diese  Veränderungen  teigen  sich  ebensowohl  bei  derErreg- 
Dng  durch  Schliessung  oder  OeEfnung  des  constanten  Stromes  als  bei  mo- 
mentaner Reizung  durch  einen  Oeffnangsinductionsschlag.  Trotsdem  un- 
terscheidet sich  hierbei  der  Verlauf  der  Zusammenziehung  wesentlich  von 
jenen  tetanisch  verlängerten  Zuckungen ,  wie  sie  die  Kälte  hervorbringt, 
oder  wie  sie  bei  hochgradiger  Asthenie  au  finden  sind.  Wäbrend  n&m- 
lidi  fat  den  letzteren  Fall  das  langsame  Ansteigen  der  Contraotioo  so 
diarakteristisob  ist,  gleicht  der  Tetanus  in  Folge  rascher  Temperaturzu- 
nahme  durch  die  Energie  seines  Eintritts  vollständig  dem  Tetanus  duro^ 
Snmmsttion  echnell  anf  einander  folgender  Reize ,  wie  wir  ihn  z.  B.  bw 
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MhwiDgeiid^r  Feder  des  Magnetelektrorootors  herTorbriogen.  Br  leegt 
also  aogensobeiolich  fOr  einen  unversehrten  Bestand  der  inneren  Kiiila 
des  Nerven,  wobei  aber  dieKr&fte  der  Erregung  so  sehr  Qberwiegen,  dasa  die 
kleinsteOleiebgewjohtsstörung  eine  dauernde  Hoieeularersebattentng hervor- 
bringt. Dem  entspricht  denn  auch  dieThatsacbe,  dassjene  enorm  gesteigerte 
Reizbarkeit  nur  als  dieVorlftuferin  einer ^direct  durch  die  lasehe  Teanpeva* 
tursunahme  bewirkten  Erregung  erscheint  Denn  pil  stellt  sidi  in  dieaeo 
Versuchen ,  wenn  die  Oeschwtndigkeit  oder  der  Grad  der  Wftnnesiifvbr 
eine  gewisse  Grenze  überschreitet,  ohne  weitere  Reize  ein  ebensolcher 
Tetanus    oder   eine  Folge  einzelner  Zuckungen  ein. 

Neben  diesem  Einfluss  auf  die  Grösse  der  Reizbarkeit  und  den  Ver- 
lauf der  Erregung  tritt  aber  noch  eine  weitere  Wirkung  der  raschen 
Temperaturzunahme  in  die  Erscheinung,  welche  der  oben,  bei  langaame* 
ren  Teniperaturschwankungen  beobachteten,  Wirkung  auf  die  hemmenden 
Kr&fte  der  Nervensubstanz  entspricht.  Es  kommt  n&mlich  vor,  dass,  nc^h- 
dem  soeben  jener  Zustand  sich  eingestellt  hat,  in  welchem  jeder  Induc- 
tionsschlag  Tetanus  hervorbringt,  die  Schliessung  des  constanten  Stromes 
von  massiger  Stärke  plötzlich  die  Wirkung  versagt:  der  Muskel  bleibt 
in  Ruhe,  und  wird  auch  durch  einen  wfthrend  des  Geschlossenseina  der 
Kette  auf  die  extrapolare  Nervenslreoke  einwirkenden  Induotionaaehlag 
nicht  erregt.  OeSnet  man  jetzt  den  Strom ,  so  bricht  ein  starker  Oeff- 
nungstetanus  aus ,  welcher  sich  durch  den  Strom  der  entgegengesetzten 
Richtung  verstärkt.  Hier  tritt  also  ^n  dem  durch  die  rasche  Tempera- 
tursteigerung veränderten  Nerven  derselbe  Erfolg  ein ,  den  wir  auch  bei 
der  gewöhnlichen  Versuchs temperatur,  namentlich  an  Nerven  von  hoher 
Leistungsfthigkeit,  hervorbringen  konnten.,  nämlich  die  momentane  Mo- 
dißcation  bei  der  ersten  Schliessung  der  Kette.  Aber  während  dort  zur 
Herbeiführung  dieses  Erfolges  enorme  Stromeskräfte  erforderlich  waren, 
bei  denen  die  Grenzen  des  gewöhnlichen  Zuckuhgsgesetzes  fiberschritten 
wurden,  bietet  sich  uns  hier  dasselbe  Schauspiel  bei  sehr  massigen  Strom- 
stärken, welche  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  erst  der  zweiten  Stufe 
des  Zuckungsgesetztes  entsprechen  würden.  Es  scheint  ferner,  dasa  die 
momentane  Modiflcation  in  hoher  Temperatur  vorzugsweise  leicht  bei  ab- 
steigendem Strom  eintritt,  da  man  zuweilen,  auch  wenn  die  Temperata^ 
Steigerung  langsamer  erfolgt  ist,  plötzlich  findet,  dass  das  Zuckungagesets 
der  dritten  Stufe  in  umgekehrtem  Sinne  sich  eingestellt  hat,  indem  der 
aufsteigende  Strom  nur  Schliessungs-,  der  absteigende  nur  Oeffhungszuck- 
ung  bewirkt. 

Die  Fig.  26  gibt  einen  Theil  einer  solchen  Versuchsreihe  wieder.  Die  Zeit 
ab  betrug 0,132",  die  Spannweite  der  const. Elektroden  war  10,  der  Reis- 
elektroden 5,  D  =  5  Mm.,  Reiz  ein  schwacher  aufsteigender  Oeffnungs- 
inductionsschlag.  Der  Strom  einer  Kette  aus  6  Elementen  Dan.  warde 
durch  die  Aufnahme  wechselnder  Rheochordlängen  als  Nebensehiiessaag 
variirt.     Als  der  Versuohsraum,  in  welchem  sich  das  Nervmoskelpräpaiat 


Mhnd,  nadi  von  17*  ant  35  —  80*  C  crwftrnit  wordn»  war-,  Miabitcto 
itt-ltaA^  W  tehwatibein  Strom  (Bbeodi.  40)  MaBMche  ZaekuDgeii 
R  vai  C,  und  Ictattre  wurden  bei  ab-  und  auhteigender  Richtung  dureb 
Hlomlrilt  dcsO^EningfliBdaetionsschlBgeBgeBteigeri,  bo  dassiichRC  ober 
B  nad  C  erhob.  Sodana  wurde  der  Strom  Tentftrkt  (Rheooh.  1250): 
•ogieiefa  bei  der  ersten  ScbliesauDg    des    abateigeoden   Stromes  blieb  die 


ZuokuDg  aus,  RC  war  =  0,  R,  wie  vorhin,  lelanisch  (F1g.36  A).  Nach- 
dem die  Kette  geöffnet  und  der  Oeffnungstetanus  abgelaufen  war,  wurde 
der  auftteigende  Strom  gesohlosaen :  atabald  brach  hier  ein  so  energischer 
SohliesfiUDgetetanus  aus,  dass  der  nachfolgende  Induclio  nasch  lag  keine 
weiteren  Verftoderungen  desselben  hervorbringen  konnte;  C  und  RC  bl- 
len  daher  ausaramen,  R  ist  wieder  tetanisch  (B.)  Als  jetzt  so  den  schwa- 
chen StrAmen  EurQokgekehrt  wurde,  ergab  sich  bei  anfsleigendem  Strom 
abermals  tetanisch  verlängerte  Conlraction  und  vergrösserte  Zuckung 
R  0,  bei  absteigendem  aber,  offenbar  in  Folge  der  eingetretenen  Uodi- 
flcation,  eine  nar  m&sBtg  verlängerte  Zuckung,  nach  Ablauf  derselben  an- 
koglich  nooh  vei^rösserte  Reisbarkeit,  denn,  nach  mehrmaliger  Schliess- 
ung, eben  falls  Znekangsabnabme. 

S.  105.  Bei  den  Beobachtungen  eÜ>eT  theimiBOhe  Modification  ist  es, 
namentlich  wenn  sie  am  isolirten  Nerven  sngeatellt  werden ,  wegen  der 
immerhin  bald  eintretenden  ZerstArnng  des  Nerven  selten  möglich ,  eine 
grOsBere  Zahl  von  Thatsachen  in  einer  VersnohBreihe  sur  Darstellung 
iD  bringen.  Ich  werde  daher  eine  kleine  Zahl  von  Versuchen  so  aus- 
wtiilen,  dass  jede  der  wichtigeren  Erscheinungen  wenigstens  an  einem 
Beispiel  erl&utert  wird.  Demgem&ss  zeigt  der  Versuch  I  1)  die  Veiftn- 
demngen ,  welche  bei  langsamer  TemperaturBteigemng  im  Verlanf  der 
HuskeUnsammenEiehung  eintreten,  und  2)  das  hierbei  slattftndende  Waohs- 
thnm  der  hemmenden  Kr&fte  unter  der  positiven  Elektrode  dcB  constan- 
,ten  Stromes.  Um  darauthun  ,  dass  die  Verftndernngen  des  Zuckungsver- 
laafs  nicht  etwa  bloss  dann  stattfinden ,  wenn  nach  Euvoriger  Kftlteein- 
wirkung  die  Temperatur  steigt,  habe  ich  einen  Fall  gewählt,  in  welchem 
das  Versnchsthier  mehrere  Tage  bei  10 — 12"  R.  aufbewahrt  worden  war, 
wo  aber  aus   andern  Qrttnden   Asthenie    bestand.    Der  Versuch  II   gibt 
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ReehensohafI  Aber  die  Verioderungen  des  VerUuta  der  Erregung  unter 
der  QegaliTen  Elektrode ,  ebenfalls  bei  langsamen  Verftndemngen  der 
Temperatur.  Der  Versuch  III  entbftlt  ein  Beispiel  Ober  den  Erfolg  schsel- 
1er  Temperatursteigerungen.  In  Versnob  IV  hat  zuerst  eine  schnelle, 
dann  eine  langsame  Tempieraturschwankung  auf  den  Nerven  eingewirkt, 
um  die  Verschiedenheit  des  in  beiden  F&llen  stattfindenden  Erfolges  zu 
zeigen. 

Versuch     I. 

Lebendes  Thier.  Asthenischer  Zustand.  Spannweite  der  oonst.  Elektr.  8, 
der  Reizefektr.  5  lim.  Schwacher  aufsteigender  Strom.  Reiz :  abst.  Oeff- 
nungsinduotionssohlag.     D  ^  15.  T  =  0,t40.  Anftogstemperatur  16*  C. 


1 
2 
3 
4 
Ö 
6 
7 


8 
9 


RC 


H  I  L 


4,5 

92 

5 

55 

6,4 

4,5 

88 

4,5 

45 

0 

4,5 

83 

4^5 

45 

6,5 

4 

30 

4,5 

32 

6 

3 

26 

3 

20 

0 

2 

32 

3 

24 

2 

0 

-■^ 

2,5 

33 

0 

0 

3 

31 

o 

1^ 

0 

— 

2 

34 

2,5 

55 

45 
36 

24 


33 
50 


Temp.  gesteigert:  30^ 
11  o7,0  • 

Reiz  geaohw&oht 

AllRiftTige  Abkühlung:  35*. 

Rasehe  Abkühlung  des  Versuchs* 
raums,  wobei  die  Temperatur  des 
Thieres  allm&lig  bis  zur  Anfangs- 
temp.  herabgeht 


Im  Anfang  der  Versuchsreihe  nimmt  die  Zuckungadauer  schnell  ab, 
während  die  Zuckungshöhe  kaum  sich  verändert  (1 — 4),  dann  sfnkl  auch 
die  letztere.  Lage  der  geprOften  Strecke  und  Richtung  der  Prafungs* 
ströme  (D  =  15  abst.)  sind  fQr  die  Nacbweisung  einer  Hemmung,  n&* 
mentlich  am  asthenischen  Nerven,  möglichst  ungünstig  gewählt.  Trotzdem 
sehen  wir  eine  solche  sogleich  nach  der  Temperatursteigerung  sich  ein- 
stellen (2)i  sie  schwindet  dann^  indem  die  Erregung  wieder  zum  Ueber- 
gewicht  kommt  (3,  4),  die  Verminderung  der  Reizstärke  zeigt  aber  jet»i 
deutlich  ihr  Vorhandensein  an  (5  u.  f.) 


Thermiwte  Modffievtion  d«  Nerven. 


2t9 


V  e  r  8  «■  0  h    n. 
Lebeodea  Thier.  Spannweite  der  const.  Elektr.  7,  der  Reizelektr.  10  Mm. 
Schwacher  abst.  Strom   Reiz:  abet.  peffnungsinductionssohiag.  T=0,132. 

D  =  20.  t  =  0,08.  Anfangstemperatur  1 9*  C. 


Nr. 


t 
2 


4 
5 
6 


1,5 
2 


0 

2,5 

3 


22 
23,5 

17 


22 


3 
3,5 


3,5 

3 
3 
3 


25 
26,5 


25 

27 
26 


RG 


H  I  L   |LR 


3,5 
4 


27 
26,5 


7 
8 
9 

to 

11 
12 
13 


Temp.  langsam  auf  24*  ge- 
steigert. 

3,5  25      —         Temp.  langsam   aof  20^» 

gesunken. 

4     27      —         Wieder  gesteigert:  31,5». 

3    26      —         Strom  verstärkt.  '.\b*. 

3,5—  —  Temp.  auf  47,5»  gestie- 
gen. 

Zeitdistanz  verkflrzt.    T  =  0,0805 ,  t  =  0. 

7,5        47,5». 

—  Temp.  sinkt:  43,5*. 

—  Temp.  steigt:  46*. 

—  Temp.  sinkt  30\ 

—  Temp.  steigt:  32». 

43«. 
46«. 


3 

24 

3 

2- 

6 

^,6 

24,5 

1 

19 

2,5 

24 

— 

3 

25 

0 

— 

2,5 

«. 

— 

3,5 

— 

0 

— 

2,5 

24 

— 

2,5 

24 

0 

2 

24 

3 

25 

0 

2 

24 

— 

3,2 

27 

0 

— 

2,5 

25 

— 

3,5 

27 

99 

1' 


Bis  zuletzt  stellt  sich  bei  wachsender  Temperatur  Zunahme,  bei  sinken- 
der Abnahme  6et  Erregbarkeit  ein.  Wird  die  Zeit  T  so  gew&hlt ,  dass 
die  Prüfnngszuckung  sehr  bald  nach  dem  Ende  der  Zuckung  sich  erhebt, 
so  gibt  sich  in  der  Vergrösserung  der  latenten  Reizung  eine  vordber- 
gehende  Hemmung  kund  (7). 

Versuch    III. 
Nervmuskelpr&parat.     Spannweite    der  const.   Elektr.  10  ,  der  Reizelektr« 
5  Mm.  Reiz :    aufst.  OetTnungsinductionsschlag.     D  =  5.     Kette  :  6  Ele- 
mente Dan.     T  =  0,155. 


Nr. 


RC 


H  I  L 


1 
o 


C  aufst. 

2 

23 

ö,5 

47 

5,5 

;> 

1 

Tet. 

5,5 

Tet. 

— 

>i 

5,5 

— 

5 

7 

47    Massiger    Strom    (Rheoch. 

20) :  2te  Zuckungsstufe. 
~   Rasche     Erw&rmung     auf 

31". 
—   Tetanisch  verlängerte  Zuck« 

ungen« 


«so 
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Nr. 

E 

C 

R 

RC 

H|L 

H  1      L 

Hl  L 

4 

G  abst 

0 

— 

4,5 

Tet. 

0 

— 

Strom  verstftrkt  (Rheoeh. 
1250). 

5 

C  aufst. 

7 

Tet. 

3,5 

Tet. 

— 

— 

V 

6 

» 

3 

Tet. 

2,5 

Tet. 

3,5 

Tet. 

Strom  geschwächt  ( Rheoeh. 

5). 

7 

G  aUt. 

2,5 

47 

2,5 

Tet. 

LR.  10 

2,5 

Tet 
LR.  8 

fi 

8 

C  aufbl. 

0 

— 

2,5 

Tet. 

0 

Temp.  auf  24*  herabge- 
setzt. 

9 

G  abst. 

ks 

Tet. 

2,5 

Tet 

— 

Rasehe  Abkahluog  auf  17* :.  die  Erregbarkeit  ist  völlig  vemiebtet. 


Versuch    IV. 

Nerrmuskeipritparat.    Spaonweite  der    const  Elektr.  10,  der  Reiaelektr. 
5  Mm.  Reie:    aufst.  Oeffnungsinductionsschlag.  D  =  7.  Kette:  6  Elem. 

Dan.  T  =  0,154.    Anfaogstemp.  17,5*  G. 


3 
4 
5 

6 
7 


Nr. 

B 

C 

H  1  L 

R 
HJLjLR 

RC 

H  |L|LR 

1 

2. 

Caufsu 
G  abst. 

2      30 

1 

2     38 

3 
3 

2J   6 
33^  6 

• 

3,5 

23 
33 

6  Massig  starker  Strom 
(Rheoeh.  40  als  Ne- 
benschliessuog) :  2te 
ZuckuDgsstafe,  t  uoge- 
mhr  =  0,05. 

G 

Rasche  Erw&rmuDg  auf  85^ 


G  aufst 

4 

Tet 

3 

35 

.^ 

— . 

.^^ 

C  abst 

3 

42 

3 

44 

6,5 

3 

44 

n 

2,5  43 

3 

48 

6,5 

3 

48 

C   aufst. 

3     Tet. 

3 

^_ 

__ 

^___ 

^^^ 

1  G  absi. 

2,51 

43 

3 

48 

6,5 

3 

48 

5,5 


5  Strom  verstftrkt(Rheoeb. 
1280J. 


5,5 


Die    Temp.   ist  aiim&lig  auf  24*  gesunken.     Langsame   Steigeruog  auf 

27,5». 

8     i  C  aufsti  2,5150  I   3  1 491  9    |  3  1481  7 


Thermiadie  Modifiottioii  de«  Norm. 


am 


Nr. 

E 

C 

R 

RC 

« 

E  1  L 

H 

L|LR 

H 

_LJ 

LR 

- 

T° 

Caufst. 

0 

— 

3 

46     9 

1,5 

41 

11 

Terop.    auf    3\^  gestie- 

gen. 

10 

» 

3,5 

57 

2,6 

38 

— 

0 

— ' 

-.^ 

32,5*. 

11 

C  abst 

0 

— ~ 

2,5 

38 

— 

0 

— 

»^ 

Die  PrafoDg  ergibt  auf- 
steigend nur  Schliess- 

w 

ungs,  absteigend  nur 

• 

Oeffnungszuckung 
(Umkehrung  der3ten 
Stufe). 

12 

Caufst. 

3 

56 

2 

36 

— 

0 



— 

Strom  auf  Rheooh.  40  geschw&cht. 


ts 

14 


C  aufst. 
C  abflt. 


2,5 
1 


431  2,5 
40|  2 


37 
40 


3  IS* 


52! 
45 


Die  Temperatur  ist  allmftlig  auf  34^  gestiegen.  Die  Zuckungen  neh- 
men jetzt  rasch  an  Höhe  ab.  Zunächst  verschwinden  die  Zuckungen 
durch  den  constanten  Strom,  R  und  RG  werden  einander  gleich,  dann 
hört  aach  die  Erregbarkeit  flQr  Induetionsströme  auf. 

S-  106.  Angesichts  unserer  froheren  Erfahrungen  scheint  es  nicht 
schwer,  den  Wirkungen,  welche  dieTemperaturänderqng  auf  die  Zustände 
des  Nerven  ausübt ,  wenigstens  im  Allgemeinen  ein  Verst&ndniss  abzu- 
gewinnen. Wir  können  es  schon  jetzt  als  eines  der  wesentlichsten  Er- 
gebnisse dieser  Untersuchung  aussprechen,  dass  sie  den  Vorgang  der  Er- 
regung,  auf  welche  Art  derselbe  immer  zu  Stande  kommen  möge,  als 
das  Resultat  eines  Oegeneinanderwirkens  bewegender  und  widerstehen- 
der Kräfte  hinstellt,  und  dass  sie  die  verschiedenen  Zustände  der  Nerven- 
faser auf  das  wechselseitige  Verhältniss  dieser  Kräfte  zurQckfQhrt.  Wir 
sind  DUO  schon  mehrfach  durch  unsere  Beobachtungen  darauf  hingewie- 
sen worden,  dass  das  Sjmptomenbild  der  Asthenie  nicht  aus  einer  blos- 
sen Abnahme  der  innern  Widerstandskräfte  des  Nerven  abgeleitet  wer- 
den kann ,  sondern  diiss  dabei  gleichzeitig  an  den  bewegenden  Kräften 
Veränderungen  vor  sich  gehen.  Schon  bei  massigen  Graden  des  asthe- 
nischen Zustandes  wird  neben  der  Hemmungswelle  immer  auch  die  Er- 
regungswelle verlangsamt,  und  bei  höheren  Graden  desselben  sinkt  ganz 
augenscheinlich  zugleich  die  Intensität  der  Erregung.  Beide  Kräfte,  wi- 
derstehende und  bewegende,  verändern  sich  also  hier  im  gleichen  Sinne. 

Eine  solche  gleichsinnige  Veränderung  der  zwei  den  Molecularmecha- 
nismus  des  Nerven  beherrschenden  Kräfteformen  liegt  uns  nun  offenbar 
auch  bei  den  Einwirkungen  der  Temperatur  vor.  Ja,  die  Veränderungen, 
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welche  die  Zu-  und  Abnahme  der  Temperatur  hervorbringen,  gleichen  so 
ausserordentlich  dem  was  wir  den  sthenisohen  und  asthenischen  Zustand 
der  Nervenfaser  genannt  haben ,  dass  man  auf  den  ersten  Blick  geneigt 
ist,  die  Wirkungen  der  Temperaturverftnderungen  alsSthenie  und  Asthenie 
durch  W&rme  undKftlte  zu  bezeichnen.  Aber  dies  wOrde,  wie  wir  schon 
in  S*  iOO  vorläufig  angedeutet  haben,  nicht  zutreffend  sein,  weil  wir  im 
tlbrigen  unter  Sthenie  und  Asthenie  immer  solche  Zustände  des  Nerven 
verstanden  haben ,  bei  welchen  die  innern  Widerstandskräfte  desselben 
zugleich  an  Grösse  vermehrt  oder  vermindert  sind ,  während  weder  vor- 
auszusetzen ist  noch  auch  durch  die  Beobachtung  erhärtet  wird,  dass  die 
Grösse  der  innern  Kräfte,  oder ,  wie  man  es  gewöhnlich  ausdrflckt ,  die 
Leistungsfähigkeit  in  Folge  von  Temperaturschwankungen  irgend  eine 
Veränderung  erfahre.  Vielmehr  zeigt  gerade  die  Einwirkung  der  Tero- 
peraturzunahme  auf  den  asthenischen  Nerven,  dass  die  Wärmezufuhr  nur 
den  Verbrauch  der  innern  Kräfte  steigert,  ebendesshalb  aber  um  so 
schneller  die  Leistungsfähigkeit  aufzehrt. 

Der  Grund,  wesshalb  die  Erscheinungen  der  Sthenie  und  Asthenie 
den  Wirkungen  der  thermischen  Modification  so  täuschend  ähnlich  sehen, 
liegt  einzig  und  allein  darin,  dass  die  letztere  ebensolche  Veränderungen 
in  der  Geschwindigkeit  des  Kräfte  Verbrauchs  herbeiführt,  wie  solche  stets 
auch  mit  einem  grösseren  oder  geringeren  Kräftevorrath  verbunden  sind. 
Wo  der  Vorrath  hemmender  und  bewegender  Kräfte  gross  iät,  im  sthe- 
nischeo  Zustand,  da  gelangen  auch  beiderlei  Kräfte  bei  der  Einwirkung 
einer  äussern,  sie  aus  ihrer  Latenz  befreienden  Ursache  schnell  zu  ihrer 
Aeusserung.  Wo  jener  Kräftevorrath  gering  ist,  im  asthenischen  Zu- 
stande, da  sati«meln  hemmende  und  bewegende  Kräfte  sich  langsamer. 
Die  Wärme  dagegen  verändert  nichts  an  dem  Kräftevorrath,  auf  die  Ge- 
schwindigkeit aber,  mit  welcher*  die  vorräthigen  Kräfte  wirksam  werden, 
ist  sie  von  mächtigem  Einfluss.  In  der  Kälte  sind  die  inneren  Kräfte  des 
llerven  von  trägerer  Beweglichkeit ,  daher  spart  der  Nerv  an  seinem 
Kräftevorrath.  Unter  der  Einwirkung  einer  höheren  Temperatur  werden 
jene  schneller  lebendig,  daher  freilich  auch  rascher  aufgebraucht«  Am 
schönsten  zeigen  sich  diese  Veränderungen  an  den  Erregbarkeitsschwank- 
ungen unter  der  Kathode  des  constanten  Stroms  unmittelbar  nach  Ab- 
lauf  der  Schliessungszuckung;  denn  hier  kommen  Hemmung  und  Erreg* 
uug  neben  einander  zum  Ausdruck.  Wie  eine  stark  gespannte  Feder  wi- 
dersteht der  erwärmte  Nerv  den  auf  ihn  einwirkenden  Kräften  ,  am 
ausgelöst  desto  energischer  zu  reagiren,  während  der  erkältete  zwar 
dem  Reiz  ohne  grossen  Widerstand  nachgibt,  dann  aber  auch  nur  eine 
geringe  und  langsam  verlaufende  elastische  Reaction  ausübt. 


Sechstes  OapiteL 

Von  dem  Wesen  der  Nervenerregung. 


L    Znsamineiifassimg  der  Versuclisergebnisse. 

1.  Die  ScUiessmifseiTegiuig. 
A.    Extrapolare  Erscheinungen. 

S.  107.  Bei  den  schwächsten  ^  noch  keine  Zuckung  erregenden 
Stromstärken,  breitet  zur  Seite  der  positiven  Elektrode  eine  langsam  und 
mit  abnehmender  Geschwindigkeit  vorwärts  schreitende  Hemmongswelle 
sich  aus,  deren  allmäliges  Anwachsen  wir  an  dem  Sinken  der  Erregbarkeit 
einer  nicht  allzu  fem  von  der  Anode  gelegenen  Nervenstrecke  deutlich 
verfolgen  können  (Fig.  4  S.  36).  Zur  Seite  der  negativen  Elektrode 
pflanzt  sich  gleichzeitig  eine  Erregungswelle  fort ,  welche  sich  mit  gros- 
ser Oesehwindigkeit  und  ungeschwächter  Stärke  bis  zum  Muskel  er 
giessty  und  deren  Verlauf  wir  in  jedem  Theil  der  extrapolaren  Strecke 
an  dem  Ansteigen  und  Wiedersinken  der  Erregbarkeit  wahrnehmen  (Fig.  11 
8.  78). 

Sobald  di6  Widerstandskraft  des  Nerven,  entweder  in  Folge  ur- 
sprOnglicher  physiologischer  Zustände,  oder  der  Erschöpfung  durch  Reize, 
geschwächt  Ist,  bricht  die  Erregungswelle  auch  Ober  die  positive  Elek- 
trode aus.  Sie  kommt  ursprünglich  nur  in  der  dem  Muskel  benachbar- 
ten Strecke  zum  Vorschein,  dann  geht  sie  in  der  Nächbarschaft  der 
Anode  der  Hemmungswelle  voran  (Fig.  5  8.  36):  die  letztere  sinkt 
immer  nnebr  an  Intensität  und  Geschwindigkeit,  bis  zuletzt,  in  den  höch- 
sten Oraden  der  Asthenie ,  die  Reizung  nur  noch  in  gesteigerter  Erreg- 
barkeit nachklingt  ($.15 -20).  Mittlerweile  haben  sich  die  Erscheinungen 
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unter  der  negativeQ  Elektrode  weniger  aogenfllllig  verftodert.  Wohl  aber 
verr&tb  sich  auch  hier  die  yermiDderte  Widerstandskraft  darin ,  dass  die 
Grenze,  wo  eine  Veränderung  der  Erregbarkeit  nachweisbar  wird,  iminer 
nfther  an  die  Zuckungsgrenze  heranrückt  und  endlich  ganz  mit  derselben 
zusammenfällt  (Vers.  II  8.  80). 

S.  108.  Bei  zuokungerregenden  Stromstärken  trennen  wir  in  der 
Untersuchung  die  Zeit  der  latenten  Reizung,  die  Dauer  der  Zuckung  und 
den  2Seitraum  nach  derselben. 

Die  Zeit  der  latenten  Reizung  scheidet  sich  nach  dem  Erfolg 
der  Erregbark eilsprOliing  wieder  in  zwei  Zeiträume:  in  das  Stadium  der 
Unerregbarkeit  und  in  das  Stadium  der  wachsenden  Erregbarkeit.  Jenes 
hat  unter  der  positiven  Elektrode  eine  durchsdinittliche  Dauer  von  ^l,^^ 
See,  unter  der  negativen  ist  es  erheblich  kleiner,  so  dass  es  nicht  mehr 
mit  Sicherheit  bestimmt  werden  kann,  weil  selbst  bei  gleichzeitiger  Ein- 
wirkung des  Inductionsschlages  und  der  Schliessung  wenigstens  gegen 
Ende  der  PrQfungszuckung  bereits  die  wachsende  Erregbarkeit  wirksam 
wird  (S.  67  und  104)  Unter  dem  aufsteigenden  Strom  zeigt  sich  die 
Dauer  der  Unerregbarkeit  abhängig  von  der  Stromstärke ,  indem  sie  zu- 
erst mit  zunehmender  Stromstärke  sinkt  und  dann  mit  dem  weiteren 
Wachsthum  derselben  wieder  steigt  (S.  68  Vers.  III  und  IV),  Unter 
dem  auf-  wie  absteigenden  Strom  endlich  wird  jene  Dauer  durch  den 
Zustand  des  Nerven  bestimmt;'  denn  in  Folge  der  Asthenie  wächst  sie 
bedeutend  (S.  67  Vers.  II,  S.  104  Vers.  I). 

Während  des  Stadiums  der  wachsenden  Erregbarkeit  nimmt  diese  un- 
ter der  Anode  wie  unter  der  Kathode  zu,  unter  der  letzteren  mehr ,  so 
dass  die  Zuckung  RC  die  Summe  der  Zuckungen  R  undC  um  mehr  als 
das  Doppelte  übertreffen  kann.  Die  Zunahme  der  Erregbarkeit  sinkt  an 
beiden  Seiten  des  Stromes  mit  wachsender  Stromstärke  (S.  70  Vers.  III, 
S.  1 02  Tabelle  und  S.  1 04  Vers.  II ).  Doch  ändert  sich  dies  mit  dem  innern  Zu- 
stande des  Nerven:  bei  beginnenderAsthenie  vergrössertder  slärkereStrom  das 
Wachsen  der  Erregbarkeit,  bis  endlich  bei  den  höchsten  Graden  jenes  Zustao- 
des  die  wechselnde  Stromstärke  ohne  jeden  Einfluss  bleibt  (S.  105  Vers.IlI). 

S.  109.  Während  der  Dauer  der  Zuckung  steigt  bei  massigen 
Stromstärken  auf  der  Seite  der  Anode  und  Kathode  die  Erregbarkeit  bis 
zu  einem  Maximum,  das  mit  dem  Maximum  der  Zuckung  zusammeo- 
f&llt;  dann  sinkt  sie  wieder,  ist  aber  am  Ende  der  Zuckung  immer  noch 
beträchtlich  gesteigert  (Fig.  10,  S.  74).  Bei  aufsteigendem  Strom  wird 
schon  innerhalb  der  zweiten  Zuckungsstufe  bald  eine  Grenze  erreicht, 
wo  nahe  der  Anode  bereits  während  der  Zuckung  die  Erregbarkeit  sinkt, 
während  näher  dem  Muskel  noch  das  frOhere  Verhalten  zu  treffen  ist 
(Fig.  9  S.  72).  Die  nämliche  Hemmung  tritt  auch  unter  dem  absteigea- 
genden  Strome  ein,  nur  bedarf  es  hier  weit  mächtigerer  Stromstärken  m 
ihrer  Hervorrufung  (Fig.  14  S.  107).  Dieser  Verlauf  deutet  auf  eine 
Analogie  in  dem  Verhalten  des  Nerven  gegen  starke  auf-  und  absteigende 
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Ströme  hin,  die  sich  in  der  That  darch  die  weitere  Ubtersnchung  bestä^ 
tigt.  Letztere. ergibt  n&mlieh,  dass  auch  bei  absteigendem  Strom  endlich 
die  SehliessungBzuckung  binwegbleibt  und  dagegen  die  Oeffnungezuckung 
vrreder  erscheint :  nur  muss  man,  um  dieses  Resultat  zu  erhalten,  ungleich 
st&rkere  Ströme  anwenden,  als  sie  zur  Dnterdrttckung  der  aufsteigenden 
Sohliessungszuckung  erforderlich  sind  (§.  32). 

$.  HO.  Nach  vollendeter  Zuckung  klingt  bei  massigen Strom- 
stftrken  unter  dem  auf-  wie  absteigenden  Strom   die  Erregung    meistens 
tls  gesteigerte  Erregbarkelt  ab.  Sehr  bald  wird  aber  unter  der  positiven 
Elektrode    die  Hemmungswelle   bemerkbar ,    so   dass  schon  die  bei    der 
Zwischenzeit  null  ausgelöste  Prüfungszuckung  meist  in  diesem  Sinne  ver^ 
ändert  ist  (S.  58  Fig.  8).    Auch   unter   dem   absteigenden  Strom  treten 
im  sthenischen    Zustand    des  Nerven   zuweilen    Hemmungserscheinungen 
aof,  die  aber  durch  ihre  in  doppeller  Beziehung  rasche  Vergänglichkeit 
sich  unterscheiden :     einmal  nämlich  ,  insofern  sie  nur  kurz  nach  Ablauf 
der  Schliessungszuckung  beobachtet  werden,  und  sodann  weil  die  geringste 
Herabsetzung  der  Innern  Widerstandskräfte  sie  beseitigt  (S.  87  Fig.  12). 
Bei  stärkeren  Strömen  ist  nahe  der  positiven  Elektrode  sogleich  die  Prüf* 
ungszuckung  auf  null  herabgedrückt,    während  nahe  dem  Muskel  immer 
noch    gesteigerte  Erregbarkeit  nachklingt.     Deberschreitet   man  abör  die 
Grenze  zur  3ten  Zuckungsstufe^  so  bleibt,  wie  bei  den  schwächsten  Strö- 
men, nur  noch  eine  anodische  Hemmungswelle  bestehen ,  die  jedoch  mit 
grösserer  Intensität  und  Geschwindigkeit  als  dort  gegen  den  Muskel  sich 
a^sbreitei  (S,  52  Fig.  7).    Unter  der  negativen  Elektrode  treten  mit  der 
Erhöhung  der  Stromstärke   zunächst  jene    vorübergehenden  Hemmungen 
nach  der  Sohliessungszuckung  öfter  und  deutlicher  hervor  (S.93  Fig.  13); 
bei  den  stärksten  Strömen    endlich    ergiesst   sich  auch  hier  eine  Hemm- 
ungswelle, die  derjenigen  unter  der  Anode  in  hohem  Orad  ähnlich  sieht 
(S.  98,  99  Vers.  I,  II). 

In  allen  diesen  Fällen  sinken  die  Hemmungserscheinungen  mit  zu- 
nehmender Asthenie.  Mehr  und  mehr  klingt  dann  die  Erregung  als  ge- 
steigerte Erregbarkeit  ab,  was  sich  meistens  zugleich  in  der  Verstärkung 
der  Schliessungszuckung  oder  in  ihrem  Wiederauftreten,  wo  sie  durch 
den  starken  Strom  weggeblieben  war,  ausspricht.  Erfolgt  dagegen  unter 
der  Einwirkung  der  öfteren  Stromschliessungen  eine  bleibende  elektrische 
Mödifioation,  so  wird  nun  plötzlich  die Hemmungs welle  bei  der  Schliess- 
ung gewaltig  verstärkt,  ihre  Greschwindigkeit  steigt,  und  endlich  ist  mit 
dem  Moaient  der  Schliessung  in  der  ganzen  extrapolaren  Strecke  die 
Erregbarkeit  gleichzeitig  herabgesetzt  (S.  59,  95 J. 

§.  111.  Im  Allgemeinen  können  die  extrapolaren  Hemmungserschein- 
ungen  nur  durch  schwache  Reize  nachgewiesen  werden.  Die  Prüfung 
mit  st&rkeren  Reizen  ergibt,  dass  bei  massigen  zuckungerregenden 
Stromintensitäten  in  der  ganzen  Länge  des  Nerven  während  und  nach 
der  Zuckung  gesteigerte  Erregbarkeit  besteht^  dass  aber  in  den  gehemm- 
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ten  Strecken  zugleich  Widerst&ode  vorbaDden  sind ,  an  welchen  8ehw&- 
ehere  Reize  erlöschen  ($.  43—45).  Nur  bei  den  sohw&chsten  and  stftrk- 
Bten  aufsteigenden  Strömen ,  wo  keine  Behliessangstuckung  erfolgt,  ist 
die  Portpflanzung  der  Erregung  zum  Muskel  wirklich  gehemmt.  Prflft  man 
dagegen  bei  jenen  massigen  Slromstftrken,  bei  welchen  in  der  Regel  die 
Schliessungszuckung  fttr  beide  Stromesrichtungen  gleich  ist,  die  Erregbar- 
keit zur  Seite  der  Anode  und  Kathode  mit  Hülfe  st&rkerer  Reize,  so  er- 
gibt sich ,  dass  der  Vorgang  der  Erregung  in  beiden  Nervenbezirken  die 
gleiche  Intensität  hat  und  den  gleichen  Verlauf  nimmt.  (S.  117,  Fig.  15.) 

S.  112.  Bei  allen  hier  erörterten  extrapolaren  Erscheinungen  kommt 
der  Richtung  des  prQfenden  Inductionsstosses  ein  bestimmter  Einfluss  zu. 
Für  die  grosse  Mehrzahl  der  Fälle  Iftsst  sich  derselbe  dahin  zusammen- 
fassen, dass  unter  dem  aufsteigenden  Strom  der  gleichgerichtete Praftings- 
strom  die  Nachweisung  der  Hemmung,  unter  dem  absteigenden  Strom  der 
gleichgerichtete  PrQfungsstrom  die  Nachweisung  der  Erregung  begünstigt. 
(S.  31  Vers.  II,  8.  40  Vers.  m,-S.  54  Vers.  lU,  S.  81  Vers.  Ul,  S.  89 
Vers.  1,  S.  97  Vers.  U.)  Die  hierdurch  bedingten  Unterschiede,  an  und 
für  sich  geringfügig,  verwischen  sich  bei  überhandnehmender  Asthenie: 
ja  unter  dem  schwachen  aufsteigenden  Strom  gehen  sie  in  die  gegenthei- 
lige  Abhängigkeit  über,  indem  nun  auch  hier,  ebenso  wie  unter  dem  ab- 
steigenden Strom ,  der  gleich  gerichtete  Inductionsstoss  vorzugsweise  die 
gesteigerte  Erregbarkeit  anzeigt.  (S.  45,  Vers.  I  u.  46,  Vers.  U.) 

B.  Intrapolare  Ersclieinimgen. 

S*  113.  Die  Erscheinungen  der  intrapolaren  Totalerregung 
lassen  sich  auf  die  folgenden  zwei  Hauptmomente  zurückführen : 

1)  auf  das  Rieh  tun gsverhältniss  d  es  prüfenden  zum  con- 
stanten  Strom,  und 

2)  auf  die  durch  die  anodische  Hemmungswelle  bewirkte  Herab» 
Setzung  der  Erregung  bei  aufsteigender  Richtung  der 
Ströme. 

Bei  den  schwächsten,  nicht  zuckungerregenden  Strömen  ist  allein 
das  erste  dieser  Momente  nachweisbar,  gleich  gerichtete  Ströme  verstär- 
ken sich,  entgegengesetzte  hemmen  sich  in  ihrer  Wirkung  ( $.  50).  Da- 
gegen kommt  schon  bei  den  schwächsten  zuckungerregenden  Strömeo 
auch  der  herabsetzende  Einfluss  der  aufsteigenden  Stromesrichtong  cor 
Geltung.  Dies  spricht  sich  deutlich  in  der  Reihenfolge  aus,  in  weloher 
die  Combinationen  der  Stromesrichtung  in  Bezug  auf  den  Grad  der  er- 
regenden Wirkung  sich  an  einander  schliessen;  sie  ist  folgende  (8.128): 

12  3  4. 

C  aufst.  R  abst«     C  abst.  R  aufst.     0  aufst  R.  auÜBt.    C  abst.  R.  abal. 
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Bei  L  Mt  die  Erregung*  TermiDderl,  bei  4  vergröaBert,  2  «od  3  hatten 
die  Mitte  ,  indem  hier  meistens  die  im  Anfang  gesteigerte  Erregbarkeit 
•pftter  erst  sinkt.  Mit  wachsender  Stromstärke  nimmt  die  Totalerregang 
der  intrapolaren  Strecke  ab ,  so  dass  schliesslioh  bei  jeder  Oombination 
derRichtongen  der  Minimalreiz  ausgelöscht  wird.  Aehnlich  ist  die  Reihen- 
folge, in  welcher  bei  wachsendem  Strom  die  Zuckungen  versdiwinden 
(S.  130)  :  . 

1  2  3  4. 

C  autkl.  B  abat.      C  aobt.  B  anfst.     C  abst  B  aufoi.      G  abst  B  abst 

Nur  2  und  3  sind  gegen  einander  vertauscht,  eine  Veränderung,  die 
sieh  leicht  aus  dem  Umstände  erklärt,  dass  bei  schwächeren  Strömen  der 
Oegensatz  der  Richtungen,  bei  stärkeren  die  hemodende  Wirkung  des 
aufsteigenden  constanten  Stromes  entscheidender  ist 

Auch  bei  der  intrapolaren  Totalerregung  erweist  sich  die  Beisstärke 
▼on  wesentlichem  Einflüsse  auf  das  Ergebniss  der  Untersuchung.  Bei 
jnässigen  Stromstärken  wirkt  der  stärkere  Reiz  bei  jeder  Cdmbination 
der  Stromesrichtung  im  Sinne  der  Zunahme  der  Erregung:  nur  bei  den 
stärksten  Strömen  verschwindet  diese  zuckungerhöhende  Wirkung  wie- 
der ($.  55). 

$.  114.  Verfolgen  wir  den  Verlauf  der  Einzelvorgänge  in 
der  intrapolaren  Strecke,  aus  denen  sich  die  intrapolare  Totalerreg- 
ung zusammensetzt,  so  zeigen  sich  bei  schwächeren  Strömen  Hemmung 
und  Erregung  ähnlich  wie  in  den  eztrapolaren  Nervenstrecken  vertheilt: 
die  Hemmung  wächst  an  der  Anode,  die  Erregung  an  der  Kathode  an. 
Doch  zeigt  die  Prüfung  mit  Minimalreizen ,  dass  schon  bei  massig  star- 
ken ,  der  ersten  Zuckungsstufe  entsprechenden  Strömen  die  Hemmung 
Aber  die  ganze  intrapolare  Strecke  sich  ausdehnen  kann;  stärkere  Reize 
weisen  bis  zu  erheblich  höheren  Stromstärken  auch  hier  gesteigerte  Er- 
regbarkeit nach.  (S.  58.) 

S. '  1 15.  Wenn  schon  die  obigen  Ergebnisse  die  Vermuthiing  nahe 
legen.,  dass  in  der  intrapolaren  Strecke  im  Allgemeinen  die  Hemmung 
grösser  sei  als  in  den  extrapolaren  Theilen  des  Nerven ,  so  wird  diese 
Vorausaetzung  zur  Oewissheit  erhoben  durch  dieVergleichung  der 
in«  und  exlr  apol  aren  Erregbarkeit  ($.^1— 64).  Diese  ergibt, 
dass  auf  der  intrapolaren  Seite  der  Anode  die  Erregbarkeit  mehr  herab- 
gesetzt iat  als  in  gleicher  Entfernung  extrapolar,  und  dass  an  der  Kathode 
die  Erregbarkeit  für  den  Minimalreiz  intrapolar  herabgesetzt,  ex*trapolar 
aber  erhöht  ist.  Bei  stärkeren  Reizen  und  massigen  Stromstärken  zeigt 
sich  zu  beiden  Seiten  der  Anode  und  Kathode  gleiche  Zunahme  der  Er> 
fcgbarkeit.  (S.  15^  Fig.  17.)  Während  demnach  die  Hemmung  beträcht- 
lieh  sinkt  beim  Uebergang  in  die  exträpolaren  Theile  des  Nerven,  bleibt 
4ie  Err^ttog  von  gleicher  Grösse. 

15  • 
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C.  Graphische  Darstellung  der  Vorginge  bei  der  Schliessung  des 

Stromes. 

a.  Darstellung  der  Bjregbarkeit  fttr  Minimalreiae« 

S.  116.  Suchen  wir  zunächst  für  das  Wachsen  und  Sinken  der  Er- 
regbarkeit ip  der  ganzen  Länge  des  Nerven  nach  dem  unmittelbaren  Re- 
sultat der  Versuchsergebnisse  mit  Minimalreizen  einen  Ausdruck  zu  ge- 
winnen, so  stellt  die  Fig.  37  die  allgemeinste  Form  der  Erscheinungen 
in  zwei  dureh  eine  kurze  Zwischenzeit  getrennten  Momenten  fElr  einen 
Strom  von  m&ssiger  Intensität  (a,  a')  und  für  einen  stärkeren  Strom 
(b,  b')  dar.  Die  Abscissenlinie  x  x'  entspricht  der  Länge  des  Nerven, 
an  den  Punkten  -{-  und  —  liegen  die  Elektroden  an.  Die  ausgezogenen 
Curven  a,  b  versinnlichen  das  Verhalten  in  dem  früheren ,  die  unterbro- 
chenen a',  b'  in  dem  späteren  Zeitmoment.  Die  Zunahme  der  Erregbar- 
keit ist  durch  die  Ober  der  Abscissenlinie ,  die  Abnahme  durch  die 
unter  der  Abscissenlinie  gelegenen  Theile  der  Curven  dargestellt. 
Die    Curven    a    und    a'    entsprechen  einer  Stromstärke,     bei    welcher 


Fig.  27. 

Gleichheit  der  ab  •  und  aufsteigenden  Schliessungszuokung  besteht. 
Kurz  nach  der  Schliessung  der  Kette  ist,  wie  die  Curve  a  zeigt,  die 
Erregung  schon  zu  bedeutender  Höhe  angewachsen ,  während  die 
Hemmung  erst  wenig  in-  und  extrapolar  sich  verbreitet.  Die  erste  ist  io 
der  ganzen  von  der  Hemmungswelle  noch  nicht  berOhrten  Länge 
des  Nerven  von  nahezu  gleicher  Grösse ,  die  Hemmung  dagegen  sinkt 
langsam  nach  beiden  Seiten":  wir  drücken  dies  dadurch  aus ,  dass 
wir  den  positiven  Armen  der  Wellenlinie  eine  grössere  horizontale  Aut^ 
dehnung  geben.  In  einem  späteren  Moment,  wie  er  durch  a'  versina* 
licht  wird ,  hat  die  Hemmung  an  Hiöhe  und  Ausdehnung  zugenommeii^ 
und. zwar  rascher  in  intrapolarer  als  in  eztrapolarer Richtung;  die  Erreg« 
ung  ist  nahezu  gleiohmässig  in  der  ganzen  von  ihr  eingenammeaeii 
Strecke   gesunken.    Von    einer    möglichst   einfachen    Betraebtungsweiae 
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aasgebend,  können  wir  das  Erregungsquantum,  welches  in  dem 
durch  a  dargestellten  Moment  während  einer  sehr  kurzed  Zeit  aof  beiden 
Seiten  den  Querschnitt  des  Nerven  durchfliesst,  den  Höhen  a  x,  ax'  propor-^ 
tional  annehmen.  Das  in  dem  zweiten  Moment  bewegte  Erregungsquan- 
tom  entspricht  dann  den  Höhen  a'  x,  a'  x'.  Hat  dasselbe  Verh&ltniss 
auch  in  jedem  andern  Torausgegangenen  und  nachfolgenden  Augenblick 
während  des  Verlaufs  der  Erregung  bestanden,  so  werden  die  auf  beiden 
Seiten  den  Nerven  durcbfliessenden  Erregungsquanta  im  Ganzen  einan- 
der gleich  sein.  Dies  ist ,  wie  wir  gefunden  haben ,  bei  jenen  mittleren 
Stromstärken  ,  bei  welchen  die  beiden  Schliessungszuokungen  congruent 
sind,  in  der  That  so. 

Wählen  wir  eine  höhere  Stromstärke,  so  verbreitet  sich  in-  und  ex- 
trapolar die  Hemmung  rascher  als  vorhin ,  zugleich  wächst  aber  die  Er- 
r^nng  höber  an.  Das  Wachsen  und  Sinken  der  Erregbarkeit  wird  da- 
her jetzt  fflr  den  nämlichen  2ieitmoment,  der  vorhin  durch  a  dargestellt 
war,  etwa  durch  die  Curve  b  und  in  einem  folgenden,  dem  a'  entspre- 
chenden, Moment  durch  die  Curve  b'  versinnlicht  Während  der  Zeit  von 
b  bis  b'  ist  hier  schneller  und  energischer  als  vorhin  die  Hemmung  an- 
gewachsen, und  die. Erregung  ist  rasch  gesunken.  Bei  dieser  höheren 
Stromstärke  sind  nun  schon  die  Höhen  b  x  und  b  x'  einander  nicht 
mehr  gleich,  sondern  auf  der  linken  Seite  ist  die  Erregung  merklich 
▼ermindert ;  im  zweiten  Moment  ist  b'  x  bereits  auf  null  gesunken,  wäh- 
rend b'  x'  immer  noch  eine  erhebliche  Grösse  besitzt.  Hier  ist  also  das 
zwischen  den  Zeiten  b  und  b'  den  Nerven  durcbfliessende  Erregungs- 
quantum rechts  grösser  als  links.  Die  Stromstärke,  deren  Wirkung  durch 
die  Gurven  b  und  b'  dargestellt  wird,  entspricht  demnach  ungefähr  der 
oberen  Grenze  der  zweiten  Zuckungsstufe ,  wo  die  absteigende  Schliess- 
ungszuckung sich  immer  noch  nahe  dem  Zuckungsmaximuro  hält,  die 
aufsteigende  aber  bereits  sehr  abgenommen  hat. 

Die  weitere  Verfolgung  der  Vorgänge  bei  noch  höheren  Stromstär- 
ken lässt  sich  jetzt  ohne  Schwierigkeit  flbersehen;  wir  haben  sie  nicht 
in  die  graphische  Darstellung  der  Figur  aufgenommen,  um  nicht  den 
Deberblick  derselben  zu  stören.  Zunächst  worden  nämlich  Gurven  c 
und  c'  zu  ziehen  sein,  bei  welchen  der  unter  der  Abscisse  gelegene  Theil 
noch  weiter  an  Höhe  und  Breite  zugenommen  hätte,  und  wo  links  schon 
fOr  den  Moment  c  die  Curve  mdit  mehr  tlber  die  Abscisse  emporsteigen 
wflrde.  Auch  auf  der  rechten  Seite  wflrde  aber  die  Curve  c  zu  einer 
geringeren  Höhe  als  b  kommen  und  c'  wQrde  vielleicht  sogar  nicht  mehr 
die  Abscisse  erreichen.  Eine  solche  Darstellung  entspräche  einer  Strom- 
stärke der  dritten  Zuckungsstufe  ,  wo  die  aufsteigende  Schliessungszuck- 
ung null  geworden  und  die  absteigende  bedeutend  vermindert  ist.  Woll- 
ten wir  schliesslich  die  Wirkung  der  allerstärksten  Ströme  versinnlichen, 
so  worden  nur  noch  unter  der  Abscissenlinie  gelegene  Gurven  übrig 
bleiben,  welche  aber  rechts  mehr  als  links  sich  derselben  nähern. 
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Auch  in  Besug  auf  die  tohw&oherea  Ströme  fordert  die  Flg.  27  eine 
ErgäDSQng.  Hier  läset  siob  aber  kein  durchweg  gOKiger  Verlauf  derCnnre 
aufstellen.  POr  viele  Fälle  wQrde  dieselbe  den  Curven  a,  a'  gleichen  nor 
mit  relativ  geringerer  Ordinatenhöhe ,  namentlich  des  sich  links  Ober  die 
Absoisse  erhebenden  Curvenarms ;  in  anderen  Fällen  wflrde  der  letztere 
ganz  hin  wegfallen  wegen  der  im  Vergleich  zur  Grösse  der  Erregung  stark 
hemmenden  Wirkung  der  schwächsten  Ströme. 

b.  Gesonderte  Darstellung   <ier  Brregungs-  and    Hemmungs- 

curve. 


$.  117.  Die  bisher  gelieferte  graphische  Versinnliohung  der  Erreg- 
barkeit flir  Minimalreize  muss  theils  durch  die  Erfahrungen,  welche  sich  bei 
der  Prüfung  mit  stärkeren  Reizen  ergeben,  theils  durch  die  Beobachtungen 
aber  Hemmungssymptome  an  von  der  Erregungswelle  ergriffenen  Ker* 
venstrecken  vervollständigt  werden.  Versuchen  wir  es  demgeroäss  die 
Grösse  der  Erregung  und  der  Hemmung  gesondert  darzustellen ,  so  ge- 
winnen wir  fflr  einen  Moment  kurze  Zeit  nach  der  Schliessung  des  con* 
stauten  Stromes  die  in  Flg.  28  gegebenen  Curven.  Die  horizontale  Abs* 
cissenKnie  bedeutet  wieder  die  Länge  des  Nerven ,  an  welchen  bei  «4» 
und  —  die  Elektroden  angelegt  sind.  Die  positiven  Ordinaten  (Ober 
der  Abscissenlinie)  entsprechen  der  auf  jedem  Punkt  des  Nerven  vorhan- 
denen Grösse  der  Erregung,  die  negativen  Ordinaten  ,( unter  der  Abscis- 
senlinie) der  gleichzeitig  vorhandenen  Grösse  der  Hemmung, 
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V^ir  gehen  wieder  aus  von  einer  mittleren  Stromstärke,  bei  welcher 
die  ab-  und  aufsteigende  Schliessungszuckung  einander  gleich  sind.   Hier 
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vird  durch  die  Lioien  l  die  Orösae  der  Erregung  und  Hemmung  ausge- 
druckt: die  Erregungscurve  1  ist  eine  der  Abscisse  parallele  Gerade^ 
welche  sogar  über  die  iatrapolare  Strecke  ohne  Knickung  hinwegläuft. 
Die  Hemmungscnrve  1  hat  ihr  Maximum  in  der  Gegend  der  Anode :  von 
da  sii^kt  sie  rascher  in  extrapolarer,  langsamer  in  intrapolarer  Richtung; 
bei  der  Kathode- die  intrapolare  Strecke  verlassend,  wendet  sie  sich  mit 
einer  schnellen  Biegung  gegen  die  Abscissenlinie. 

Gehen  wir  zu  einem  schwächeren,  noch  unter  der  Zuckungsgrense 
gelegenen  Strom  Ober,  so  gestaltet  sich  hier  der  Verlauf  etwa  in  der 
durch  die  Gurven  2  versinnlichten  Weise.  Die.  Heromungscurve  s^liesst 
sich  rechts  dicht  an  die  Abscissenaxe ,  links  gewinnt  sie  eine  relativ  be- 
deutende Ordinatenhöhe,  so  dass  die  Erregungscurve  gegen  die  Anode 
hin  eine  Knickung  erf&hrt.  Die  manchfachen  Abweichungen  von  diesem 
Verhalten  fahren  leicht  zu  Qbersehende  Aenderungen  herbei.  In  vielen 
Fällen  verläuft  offenbar  schon  bei  den  schwachen  Strömen  die  Erregungs- 
curve nahehin  der  Abscissenaxe  parallel ,  während  der  Hemmungscurve 
eine  geringere  Ordinatenhöhe  zukommt.  Dagegen  würde  der  in  den  Versuchen 
zuweilen  vorkommende  Fall,  wo  die  Erregung  auf  der  Seite  der  Anode 
sich  als  die  stärkere  erweist,  weil  derselbe  durch  die  ursprünglich '  ver- 
schiedene Erregbarkeit  der  verschiedenen  Punkte  des  Nerven  mitbedingt 
ist,  in  die  Darstellung  nicht  aufzunehmen  sein,  indem  diese  sich  nur  auf 
die  Veränderungen  durch  den  Strom  bezieht,  und  daher  der  Einfachheit 
wegen  von  der  Voraussetzung  einer  ursprünglich  gleichen  Erregbarkeit  in 
der  ganzen  Länge  des  Nerven  ausgehen  muss. 

Die  Gurven  3  stellen  das  Verhalten  bei  einer  höheren  ,  etwa  der 
Grenze  zur  3ten  Stufe  des  Zuckungsgesetzes  entsprechenden  Stromstärke 
dar.  Die  flemmungscurve  ist  auf  beiden  Seiten  erhöht,  die  Erregungs- 
curve, rechts  ebenfalls  noch  vergrössert,  hat  links  durch  denEinfluss  der 
starken  anodischen  Hemmung  bereits  wieder  abgenommen.  Die  Wirkung 
einer  noch  weiter  gesteigerten  Stromstärke  wird  endlich  durch  4  versinn- 
licht ;  hier  sind  unter  entsprechendem  Anwachsen'  der  Hemmungscurve, 
auf  beiden  Seiten,  doch  links  mehr  als  rechts,  die  Ordinaten  der  Erregung 
gesanken. 

c.  Darstellung    des    zeitlichen  Verlaufs    der    Erregung   für 
einen  einzelnen  Punkt  der  Nervenfaser. 

S.  118.  Wie  wir  bisher  die  Vorgänge  in  der  ganzen  Länge  der 
Nervenfaser  zu  versinnlichen  suchten,  wobei  wir  unsere  Betrachtung  noth- 
wendig  auf  einzelne  Zeitmomente  beschränken  mussten  :  so  kann  auf  der 
andern  Seite  gefragt  werden,  wie  für  einen  einzelnen  Punkt  der 
Nervenlänge  der  ganze  zeitliche  Verlauf  der  Erregung 
sich  gestaltet.  Hier  wählen  wir  also  die  Zeit  als  Abscissenaxe, 
auf  der  die  Grösse  der  Erregung  und  Hemmung  als  positive  und  negative 
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Ordioaten  verzeichnet  werden.  Auf  diese  Weise  sucht  die  Hg.  29  (&r 
zwei  Punkte,  von  denen  angenommen  wird,  sie  beAnden  sich  nahe  bei 
den  Elektroden  und  in  gleicher  Entfernung  von  denselben,  das  Verb&lt> 
niss  der  Erregung  und  Hemmung  fUr  die  erste  Zeit  nach  der  Schliessung 
des  Stromes  darzustellen.  Es  entsprechen  also  von  den  Punkten  «-f-  und 
—  aus  gleiche  Abscissenwerthe  nach  links  und  rechts  gleichen  Zeit- 
werthen:  die  Curven  links  stellen  dann  das  Anwachsen  der  Erregung 
und  Hemmung  für  einen  zur  Seite  der  Anode,  die  Curven  rechts  für 
einen  zur  Seite  der  Kathode  gelegenen  Punkt  dar. 

Beide  Curven  besitzen  zwei  ausgezeichnete  Stellen,  von  deren  Lage 
wir  ausgehen  müssen,  nftmlich  1)  die  Stelle,  wo  kurz  nach  der  Schliess- 
ung des  Stromes  die  Erregbarkeit  zu  wachsen  beginnt,  und  2)  diejenige, 
wo  die  Erregbarkeit  entweder  bis  zur  Abscissenaxe  gesunken  ist  und 
dieselbe  schneidet  (anodische  Hemmung)  oder  sich  derselben  zuwendet, 
mn  ihr  assymptotisch  zu  verlaufen  (dauernde  Erregbarkeitszunahme  zur 
Seite  der  Kathode).  Nun  lehren  unsere  Beobachtungen,  dass  die  Erreg* 
barkeit  jeweils  eine  Funktion  der  einander  entgegenwirkenden  erregen- 
den und  hemmenden  Kräfte  ist,  welche  durch  jede  Beizung  an  jeder 
Steile  des  Nerven  ausgelöst  werden.  Die  in  einem  gegebenen  Augeo- 
blick  bestehende  Erregbarkeit  wird  also  von  dem  fdr  den  entsprechen- 
den Abscissenwerth  vorhandenen  Verhältniss  der  positiven  und  negativen 
Ordinate  abhängen.  Bei  einem  bestimmten  Verhältniss  beginnt  die  Er- 
regbarkeit zu  wachsen ,  bei  einem  andern  hat  sie  ihr  Maximum  erreicht, 
und  bei  einem  ferneren  ist  sie  wieder  zu  ihrer  früheren  Grösse  zurück- 
gekehrt, um  dann,  wenn  die  Aenderung  noch  weiter  im  gleichen  Sinn 
geschieht ,  unter  die  Abscisse  herabzugehen.  Wenn  wir  wieder  von  den 
unabhängig  von  der  Stromeseinwirkung  bestehenden  Differenzen  der  Er- 
regbarkeit absehen,  so  können  wir  voraussetzen,  dass  jenes  Verhältniss  ^r 
die  ganze  Länge  des  Nerven  ein  constantes  ist.  Ferner  nehmen  wir  an, 
die  Minimalerregbarkeit  beginne  von  dem  Moment  an  zu  wachsen,  wo 
die  erregenden  und  hemmenden  Kräfte,  nachdem  die  letzteren  zuvor  über- 
wogen hatten,  eben  einander  gleich  geworden  sind,  und  sie  sei  in  dem 
Moment  wieder  auf  ihre  frühere  Grösse  zurückgekehrt,  wo  beide ,  naeh- 
dem  eine  Zeit  lang  die  erregenden  Kräfte  im Ueberge wicht  waren,  aber- 
mals einander  gleich  werden.  Ausserdem  machen  wir  die,  allerdings 
willkürliche,  Voraussetzung,  die  erregenden  Kräfte  wüchsen  in  der  ersten 
Zeit  nach  der  Schliessung  des  Stromes  ,  welche  wir  zunächst  allein  in 
Betracht  ziehen,  proportional  der  Zeit  an. 

Unmittelbar  nach  der  Schliessung  steigt  dann  aut  beiden  Seiten  weit 
stärker  die  Hemmung  als  die  Erregung,  dem  Stadium  der  Unerregbar- 
keit  entsprechend.  Hechts  ist  bei  a  schon  der  Gleichgewichtspunkt  er- 
reichty  links  überwiegt  für  den  gleichen  Abscissenwerth  a'  noch  die  ne- 
gative Ordinate.  Hier  beginnt  erst  bei  a  das  Wachsthum  der  Erregung, 
das    rechts   indessen   schon    weit  vorgeschritten  ist.     Dagegen    befindet 
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«ieb  der  sweile  Absoiseenwerth  mit  Gleichheit  der  Ordlnaten  links  schon 
bei  b,  w&brend  rechts  dieser  Punkt  ofifenbar  weit  aber  den  in  der  Figur 


Flg.  29. 

dargestellten  Theil  der  Erregungscurve  hinausliegt. 

Somit  sind  die  Curven  ^  welche  den  zeitlichen  Verlauf  der  Vorgänge 
iflr  je  einen  Punkt  zu  beiden  Seiten  des  Stromes  darstellen,  während  der 
Zeit  der  wachsenden  Erregung  im  wesentlichen  von  übereinstimmender 
Oestalt.  Auf  beiden  Seiten  wächst,  ein  geradliniges  Ansteigen  der  Erreg- 
ungscurve vorausgesetzt,  die  Hemmungscurve  zuerst  mit  sehr  beschleu- 
nigter, dann  mit  abnehmender  und  schliesslich  mit  abermals  beschleunig- 
ter Geschwindigkeit.  Aber  auf  der  Seite  der  Anode  ist  der  erste  Zeit- 
raum des  beschleunigten  Ansteigens  von  längerer  Dauer,  und  tritt  die 
zweite  Beschleunigung  früher  ein. 

Die  Annahme ,  dass  der  durch  die  positiven  Ordinaten  der  Curve 
dargestellte  Antrieb  zur  Erregung  eine  gewisse  Zeit  brauche ,  um  bis  zu 
derjenigen  Intensität  anzuwachsen ,  welche  der  Stärke  des  geschlossenen 
Stromes  entspricht,  stimmt  nicht  nur  zu  den  Erscheinungen  des  Verlaufs 
der  Erregbarkeit,  sondern  sie  ist  überdies  durch  die  Thatsache  gefordert, 
dass  die  Vorgänge  im  Nerven  äusserst  langsam  sich  vollziehen.  Ist  nun 
aber  die  Veränderung  bis  zu  dem  Punkt  gelangt ,  wo  der  Strom  zu  sei- 
ner vollen  Wirkung  angewachsen  ist ,  so  haben  wir  zunächst  •  keine  Ur- 
sache vorauszusetzen,  dass  in  der. nächsten  Zeit  der  Antrieb  zur  Erreg- 
ung sich  weiter  verändern  werde.  Die  positive  Curve  wird  also  jetzt 
als  eine  zur  Abscissenaze  parallele  Gerade  beiderseits  weiter  verlaufen; 
in  eineno  späteren  Stadium  möchte  dann  allerdings  in  Folge  der  Verän- 
derungen des  Nerven  ein  Wiedersinken  derselben  zu  vermuthen  sein. 
Hat  die  Erregungscurve  ihr  Maximum  erreicht,  so  wächst  aber  die  Hemm- 
ungscarve  immer  noch  weiter,  so  dass  schliesslich  selbst  auf  der  rechten 
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Seite  von  einem  Punkt  an,  der  allerdings  weit  Ober  die  Zeiolinong  hin« 
ausltegt,  die  negativen  Ordinalen  Qberwiegen  werden.  Dies  entsprieht 
der  Thatsache ,  dass  die  länger  dauernde  SchlieaBung  unter  der  Anode 
wie  unter  der  Kathode  eine  Modifioation  hervorruft,  welche  mit  Abnahme 
der  Erregbarkeit  verbunden  ist. 

Der  ganze  Verlauf  der  Erregbarkeit  während  der  Erregung  gibt  sich 
in  den  beiden  punktirten  Curven  zu  erkennen^  welche  aus  der  algebrai- 
schen Summirung  der  Erregungs-  und  Hemmungseurve  hervorgehen.  Wir 
übersehen  hier  mit  einem  Blick  die  wesentlichen  Unterschiede  des  Ver- 
laufs :  links  das  längere  Stadium  der  Unerregbarkeit^  das  geringere  An- 
wachsen der  Erregbarkeit,  das  frühere  Sinken  auf  und  zuletzt  unter  die  Ab- 
scissenlinie ,  was  die  eintretende  Abnahme  der  Erregbarkeit  anzeigt. 
Rechts  dagegen  verläuft  die  Curve  zuletzt  längpre  Zeit  -  nahehin  gerad- 
linig über  der  Abscisse  y  der  dauernden  Zunahme  der  Erregbarkeit  ent- 
sprechend, bis  sie  später  auch  hier  die  Abscissenaxe  kreuzen  wird  (Ein- 
tritt der  Modification).  Die  über  der  Abscissenaxe  gelegenen  Theile  der 
resultirenden  Curve  entsprechen  zugleich  im  Allgemeinen  dem  Verlauf 
der  Zuckung  in  seinen  charakteristischen  Unterschieden  für  den  auf«  und 
absteigenden  Strom. 

Es  lässt  sich  leicht  ermessen,  welche  Veränderungen  diese  Darstell- 
ung bei  verschiedener  Stärke  des  constanten  Stromes  erfahren  rouss.  Die 
Fig.  29  wird  einer  Stromstärke  entsprechen,  wo  auf-  und  absteigend 
eine  Zuckung  entsteht,  wo  aber  die  Unterschiede  im  Verlauf  der  Zuck- 
ung und  demgemäss  auch  im  Verlauf  der  Erregung  am  deutlichsten  sich 
ausprägen.  Dies  würde  ungefähr  bei  einer  Stromstärke  der  zweiten  Zuck- 
ungsstufe jenseits  des  Zuckungsmaximums  der  Fall  sein.  Beim  Zuck* 
ungsmaximum  selber  würde  beiderseits,  namentlich  aber  rechts,  die  Hemia- 
ungscurve  sich  verhältnissmässig  näher  an  die  Abscissenlinie  anschliea* 
sen :  der  Uebergang  in  tetanisirende  Wirkung  würde  so  auch  in  der  gra- 
phischen Darstellung  sich  ergeben.  Bei  noch  schwächeren  Strömen  wer- 
den voraussichtlich  zwar  die  negativen  Ordinaten  noch  weiter  abgenom- 
men haben^  zugleich  aber  das  Ansteigen  der  Erregung  doch  auch  relativ 
mehr  gesunken  sein.  Die  jetzt  entstehenden  Curven  gleichen  also  wieder 
der  in  unserer  Figur  gegebenen  Darstellung  ,  was  ganz  der  Thataaebe 
entspricht,  dass  es  für  jede  Stromesrichtung  dies-  und  jenseits  des  Maxi- 
mums Zuckungen  von  gleicher  Stärke  gibt. 

Dennoch  wäre  damit  ein  weiterer  Unterschied  nicht  ausgedrückt, 
welcher  in  den  Beobachtungen  sehr  bedeutsam  zur  Geltung  kommt.  Wir 
fanden  nämlich ,  dass  diesseits  des  Zuckungsmaximums  eine  Reihe  von 
Stromstärken  liegt,  bei  welchen  zugleich  die  Schliessungszuckungen  des 
ab-  und  aufsteigenden  Stromes  einander  congruent  sind,  und  bei  welcbeo 
sich  der  ganze  Verlauf  der  Erregung  als  ein  übereinstimmender  darstellt, 
wenn  wir  nicht  mit  Hinimalreizen,  sondern  mit  Maximalreizen  die  Err^- 
barkeit  prüfen.    Ein   solches  Gebiet  von  Stromstärken    finden  wir 
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jeoseita  des  Zuokaogsmaximams  aicht  mehr^  sondern  wenn  wir  hier  die 
ab*  ood  anfefteigendeo  SehliessaDgssackungeD  congnient  macheo  wollen, 
80  mflssen  wir  weit  stärkere  tib^  ajs  aufsteigende  Ströme  w&hlen. 

Hiermit  kommen  wir  auf  einen  Punkt,  der  in  den  bisherigen  graphi* 
soheo  Darstellungen  keinen  Ausdruck  gefunden  hat.  Es  würde  nftmlieh 
offenbar  fiilsch  sein^  wenn  man  aus  jenem  Verhalten  folgern  wollte,  dass 
Ar  die  Stromst&rken  mit  congruentem  Zuckungsverlauf  die  Gestalt  der 
anodisehen  und  kathodisehen  Hemmungscurre  absolut  die  nämliche  sei 
Dies  wQrde  nur  für  einen  sehr  nahe  dem  Muskel  gelegenen  Punkt ,  nicht 
aber  fflr  einen  solchen  in  der  Nähe  der  Elektroden  zutreffen ,  wie  uns 
die  Prüfung  mit  Minimalreizen  belehrt.  Wir  können  sonach  nur  schlies- 
sen,  dass  bei  den  erwähnten  Stromstärken  sich- zwar  die  anodisohe  Hemm- 
angflcurre  weiter  von  der  Abscissenaze  entfernt ^  dass  aber  ihre  absolute 
Ordinatenhöhe ,  wenigstens  während  des  Verlaufs  der  Zuckung  und  un- 
mittelbar nach  derselben,  zu  gering  sei,  um  einen  merklichen  Unterschied 
der  anodisehen  Ton  der  kathodischen  Erregung  zu  verursachen.  Darin 
liegt  aber  ausgesprochen,  dass  die  in  Fig.  29  gegebene  Construction  nicht 
vollständig  zutrifft,  weil  die  beiden  punktirten  Curven  im  Allgemeinen 
nur  den  Verlauf  der  Minimalerregbarkeit  ausdrücken ,  der  nicht  in  allen 
Punkten  mit  dem  Verlauf  der  Mazimalerregbarkeit  und  mit  dem  hiermit 
abereinstimmenden  Verlauf  der  Zuckung  zusammenfällt. 

Hiernach  mOssen  wir,  um  uns  die  Art  zu  versinnlichen,  wie  die  hem- 
menden und  erregenden  Kräfte  zusammenwirken,  offenbar  die  bisherigen 
Voraussetzungen  Ober  die  Wirkungsweise  der  ersteren  verlassen.  Wir 
dürfen  nicht  mehr  annehmen,  dass  der  Verlauf  der  wirklichen  Erregung 
and  der  Ziuckung  aus  einer  algebraischen  Summirung  von  Hemmung  und 
Erregung  hervorgeht ,  sondern  wir  werden  vorauszusetzen  haben ,  dass 
erst  bei  einem  bestimmten  Verhältniss  der  erregenden  und  hemmenden 
Kräfte  die  Hemmung  überhaupt  zur  Wirkung  gelangt.  Ist  dies  der  Pall^ 
so  kann  es  dann  leicht  ein  Stadium  im  Verlauf  der  Erregung  geben, 
während  dessen  auf  der  Seite  der  Anode  und  der  Kathode  gleiche  Erreg* 
ongsquanta  den  Nerven  durchfliessen ,  obgleich  die  Beziehung  der  hem- 
menden und  erregenden  Kräfte  eine  verschiedene  ist.  Machen  wir  z.  B. 
willkflrlioh  die  Annahme ,  Hemmung  und  Erregung  mOssten  mindestens 
das  Verhältniss  1 :  2  haben ,  wenn  jene  bei  Maximalreizen  zur  Wirkung 
kommen  sollte.  Es  würde  dann  auf  der  linken  Seite  der  Fig.  29  die 
Hemmung  von  -f~  ^^  bis  zur  Ordinate  m  wirksam  sein ,  aber  allmälig 
abnehmen,  zwischen  m  und  n  würde  sie  wirkungslos  werden,  und  bei  n 
würde  ihre  Wirkung  wieder  allmälig  zunehmend  beginnen.  Auf  der  rech- 
ten Seite  würde  die  Hemmung  zwischen  o  und  p  wirkungslos  sein,  vor  o 
würde  sie ,  wie  vorhin ,  allmälig  abnehmen ,  nach  p  wieder  annehmen. 
Wir  können  uns  nun  leicht  die  Gestalt  der  Hemmungscurve  links  so 
modiflcirt  denken,  dass  die  Erregung  beiderseits  während  eines  erheblich 
längeren  Zieitraumes  ungehemmt  bleiben   müsste.    Geben    wir   ihr  z.  B« 
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den  durch  die  unterbrochene  Linie  angedeuteten  Verlauf,  so  würde  die 
Ordinate  n  bis  nach  n'  hinausrückens  nun  wäre  Bohon  beiderseita  f&r 
einen  ziemlich  langen  Zeitraum  der  Verlauf  der  Zuckung  und  der  Maxi- 
malerregbarkeit übereinstimmend :  dennoch  ist  die  Höhe  der  negativen 
Ordinalen  zwischen  m  und  n'  durchschnittlich  höher  als  zwischen  o  und 
p,  das  verschiedene  Verbalten  gegen  Minimalreize  andeutend. 

Noch  eine  andere  Erscheinung,  die  wir  ebenfolls  in  der  graphischen 
Darstellung  nicht  weiter  Tcrfolgen  können ,  hängt  sichtlich  mit  der  That- 
saohe  zusammen ,  dass  die  hemmenden  Kräfte  bis  zu  einer  bestimmten 
Grösse  gewachsen  sein  müssen,  um  wirksam  zu  werden :  die  rasch  ver- 
gänglichen  Hemmungen  nämlich,  welche  unter  der  Kathode  nach  Ablauf 
der  Zuckung  sich  einstellen.  Es  beweist  diese  Erscheinung,  dass  an  je- 
nen Punkten ,  wo  die  Hemmung  eben  wirksam  zu  werden  beginnt ,  die 
Erregbarkeitscurve  nicht  continuirlich  verläuft,  sondern  dass  sie  eine 
rasche  Knickung  erst  ab-  und  dann  wieder  aufwärts  erfährt.  Wir  begrei- 
fen jetzt,  dass  dies  vorzugsweise  unter  der  negativen  Elektrode  sich  eio- 
•tellen  muss,  weil  hier  länger  die  hemmenden  Kräfte  sich  anhäufen,  ehe 
sie  plötzlich  zur  Wirkung  kommen. 

d.    Abhängigkeit    der   erregenden    und   hemmenden   Kräfte 

von   der  Stromstärke. 

S.'119.  Als  eine  letzte  Aufgabe  bleibt  uns  endlich  die  Abhängigkeit 
der  erregenden  und  hemmenden  Kräfte  von  der  Stromstärke ,  nicht,  wie 
es  in  Flg.  27  geschehen  ist,  durch  verschiedene  Momentancurven  ftlr  die 
ganze  Länge  des  Nerven,  sondern  in  continuirlichem  Anwachsen  ftlr  einen 
gegebenen  Punkt  desselben  graphisch  darzustellen.  Wir  vergleichen  wie- 
der einen  an  der  Ano^e  und  einen  an  der  Kathode  gelegenen  Punkt 
Abscissen  sind  diesmal  die  Stromstärken ,  die  in  dem  untersuchten  Zeit- 
momente vorhandenen  erregenden  und  hemmenden  Kräfte  aber  werden 
abermals  als  positive  und  negative  Ordinaten  auf  der  Abscissenaxe  ver- 
zeichnet. Als  gemeinsamen  Zeitmoment  wählen  wir  irgend  einen ,  wel- 
cher der  Periode  der  wachsenden  Erregung  und  Hemmung  angehört. 

Führt  man  diese  Construction  aus,  so  ergeben  sich  Gurven,  welche 
den  in  Fig.  29  dargestellten  vollkommen  gleichen.  Für  den  bei  der 
Anode  gelegenen  Punkt  überwiegt  nämlich,  wie  wir  gefunden  haben,  bei 
den  schwächsten  Strömen  die  Hemmung  (a') ,  bei  a  überschreiten  wir 
die  Reizschwelle,  nun  beginnt  die  Erregung  zu  wachsen,  während  die 
Hemmung  verhältnissmässig  langsamer  zunimmt,  bis  zum  Zuckungsmaxi- 
mum', von  hier  an  wächst  wieder  die  Hemmung  stärker  ^"  und  bei  b  er» 
reichen  wir  endlich  die  obere  Zuckungsgrenze ,  von  der  an ,  wie 
bei  den  sohwäclyiten  Strömen^  nur  noch  eine  Hemmungswelle  zu  floden 
ist.  Auf  der  Seite  der  Kathode  treffen  wir  zwar  schon  bei  den  geriag- 
sten  Stromstärken,  die  überhaupt  eine  Veränderung  erzeugen ,   Zunabnue 
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der  Erregbarkeit    Da  aber,    um  die  letztere  herTOnBubrlDgen ,   eine  ge- 
wisse StromiDteDsit&t  erförderlich  ist,  so  werden  wir  immerhiD  auch  hier 
foraussetzen  dOrfen ,   daaa   bei   den  unter  der  Grenze^  wo  Verftuderung 
entsteht,  gelegeden  Strometftrken,  die  hemmeoden  Kräfte  aberwiegen',  so 
dass   nur  bei  einer  viel  geringeren  Stromintensität  (a)  schon   die  Beiz- 
sobwelle  erreicht  wird ,    während   unter   dieser   die  absolute  Grösse  der 
Hemmung  zu  schwach  ist ,   als  dass.  sie  selbst  durch  MtninMlreize  naoh^ 
weisbar  wäre,     ^on  da  an  verlaufen   dann   die  Vorgänge   mit  wachsen«- 
der  Stromatärke   in   der  auf  der   rechten  Seita  der  Figur    dargestellten 
Weise.    Das  Zuokungsmäximum  fällt,    wie  es  auch  die  Beobaöhtiingen 
lehren,  nahehio  auf  die  nämlichen  Stromstärken,  in  welchen  es  links  (an 
der  Anode)  gefunden  wird.     Hierauf  nimmt  die  Erregung  wieder  ab,  ist 
aber  immer  noch  in  deutlichem  Uebergewioht,  nachdem  sich  auf  der.  lin^ 
ken  Seite  die  Curve  schon  unter  die  Absciseenlinie   gesenkt  hat    Leicht 
Iftsst  sich  den  Cur?en  rechts  und  links  eine  solehe  Gestalt  geben  ,    dass 
sie   der  durch   die  Beobachtung    auferlegten  Bedingung    genügen,    nach 
welcher  ein  gewisses  Gebiet  von  Siromslärken  existiren  muss,  bei  denen 
zur  Seite  der  Anode  und  Kathode   die  Erregung    von  gleicher  Intensität 
ist    Diese  Bedingung   sohliesst  nämlich  in  sich  ,  dass  die  anodische  Er- 
regung, nachdem  sie  eingetreten,  anfänglich  rascher  zunimmt  als  die  ka^ 
thodisehe  Erregung,  welche  früher  «die  Schwelle  Qberschritten ,  oder,  da 
die  Verschiedenheit  der  Erregungscurve  von  dem  Anwachsen  der  Hemm<> 
ung  abhängt,  dass  die  anodische  Hemmung  anfangs  zwar  rascher,    dann 
aber  während  einer  gewissen  Zeit  wieder  langsamer  zunimmt  Diese  Be« 
dingung  int  in  der  Fig.  29  verwirklicht:^  in  der  Nähe  der  vor  ro  und  o 
gelegenen    Ordinaten   entsprechen    daher    in   der  That   einem   gleichen 
AbscisseDwerth  gleiche  Erregungsgrössen.  Man  übersieht  leicht,  dass  das 
Gebiet  dieser  Stromstärken  noch  einen  grösseren  Baum  einnehmen  würde, 
wenn  bei    dem   ersten  Anwachsen  der  Hemmung   nicht  der  Deutliohkeil 
wegen  die  Verschiedenheit  stärker  gezeichnet  wäre,  als  der  Wirklichkeit 
entspricht« 

Uro  schliesslich  der  Thatsache  gerecht  zu  werben,  dass  die  Minimal» 
erregbarkeii  auch  da  schon  eine  verschiedene  Grösse  der  Hemmung  auf 
beiden  Seiten  nachweist,  wo  die  Zuckung  und  der  Verlauf  der  Erregbar» 
keit  für  Maximalreize  übereinstimmen,  müssten  wir  die  obige  Darstellung 
wieder  durch  die  Voraussetzung  verbessern,  dass  erst  bei  einem  bestimm- 
ten Verhältniss  hemmender  und  erregender  Kräfte  die  ersteren  eine 
Wirkung  auf  die  Fortpflanzung  der  Erregung  äussern.  Eine  wesentliche 
AenderuDg  in  der  Gestalt  der  Curven  wird  dadurch  nicht  bedingt;  nur 
wird  es  bei  jener  Voraussetzung  möglich,  was  in  den  meisten  Fällen  der 
Wahrheit  entspricht,  dass  eine  wirkliche  Gleichheit  der  hemmenden  Kräfte 
auf  beiden  Seiten  bei  keiner  Stromstärke  vorhanden  ist,  und  dass  den- 
noch der  Umfang  der  Abseissenwerthe  grösser  wird,  für  welchen  Gleich- 
heit der  Mazimalerregbarkeit  existirt 
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t.    Ue  OehvAgserregODg. 

S«  120.  Die  EpscbeinaDgeD,  welche  bei  der  Dnterbrechuog  derKettd 
enUleben,  setzen  sich  zusammen:  1)  aus  der  plötzlich  hereinbrecheodeD 
Erregung  and  2)  aus  den  Hemmungsvorg&ngen ,  welche  letztere  in  die 
zurQckbieibende  anodische  Schliessungshemmung  und  in  die  erst  ent* 
stehende  kathodiscbe  Oeffnungshemroung  zerfallen.  Die  anodieche  Scbliess* 
ungshemraung  flberwiegt  bei  schwachen,  die  kathodische  Oefihungshemm- 
ung  bei  starken  Strömen :  bei  einer  gewissen  mittleren,  der  zweiten  StnfSe 
des  Zuckungsgesetzes  entsprechenden  SCromst&rke  sind  daher  die  Hemm- 
ungen Oberhaupt  am  geringsten.  Sie  sind  flberdies  bei  allen  nicht  alhn 
mächtigen  Stromstärken  nur  durdi  Minimalreize  nachweisbar,  während 
für  Maximaireize  die  Erregung  sogleich  als  gesteigerte  Err^barkeit  ab- 
klingt Endlich  sind  die  Hemmungen  vergänglicher  als  die  Erregung,  so 
dass  diese  im  späteren  Verlauf  auch  Minimalreizen  sieb  verräth.     (J.  67 

—  70.) 

DieBeweguogder  Hemmung  mit  der  Stromverstärkung  von  der  Anode  ge- 
gen die  Kathode  lässt  sich  durch  die  extrapolare  wie  durch  die  intrapolare 
Partialerregung  darthun.  Die  Intensität  der  Hemmung  ist  aber  in  der  inirapo- 
laren  Strecke  grösser  als  in  den  extrapoiaren  Theilen  des  Nerven  ($.  76)) 
was  zur  Seite  der  Kathode  vorzugsweise  dann  deutlich  wird,  wenn  eia 
stärkerer  Strom  längere  Zeit  geschlossen  war.  (S.  175  Vers^  IL)  Die 
Erregung  dagegen  zeigt  auch  hier,  wie  die  Prüfung  mit  Maximalreizea 
ergibt,  in-  nnd  extrapolar  keine  nachweisbaren  Verschiedenheiteo. 

Die  Totalerregbarkeit  der  zuvor  vom  Strom  durchflossenen  Strecke, 
ist,  wie  aus  diesen  Thatsaohen  leicht  verständlich  ist,  unmittelbar  nach 
der  Oeffnung  bei  schwachen  und  starkeh  Strömen  mehr  herabgesetzt  alt 
jbei  solchen  von  mittlerer  Stärke ,  und  sie  ist  ßlr  alle  Stromstärken  er- 
höht, wenn  man  Maximalreize  zur  Prüfung  benützt.  (  %,  73.) 

S.  121.  Hiernach  können  wir  uns  die  wesentlichsten  Verhältnisse 
derOeffnungserregung  durch  die  Fig.  30  versinnlichen.  Gehen  wir  wieder 
^on  einer  mittleren  Stromstärke  aus,  bei  der  Gleichheit  der  ab-  und  auf- 
steigenden Oeffnungszuckung  besteht,  so  werden  Erregung  und  Hemmung 
durch  die  Curven  1  dargestellt:  die  Erregungscurve  ist,  wie  in  Fig.  28, 
eine  derAbscissenaxe  parallele  Gerade,  die  Hemmung  ist  ziemlich  gleich" 
massig  in  der  intrapolaren  Strecke  vertheilt,  sinkt  dann  aber  rasoh  aus- 
serhalb der  Elektroden,  so  dass  sie  gegen  die  Erregung  verschwindet. 
Bei  schwächeren  Strömen  (2)  überwiegt  die  zurückgebliebene  anodiseke 
Schliessungshemmung,  und  es  erfährt  dadurch  die  Erregungscurve  eine 
Knickung  in  der  Gegend  der  Anode :  die  Gestalt  der  Curven  gleicht  also 
der  für  die  Schliessung  schwacher  Ströme  gewonnenen  (Fig.  28 ,  2). 
Bei  starken  Strömen  dagegen  liegt  das  Maxiraum  der  Hemmungscurve 
an  der  Kathode ,  in  Folge  dessen  erfährt  jetzt  die  Erregungscurve  dort 
eine  Knickung   gegen  die  Abscissenaxe  (3).    Der   Verlauf  der   beidea 
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darren  ist  oao  ihrem  Verlauf  bei    der  SchlieBsuDgserregung  tDtgegenge« 
seUt    Im  Ganzen  läset   sich  also  die  Veränderung  dahin  susammenfas^ 
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Sen,  dass  mit  wachsender  Stromstärke  das  Maximum  der  Hemmungscurre 
▼on  der  Anode  gegen  die  Kathode  hinOberwandert,  und  dass  dem  ent- 
sprechend  die  Knickung  der  Erregungsourve  gegen  die  Abscissenaxe  sich 
umkehrt  Die  Oeffnungszuckung  ist  von  diesen  Verhältnissen  abhängig. 
Sie  fehlt  bei  schwachen  aufsteigenden  und  bei  starken  absteigenden  Strö- 
men, weil  dort  die  anodische,  hier  die  kathodische  Hemmung  die  Fort- 
pflanzung der  Erregung  zum  Muskel  hindert  ($.  71). 

3.    Die  Erregiag  durch  kan  daaerode  Reize. 

S.  122.  Die  Wirkung  kurz  dauernder  Stromstösse  setzt  sich 
im  Allgemeinen  aus  den  Wirkungen  der  Schliessung  und  Oeffnung  zu- 
sammen ,  indem  gleichzeitig  die  Dauer  des  Stromes  einen  Einfluss  aus- 
übt. In  dieser  Beziehung  gilt  die  Regel,  dass  sowohl  die  Erregung  wie 
die  Hemmung  erst  bei  einer  gewissen  Zeitgrenze  beginnt ,  dass  aber  die 
Stromesdauer  grösser  sein  muss,  um  eine  bleibende  Hemmung,  als  um 
Erregung  hervorzubringen.  Ebenso  entsteht  die  Oeffnungserregung  im- 
mer erst ,  wenn  der  Stromstoss  eine  solche  Dauer  besitzt,  dass  während 
seines  Bestehens  eine'  deutliche  anodische Sohliessungshemmung  sich  aus- 
bilden kann.  Sehr  kurae  Stromstösse  ei'zeugen  daher  nur  eine  SohliesS- 
ungserregung,  und  sie  sind,  abgesehen  von  den  bei  jeder  Form  der  Reiz- 
ung vorkommenden  flüchtigen  Hemmungserscheinungen ,  nur  von  gestei- 
gerCerErregbarkeit  begleitet  (S.  190).  Dabei-nimmt  mit  der  Verstärkung 
des  .Stromstosses  die  Höhe  und  Länge  der  Zuckung  zu ,  und  die  latente 
Reizung  verkleinert  sich  (S*79).  Verlängert  sich  die  Dauer  eines  schwachen 
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StromBtoBses ,  bo  wird  duroh  daB  Waohstham  der  anodiBchen  SchlieBB- 
ungshemaittog  die  ZuokungBBtftrke  bei  aufBteigeodein  Strom  vermindeH^ 
wfthrend  sie  bei  abBteigendem  fortwährend  zunimmt:  anter  der  Anode 
weiBf  jetzt  der  Minimalreiz  gesunkene^  unter  der  Kathode  meiBt  noch  ge- 
Bteigerte  Erregbarkeit  naoh.  Mit  der  VerBt&rkung  des  StrOmoB  wird  aber 
bald  eine  Grenze  erreicht,  wo  die  anodieche  SchlieBBungBbemmung  <)ie 
Zuckung  duroh  den  aufsteigenden  StromstoBs  ganz  unterdrQokt.  Bei  wei- 
terer VerBt&rkung  tritt  dann  wieder  eine  Zuckung  auf,  welche  durch 
ihren  späten  Beginn  sich  als  OeffnungBzuckung  verräth^  und  deren  St&rke 
sich  dann  mit  der  Intensität  und  Dauer  des  StromstosBes  vergrössert. 
(S.  81,  82,  85—87.)  Von  jetzt  an  hinterlässt  der  starke  Stromstoss  aaeh 
eine  deutliche  kathodische  Oeffnungshemmung,  welche  mit  der  Dauer  des 
StromstosBes  wächst  und  sich  theils  in  der  Abnahme  der  durch  den  ab- 
steigenden  Stromstoss  bewirkten  Zuckutig,  theils  in  der  Hemmung  kund- 
gibt,  welche  zur  Seite  der  Kathode  zurflckbleibt.  Doch  bleibt  selbst  bei 
hohen  Stromstärken  immer  noch  die  anodische  Hemmung  flberwiegend, 
ein  Umstand,  wodurch  sich  die  Nachwirkung  des  kurz  dauernden  Strom- 
stosses  von  der  Nachwirkung  der  gewöhnlichen  Oefinungserregung  un- 
terscheidet (S.  191). 

Die  Abhängigkeit  der  Intensität  der  Erregung  von  Stärke  und  Dauer 
der  Stromstösse  können  wir  demnach. in  das  folgende  Schema  zusam- 
menfassen ,  welches  wir  ab  das  Zuokungsgesetz  f  flr  STromstöBse 
bezeichnen  wollen: 

Absteigend  Aufsteigend 

Schwache  Stromstösse: 


Zunahme  der  Erregung  mit  Stärke  und  Dauer  des  StromstosBes. 

I  Stärkere  Stromstösse:  | 

Zunahme  Abnahme 

I  S  tär  k  8  te  S  trom  stö  sse  :  I 

Abnahme  Wiederzunahme  (Oeffnungserregung) 

mit  Stärke  und  Dauer  des  Stromstosses. 

Innerhalb  jeder  Stufe  bleiben  somit  Stärke  und  Dauer  des  Stremstos- 
ses  einander  in  gewissem  Grade  aequivalent. 

Nimmt  man  nicht  die  Stromstärke  sondern  die  Zeitdauer  als  erste 
Urveränderliche,  so  ergibt  sich  folgendes  Schema: 

Absteigend  Aufsteigend 

Ktirzeste  Dauer:  Zunahme  Zunahme  Jmitwaob* 

Mittlere  Dauer :   Zunahme  Abnahme  f   sender 

Längere  Dauer:    Abnahme  Zunahme     (Oeff/   Strom- 

nungszuekung)  i    stärke, 


Die  Erregnng  durch  knn  danernde  Reise«  Q4i 

S*  123.  Die  bierin  ausgedraokte  Gesetzmftesigkeit  läset  sich  leicht 
mit  den  früheren  graphischen  Darstellungen  in  Einklang  bringen.  Der 
Thatsache,  dass  der  Strom  einer  gewissen  Zeit  bedarf^  um  erregend  zu 
jvirken,  entspricht  die  der  Fig.  29  zu  Grunde  gelegte  Annahme ,  dass  im 
ersten  Moment  der  Stromeseinwirkung  die  hemmenden  Kräfte  aber  den 
Antrieb  zur  Erregung  überwiegen.  Jene  wirkungslosen  kurz  dauernden 
Stromstösse  correspondiren  dem  Stadium  der  Unerregbarkeit  in  der  ein- 
zelnen Zuckung.  Damit  ist  nicht  gerade  gefordert,  dass  die  Zeitgrenze 
f&r  die  Wirkungslosigkeit  der  Stromstösse  und  das  Stadium  derUnerreg« 
barkeit  gleich  gross  sein  müssen.^  Denn  durch  die  Häufung  der^Erreg- 
nngsantriebe,  wie  sie  der  dauernde  Strom  mit  sich  führt ,  können  sehr 
wohl  weitere  Bedingungen  eingeführt  werden  ,  welche  auf  die  Erregbar- 
keitsprflfung  von  Einfiuss  sind.*  Geben  wir  nun  dem  Stromstoss  eine  etwas 
grössere  Dauer,  so  reicht  das  Anwachsen  desselben  im  Nerven  in  jenen 
Theil  der  Curve  (flg.  29),  wo  die  negativen  Ordinaten  sich  wenig  ver* 
ändern.  Zunächst  wächst  daher  die  erregende  Wirkung  mit  der  Dauer 
des  Stromstosses.  Aber  linlis  wird  bald  der  Wendepunkt  erreicht ,  wo 
die  Hemmungscurve  stärker  zu  wachsen  beginnt.  Mit  der  weiteren  Ver- 
längerung des  aufsteigenden  Stromstosses  nimmt  desshalb  die  erregende 
Wirkung  wieder  ab  ,  während  sie  beim  absteigenden  (wie  die  Curve 
rechts  zeigt)  immer  noch  zunimmt.  Geht  man  zu  stärkeren  Strömen 
über,  so  kommt  nun  jene  Verschiebung  gegen  die  Kathode  zum£tnflusS| 
welche  die  Hemmungscurve  im  Moment  derOeffnung  erfährt.  Wir  können 
uns  jetzt  ein  ungefähres  Bild  der  Vorgänge  machen,  wenn  wir  uns  vor- 
stellen, zuerst  habe  bei  der  Schliessung  der  in  3  Fig.  28  dargesteHle  Zu> 
stand  Platz  gegriffen,  und  er  habe  sich  schnell  bei  der  Oeffnung  in  den 
Zustand  3  Fig.  30  umgewandelt:  diesen  letzteren  findet  dann  natürlich 
die  Untersuchung  um  so  deutlicher  vor,  je  länger  die  Schliessung  ge- 
währt hat,  denn  die  kathodische  Oeffoungsh^mmung  mit  der  ihr  entspre- 
chenden Knickung  der  Erregungscurve  wird  um  so  grösser ,  je  grösser 
die  anodische  Schliessungshemmung  gewesen  ist,  aus  der  sie  her« 
vorgieng. 

$•  124.  In  dem  Waehsthum  der  Erregung  mit  der  Dauer  des  Strom- 
stosses ,  in  dem  langsamen  Entstehen  der  Hemmung ,  ihrem  Zurück- 
bleiben nach  der  Oeffnung  des  schwachen,  ihrer  Wanderung  nach 
der  Oeffnung  des  starken  Stromes  offenbart  sich  eine  ausnehmende 
Langsamkeit  der  Molecularbewegungen ,  welche  den  Erregungsvorgang 
erzeugen*  Als  eine  Folge  dieser  trägen  Beweglichkeit  ergibt  sich  die 
Thatsache,  dass  die  Vorgänge,  welche  ein  Reizanstoss  auslöst^  im  Allge- 
meinen längere  Zeit  andauern.  Diejenigen  Vorgänge ,  welche  eine  von 
einem  ferneren  Punkte  des  Nerven  heranrollende  Erregung  auslöst,  dauern 
an  und  summiren  sich  mit  den  Effecten  neuer  Reizanstösse.  So  wird  es 
begreiflich ,  dass  mit  der  .Bewegung  in  der  Nervenfaser  die  Stärke  und 
Dauer  der  Erregung  zunimmt.  ($.79.)  In  anderen  Fällen  können  ebenso 

Wandt,  Maohimik  der  Nerroo.  |g 
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hemmende  Wirkungen  eonalirt  werden :  eine  Folge  hiervon  iai  die  Ver- 
lengsamong  der  Portpflanzungsgeschwindigkeit,  wie  man  sie  bei  aufstei* 
genden  Stromstössen  von  etwas  Iftngerer  Dauer  beobachtet.  ($.  91.) 

$.  125.  Meehanisohe  Reizstösse  gleichen  in  ihren  Wirk- 
ungen vollständig  elektrischen  Stromstössen  von  so  kurzer  Dauer,  dass 
die  Einflösse  der  anodischen  und  kathodischen  Hemmungen  verschwin« 
den.  Der  Verlauf  der  Erregbarkeit  während  und  nach  der  Zuckung,  so- 
wie bei  Reizstärken,  welche  keine  Zuckung  erregen,  entspricht  daher  den 
bei  der  elekirischen  Erregung  festgestellten  Thatsachen.  (Fig.  19  8.  198j 
Fig.  20  und  2L  8. 199  u.  200.)  Nichts  desto  weniger  manifestiren  sich  auch 
hier  die  Innern  WiderstandskräAe  des  Nerven  in  vorObergehenden  Hemm- 
ungen  kurz  nach  Ablauf  der  Zuckung  (Fig.  22,  S«  200),  eine  Thataaehe, 
welche  den  auch  aus  andern  Ergebnissen  zu  folgernden  8atz ,  dasa  jede 
Art  der  Erregung  aus  der  Wechselwirkung  erregender  und  hemmender 
Kräfte  hervorgeht,  weiter  bekräftigt. 

4.    Ziitiade  der  Ksrreuikstaai  lad  EiaMsse  der  TeMperatv. 

$.  126.  Im  asthenischen  Zustande  ist  der  innere Kräftevorrath 
des  Nerven  vermindert  und  die  Geschwindigkeit  herabgesetzt,  mit  weleher 
sowohl  die  erregenden  wie  die  hemmenden  Kräfte  ,  namentlich  aber  die 
letzteren ,  nuf  einen  bestimmten  Anstoss  in  Wirksamkeit  treten.  Es  er^ 
geben  sich  hieraus  ohne  Schwierigkeit  die  Veränderungen,  welche  wir 
an  den  bisherigen  graphischen  Darstellungen  anbringen  mflssen,  um  diese 
Verschiedenheit  auszudrücken.  Die  für  dieselben  zwei  Zeitmomente  a 
und  a'  (Fig.  27)  gezeichneten  Curven  würden  nun  geringere  Unter- 
schiede darbieten  als  frOher :  es  wäre  nämlich  nicht  nur  die  Hemmung 
weniger  fortgeschritten,  sondern  es  hätten  auch  die  Ordinalen  der  Erreg* 
üngscurve  eine  geringere  Veränderung  ihrer  verticalen  Höhe  erfahren. 
Hierdurch  würde  neben  der  geringeren  Geschwindigkeit  der  Vorgänge 
auch  die  Thatsache ,  dass  die  Erregung  länger  und  stärker  nachklingt, 
ohne  dass  die  erregenden  Kräfte  vermehrt  zu  sein  brauchen,  einen  deut- 
lichen Ausdruck  finden.  In  der  That  weisen  uns  ja  alle  Beobachtungen 
darauf  hin,  dass  die  anscheinend  vermehrte  Reizbarkeit  dös  asthenischen 
Nerven  nur  in  der  schwächer  und  langsamer  widerstehenden  Hemmung  ihren 
Grund  hat,  wodurch  während  einer  längeren  Zeit  die  Erregung  sich  ansam- 
meln kann.  Im  asthenischen  Zustande  ist  zwar  das  in  einer  gegebenen  Zeit 
den  Nerven  durchfliessende  Erregungsquantum  vermindert,  abe  rdie  Zeit  der 
Erregung  ist  in  der  Regel  mehr  oder  weniger  vergrössert,  daher  das  ge- 
sammle  Erregungsquantum,  welches  ein  äusserer  Reiz  auslöst,  vermehit 
sein  kann. 

$•  127.  Bei  der  thermischen  Modification  des  Nerven  bleibt 
zunächst  der  Kräftevorrath  unverändert,  aber  die  Geschwindigkeit,  mit 
welcher  die  Kräfte  wirksam  werden,  ist  vergrössert:  dies  verriUh  sich 
in   der  Verkürzung  der  Zuckungsdauer,   während  die  Zuckungshöhe  na* 
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?eriUidert  bleibt  oder  sanimnit,  io  dem  Waohethum  der  Hemmungen  an 
der  Anode  sowohl  als  der  Kathode,  und  in  der  trotzdem  st&rke/en  Er- 
regbarkeitszunahme  zur  Seite  der  letzteren,  endlich  in  der  Leichtigkeit, 
mit  welcher  selbst  relativ  schwache  Ströme  ab-  oder  aufsteigende  Modi- 
fieation  herbeiflihren.  ($.  102—1060 

D^  graphische  Ausdruck  dieses  Verhaltens  würde  eine  der  vorigen 
entgegengesetzte  Form  annehmen.  Die  absolute  Höhe  der  positiven  und 
negativen  Ordinaten  könnte ,  wenigstens  für  massige  und  langsame  Tem- 
peniturein Wirkungen ,  die  nämliche  bleiben,  aber  zwei  auf  einander  fpl« 
genden  Zeitroomenten  a  und  a'  würden  viel  grössere  Unterschiede  der 
Ordinaten  entsprechen.  Dabei  würde  also  zun&ohst  nicht  das  Erregungs- 
quantum im  Ganzen ,  wohl  aber  das  in  einer  gegebenen  Zeit  den  Ner- 
ven durchfliesaende  Erregungsquantum  vermehrt  sein.  Erst  bei  denjeni- 
gen Temperattireinwirkungen,  welche  der  Grenze  nahe  kommen  ,  wo  die 
Temperatursteigemng  soeben  zum  Reiz  wird,  wird  auch  die  ganze  Quan; 
titat  der  Erregung  mehr  oder  weniger  beträchtlich  gesteigert  werden. 


IL  Beziehnng  za  andern  Thatsachen  der  Nerven- 

Physiologie. 

L   Tcriaderugea  4er  Erregbarkeit  in  Elektratoaas. 

S.  128.  Der  dauernde  constante  Strom  zerlegt  nach  Pf  lüger 's  Un- 
tersuchungen *)  den  Nerven  in  eine  Strecke  verminderter  und  in  eine 
Strecke  vermehrter  Erregbarkeit.  Die  erste  Veränderung,  die  anelektro- 
tonische  Herabsetzung  derErregbarkeit,  erreicht  in  der  Gegend  der  Anode, 
die  zweite,  die  katelektrotonische  Steigerung  der  Erregi;>arkeit ,  in  der 
G^end  der  Kathode  ihr  Maximum.  Beide  Veränderungen  gehen  durch 
einen  zwischen  den  Elektroden  gelegenen  hidifferenzpunkt  in  einander 
über.  Hit  der  Verstärkung  des  Stromes  wachsen  si^  an  Intensität  und 
Ausbreitung,  und  der  Indifferenzpunkt  wandert  von  der  Anode  gegen  die 
Kathode  hin. 

Die  anelektrotonische  Veränderung  entsteht^  wie  Pflüg  er  (überein- 
stioimend  mit  unsem  Beobachtungen  über  die  Fortpflanzung  der  Hemm- 
nngawelle)  hervorhebt,  ausserordentlich  hingsam  im  Vergleich  mit  der 
grossen  Geschwindigkeit,  mit  welcher  sich  die  katelektrotonische  ein- 
stellt •♦). 


^)  Untersnchoogen  über  die  Physiologie  des  Elektrotonus.  Berlin  1859.  Vergl. 

mein  Lehrbuch  der  Physiol^  2te  Anfl.  S.  472  u.  f. 
••)  A.  a.  0.  S.  26Ö. 
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Alle  diese  Thatoaeheo  schh^easen  sich  auf  das  schönste  den  obigen 
Ergebnissen  an.  Wir  haben  zwar  erfahren,  dass  die  Ter&nderungen  ni^i 
alsbald  nach  der  Sohliessung  des  Stromes  in  der  Weise  sieh  feststellen,  wi0 
es  die  Prarung  während  des  dauernden  Durchströoitseins  ergibt  Im  AU« 
gemeinen  aber  leiten  auch  unsere  Versuche  darauf  bin,  dass  die  elektro* 
tonischen  Erregbarkeits&nderungen ,  wie  sie  von  PflQger  beobachtet 
sind,  als  derjenige  Gleichgewichtszustand  sich  he/stellen 
müssen,  welcher  nach  Ablauf  der  die  Schliessung  beglei« 
t  enden  und  ihr  unmittelbar  folgen  den  Erregbar  keitssoh  wank* 
ungen  eine  Zeit  lang  zurückbleibt. 

Das  Gesetz  der  Erregung  durch  den  Constanten  Strom  fasst  PflQ* 
ger  vom  Standpunkt  seiner  Versuche  aus  in  folgenden  Satz  zusammen : 
Erregt  wird  eine  gegebene  Nervenstrecke  durch  das  Entstehen  des  Kat- 
elektrotonus  und  durch  das  Verschwinden  des  Anelektrotonus,  nicht  aber 
durch  das  Verschwinden  des  Katelektrotonus  und  durch  das  Entstehen 
des  Anelektrotonus  *).  Auch  hiermit  stehen  unsere  Beobachtungen ,  so 
weit  sie  sich  auf  die  Wirkung  starker  Ströme  beziehen,  im  Einklang. 
Zweifelhaft  dagegen  erscheint  es ,  ob  dieselbe  räumliche  Begrefnzung  des 
erregenden  Vorganges  auch  bei  massigeren  Stromstärken  angenommen 
werden  dürfe,  bei  welchen  die  an  der  Anode  und  Kathode  entstehebden 
Hemmungen  nicht  die  Fortpflanzung  der  Erregung  verhindern.  Hier  hat 
uns  einerseits  die  Prüfung  mit  Minimalreizen  efne  weitere  Verbreitung  der 
Hemmungen,  als  sie  bisher  angenommen  wurdB,  und  anderseits  die  Prüf- 
ung mit  stärkeren  Reizen  eine  Ausdehnung  der  Erregung  auch  über  die 
in  Hemmung  begriffene  Strecke  ergeben.  Damit  ist  freilich  noch  nicht  er- 
wiesen, dass  die  Erregung  von  der  ganzen  intrapolaren  Strecke  ausgeht, 
sondern  bei  der  grossen  Geschwindigkeit,  mit  welcher  dieselbe  sich  fort- 
pflanzt, könnte  trotzdem  ihr  Ursprung  streng  auf  die  Nachbarschaft  der 
Kathode  beschränkt  sein.  Dagegen  steht  aber  auch  nichts  im  Wege  an« 
zunehmen^  dass  die  erregenden  ebenso  wie  die  hemmenden  Kräfte  bei  der 
Schliessung  und  bei  der  Oeffnung  des  Stromes  in  der  ganzen  intrapola- 
ren Strecke  gleichzeitig  wirksam  werden,  und  dass  nur  das  Maximum 
der  Erregung  bei  der  Schliessung  in  der  Nähe  der  Kathode,  bei  derOeflF- 
nung  in  der  Nähe  der  Anode  gelegen  ist.  In  der  That  werden  wir  sp&* 
ter  sehen,  dass  diese  Auffassung,  die  in  vielen  der  hier  mi^etbeilten  Be- 
obachtungen ihre  Stütze  findet,  als  die  zweifellos  richtige  sich  heraus« 
stellt.  (Vergl.  S-  133;  139  und  153.) 

t.    Terkaiienüigea  4er  Foriplaasiagsgesckwiaiiigkeil  im  Elektrstaais« 

S.  129.  Mittelst  seiner  Versuche  über  die  Veränderungen  der  Port- 
pflanzungsgeschwindigkeit  im    Elektrotonus    hat  Bezold    tbeils  Pflfl* 


*)  A.  a.  0.  S.  456. 


VerXfideräog^n  der  ForlpflansangsgeBchwIndigkeit  im  Elektrotonus.      245 

ger*8  Anschauungen  bestätigt,  theils  denselben  einige  erweiternde  Re- 
sultate hinzugefügt  *)•  Letzterer  Art  sind  namenih'ch  diejenigen  Beob- 
sehtungen ,  weiche  sich  auf  die  Verzögerung  der  Fortpflanzung  in  der 
Nfthe  der  negativen  Elelcirode  beziehen.  B  e  z  o  1  d  fand  nämlich  ,  dass 
nicht  bloss,  was  mit  PflUger^s  Versuchet  übereinstimmte,  die  Fort- 
pflanzung an  der  positiven  Elektrode  und  in  der  Nähe  derselben  ge- 
hemmt sei,  sondern  dass  eine  ähnliche  Hemmung  auch  an  der  negativen 
Elektrode  stattfinde. 

DiesiB  letzteren  Resultate  bestätigen  sich  nicht,  wenn  man  kurze  Zeit 
nach  der  Schliessung  bei  massiger  Stärke  des  constanten  Stromes  die 
Prüfung  ausfahrt:  hier  findet  sich  die  latente  Reizung  nicht  in  der  Nähe 
der  Kathode  vergrössert,  sondern  im  Gegentheil  vermindert.  Bezold 
hat  aber  seine  Messungen  immer  nach  längerer  Schliessungsdauer  und 
meist  bei  ^icht  unbeträchllioher  Stromstärke  ausgeführt.  Seine  Resultate 
sind  daher  sehr  wahrscheinlich  durch  die  eingetretene  Hodification  des 
Nerven  bedingt,  die,  wie  wir  gefunden  haben,  immer  von  einer  starken 
Hemmung  begleitet  ist.  Die  weitere  Annahme,  dass  zwischen  den  Elek- 
troden ein  Indifferenzpunkt  sei,  fQr  welchen  die  Fortpflanzung  ungeändert 
bleibe  (S.15Ö),  grOndet  sich  nicht  auf  Versuche,  sondern  auf  theoretische 
Betrachtungen ,  die  sich  gegenwärtig  nicht  mehr  als  zutreffend  er- 
weisen. 

Nach  der  Unterbrechung  des  Stromes  hat  Bezold  einige  Zeit  so- 
wohl zur  Seite  der  Anode  wie  der  Kathode  verzögerte  Erregungsleitung 
beobachtet.  Dies  entspricht  unsern  Beobachtungen  ,  wonach  ausser  der 
entstehenden  kathodischen  Oeffnungshemmung  noch  die  anodische  Schliess- 
ungsbemmung  zurückbleibt,  namentlich  nach  so  langer  Schliessungsdauer, 
wie  sie  auch  hier  angewandt  wurde  **). 

Eine  directe  Bestätigung  der  von  P  f  1  ü  g  e  r  Ober  den  Ort  der 
Schliessungs-  und  Oeffnungserregung  aufgestellten  Theorie  suchte  Bezold 
dadurch  zu  gewinnen,  dass  er  die  Zeit  des  Eintritts  der  Schliessungs- 
und Oeffnungszuckung  bei  wechselnder  Richtung  des  Stromes  bestimiKte. 
Indem  auf  diese  Weise  zuerst  absteigende  Kettenströme  mit  Oeffnungs- 
indttctlonsschlägen  verglichen  wurden ,  ergab  sich,  dass  bei  der  Schliess- 
ung sehr  schwacher  absteigender  Ströme  der  Eintritt  der  Zuckung  ver- 
zögert ist,  dass  diese  aber  dann  bei  stärkeren  Strömen  gleichzeitig  mit 
der  Inductionszuckung  erfolgt.  Hinsichtlich  aufsteigender  Kettenströme 
fand  sich,  dass  bei  schwachen  Strömen  eine  Verzögerung  existirt,  die  zu- 
erst mit  wachsender  Stromstärke  abnimmt,  um  dann  wieder  zuzunehmen 
und  schliesslich  unendlich  zu  werden ,  indem  die  Schliessungszuckung 
ausbleibt. 


*)  Untersuchungen   Über  die  elektrische  Erregung  der  Nerven   und  Muskeln. 

Leipz.  1861. 
•♦)  A.  a.  0.  S.  173  u.  f. 
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Hieraus  sehloss  Beaold:  1)  dass  die  Erregung  durch  den  eonatan« 
ien  Strom  nicht  im  Augenbh'ck  der  Schliessung,  sondern  erst  nach  einer 
von  der  Stromstärke  abhängigen  Vorbereitungszeit  erfolge ,  während  de- 
ren die  Erregbarkeit  des  Nerven  zunehme  y  so  dass  dieser  Ahig  werde, 
auf  das  Fliessen  des  constanten  Stroms  mit  dem  Moleoularvorgang  der 
Erregung  zu  antworten ;  2)  dass  der  galvanische  Strom  bei  seinem  Ein* 
treten  im  Nerven  denselben  nicht  an  der  positiven  sondern  an  der  nega^ 
tiven  Elektrode  errege  *). 

Die  Thatsaehen,  auf  welche  sich  diese  Folgerungen  gründen,  sind 
zweifellos  richtig,  aber  die  Folgerungen  selbst  können  wir  gegenwärtig 
nicht  mehr  anerkennen.  Auf  die  Annahme  einer  Vorbereitungszeit  wird 
nämlich  B  e  z  o  I  d  dadurch  geführt,  dass  bei  der  Anwendung  sehwacher, 
namentlich  auch  schwacher  absteigender  Kettenströme  die  latente  Reiz- 
ung länger  dauert  als  bei  Hazimalerregungen  durch  OeffnungsinductiOD»- 
schläge.  Nun  haben  wir  aber  erfahren  ,  dass  die  latente  Reizung  aber-' 
haupt  mit  der  Stärke  der  Erregung  abnimmt ,  und  wir  haben  femer  ge- 
sehen, dass  die  Erregung  überall  bis  zu  einer  gewissen  Intensität  ange- 
wachsen sein  muss ,  wenn  Huskelzuckung  entstehen  soll.  In  dieser  Be- 
Ziehung  steht  die  Erregung  durch  den  constanten  Strom  mit  deijenigeo 
durch  momentane  Stromstösse  durchaus  in  Uebereinstimmung,  und  die 
Gründe ,  welche  veranlassen  mochten,  für  den  ersteren  eine  solche  Vor- 
bereitungszeit vorauszusetzen ,  fallen  hinweg.  Ebenso  zwingen  aber 
die  Thatsaehen,  aus  welchen  gefolgert  wird,  dass  die  Kathode  der 
Ort  der  Schliessungs  - ,  die  Anode  der  Ort  der  Oeffnungselregung 
sei,  nicht  mehr  zu  diesem  Schlüsse.  Bezold  findet  nämlioh,  dass 
die  Zuckungen  durch  die  Schliessung  stärkerer  absteigender  Ketten- 
ströme zu  derselben  Zeit,  wie  die  von  der  nämlichen  Stelle  dareh 
einen  Oeffnungsinductionsschlag  ausgelösten  Zuckungen  eintreten ,  wäh- 
rend die  Zuckungen  durch  die  Schliessung  aufsteigender  Kettenströme 
erst  später  sich  einstellen.  Nun  haben  wir  erfahren,  dass  die  von  der 
Adbde  sich  eztrapolar  ausbreitende  Hemmungswelle  die  Fortpflanzung 
d^r  Erregung  verzögert ,  wir  haben  gesehen ,  wie  in  Folge  dessen  sogar 
durch  aufsteigende  Stromstösse  von  nicht  zu  kurzer  Dauer  nicht  bloss 
die  latente  Reizung,  sondern  sogar  dieFortpflanzungsgeschwindigkeii  ver^ 
zögert  werden  kann.  Hiernach  bliebe  es  vollkommen  denkbar,  daas  die 
Erregung  zwar  in  der  ganzen  intrapolaren  Strecke  entstehe,  dass  aber, 
wenn  der  StrOte  aufsteigend  gerichtet  ist,  eben  jene  Hemmungswelle  das 
Eintreffen  der  Erregung  am  Muskel  verzögere. 

Ebenso  verhält  es  sich  mit  den  Thatsaehen,  aus  welchen  gefolgert 
wird,  dass  die  Anode  der  Ort  der  Oeffnungserregung  sei.  Bezold  ladet 
nämlich,  dass  bei  der  Oeffnung  stärkerer  aufsteigender  Ströme  die  Zuck- 
ung gleichzeitig  mit  derlnductionszuckung,  bei  der  Oeffnung  absteigender 


*)  A.  a.  0.  Cap.  VII»  S*  266.  n.  f. 
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SirOme  aber  erat  verspätet  eintritt.  Nan  haben  wir  gesehen ,  dass  nach 
der  Oeffnung  stärkerer  absteigender  Ströme  sich  von  der  Kathode  aus 
eine  Hemmungsweile  ergiesst,  welche  die  Fortpflanzung  der  Erregung 
verzögert  und,  wenn  der  Strom  eine  gewisse  Intensität  erreicht,  ganz 
hindert  Auch  hier  wird  also  durch  jene  Verzögerung  nicht  die  Annahme 
widerlegt,  dass  in  der  ganzen  intrapolaren  Strecke  die  Erregung  stattge- 
funden habe.  Es  geht  die  Triftigkeit  dieses  Einwandes  übrigens  auch  dar- 
aus hervor ,  dass  hier  ^  ebenso  wie  bei  der  Schliessung  aufsteigender 
Ströme,  die  Unterschiede  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  zum  Theil 
viel  au  gross  sind ,  als  dass  sie  aus  dem  verschiedenen  Ort  der  Reizung 
erklärt  werden  könnten.  Bei  schwächeren  Strömen,  wo  nach  unsernVer- 
anchen  die  anodische  OeflTnungshemmung  nicht  so  bedeutend  ist,  kommt 
2weierlei  in  Betracht:  einmal  die  Verzögerung  in  Folge  der  schwächeren 
Erregung  und  sodann  die  durchweg  längere  Schliessungsdauer,  deren  si^h 
Bezold  bedient  hat^  und  welche  die  Hemmungen  beträchtlich  steigert. 

Di^Thatsache,  dass  bei  der  Oeffnung  schwacher  aufsteigender  Ströme 
der  Eintritt  der  Zuckung  mehr  verzögert  ist  als  bei  höheren  Stromsti^* 
ken,  hat  Bezold  in  ähnlicher  Weise  wie  die  gleiche  Erscheinung  bei  der 
Schliessung  schwacher  absteigender  Ströme  erklärt,  indem  er  auch  hier  eine 
Vorbereitungszeit  annahm ,  während  deren  der  Nerv  erst  die  Fähigkeit 
erlange,  auf  die  Rückkehr  aus  dem  pölarlsirten  in  den  normalen  Zustand 
mit  Zuckung  zu  reagiren.  Unsere  Versuche  liefern  hiefür  ebenfalls  eine 
andere  Deutung.  Bei  schwachen  Strömen  bleibt  die  anodische  Hemmung 
länger  bestehen.  Es  wird  daher  auch  begreiflich,  dass  die  hier  beobach- 
tete Verzögerung  viel  bedeutender  ist  als  diejenige  ,  die  B  e  z  o  1  d  bei 
schwachen  absteigenden  Kettenströmen  gefunden  hat,  bei  denen  bloss 
die  >  langsamere  Fortpflanzung  in  Folge  der  schwächeren  Erregung  zur 
Wirkung  kommt.  (Vergl.  die  Versuche  S.  269  und  288  a.a.O.)  Wieder 
fällt  übrigens  in  diesen  Beobachtungen  die  Schliessungsdauer  sehr  ins 
Gewicht.  Bei  einem  nach  stundenlanger  Schliessung  eines  schwachen  auf^ 
steigenden  Stromes  hervorgerufenen  Ritte  r'schen  Oeffnungstetanus 
kann ,  wie  ich  schon  vor  längerer  Zeit  fand,  die  latente  Reizung  sogar 
auf  mehrere  Secunden  sich  ausdehnen  *).  Hier  wird  Niemand  daran 
denken  ,  die  Verzögerung  von  dem  Ort  der  Reizung  abzuleiten ,  sondern 
sie  hat  offenbar  in  den  zwischen  den  Elektroden  und  dem  Muskel  ange- 
sammelten Hemmungen  ihren  Grund ,  welche  sich  in  einer  nur  allmälig 
verschwindenden  Abnahme  der  extrapolaren  Erregbarkeit  verrathen«  Die- 
selbe .Ursache  ist  aber ,  wenn  auch  in  geringerer  Stärke,  schon  bei  kür- 
zerer Schliessungsdauer  wirksam. 

S.  Das  Gesetz  1er  elektriscken  IferreaerregiiAK. 
S.  130.    Die  zu    seiner  Zeit  bekannten  Thatsachen  über  elektrische 


.  »*%    ^ 


*)  Archiv  fUr  pbysiol.  Heilk.  N.  F.  Bd.  2  S.  Slä. 
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NervenerreguDg  hat  du  Bole-Reymond  in  den  Sata  Boaammeng»- 
fttsst,  dasii  der  Bewegungsnerv  nicht  auf  das  dauernde  FliesBen  des  Stro- 
mes, sondern  nur  auf  schnell  eintretende  Veriinderungen  der  Strominten- 
sit&t  mit  Zuckung  seines  Muskel«  antworte  * ).  Schon  damals  konnte  die- 
ser Satz ,  obgleich  es  vielfach .  so  geschehen  ist ,  nicht  als  das  wirkliche 
Gesetz  der  Nervenerregung  betrachtet  werden,  insofern  bei  den  Empfind- 
ungsnerven  nach  den  subjeetiven  Versuchen  auch  eine  Reaetion  auf  das 
dauernde  Fliessen  des  Stromes  anzunehmen  war.  Ich  habe  zuerst  gefon* 
den  j  dass  ebenso  für  die  directe  Reizung  des  Muskels  der  obige  Satz 
nicht  gilt,  indem  der  Muskel  w&hrend  der  Stromesdauer  eine  schwache 
Contraction  zeigt  **).  Sodann  hatPflQger  gezeigt,  dass  far  gewisse 
Fälle  auch  der  fiiewegungsnerv  eine  Ausnahme  darbietet,  für  jene  Fälle  n&m* 
lieh ,  wo  der  Strom  eine  tetanisirende  Wirkung  hat.  Nichts  desto  weni- 
ger hat  das  du  Bois*sche  Gesetz  der  Nervenerregung  bis  jetzt  ziemlich 
unbestritten  als  das  allgemeinere  gegolten. 

Unsere  Versuche  zeigen  nun ,  wie  ich  glaube,  in  unwiderlegbarer 
Weise ,  dass  die  erregende  Wirkung  so  lange  dauert ,  als  der  constante 
Strom  fliesst  Aber  indem  sie  die  äussere  Erregung  als  eine  Resultante 
erregender  und  hemmender  Kräfte  darthun  und  uns  mit  dem  Gesetz  be- 
kannt machen,  nach  welchem  diese  Kräfte  wachsen,  geben  sie  zugleich 
Aber  die  GrOnde  Rechenschaft^  aus  denen  im  Allgemeinen  die  äussere  Er* 
regung  bald  nach  dem  Hereinbrechen  des  Stromes  verschwindet.  Diese 
Gründe  liegen  in  der  in  Fig.  29  (S.  233)  graphisch  dargestellten  Verän- 
derung der  erregenden  und  hemmenden  Kräfte  mit  der  Zeit  unmittelbar 
ausgedrflckt:  die  punktirte  Curve  rechts  und  links  stellt  dort  den  aus  bei- 
den resultirenden  Verlauf  der  äussern  Erregung  für  den  ab-  und  aufstei- 
genden Strom  dar.  Hiernach  können  wir  das  Gesetz  der  Nervenerreg- 
ung für  die  Schliessung  des  Stromes  folgendermassen  formuliren: 

y,Die  in  Folge  der  Schliessung  des  Stromes  eintretende  äussere  Erreg- 
ung ist  eine  Function  der  erregenden  und  hemmenden  Wirkungen,  wel- 
che der  Strom  ausflbt.  Die  positiven  Werthe  dieser  Function  liegen 
zwischen  Zeitgrenzen  eingeschlossen ,  die  von  der  Stärke  und  Richtung 
des  Stromes  abhängen ,  so  aber  dass  die  Function  immer  mit  merklicheo 
positiven  Werthen  erst  eine  kurze  Zeit  nach  der  Schliessung  beginnt  und 
nach  einer  längeren  Zeit  negative  Werthe  annimmt.'^ 

Von  diesem  Gesetz  für  die  Sohliessungserregung  muss  dasjenige  fllr 
die  Oeffoungserregung  getrennt  werden,  da  die  letztere  auf  durchaus  an- 
dern Ursachen  beruht.  Wir  können  nach  unsem  Versuchen  das  fllr  sie 
gültige  Gesetz  in  folgende  Form  bringen: 

,^Die  in  Folge  der  Oeffnung   des  Stromes  eintretende  äussere  Erreg* 


*)  Untersnchnogen  über  thieriscbe  Elektricität,  Bd.  I  S.  258. 
^*)  Muskelbewegung  S.  122. 
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QOg  i8t  eine  Fonotion  erstens  der  erregendeiy  Wirkungen,  welche  mit  der  Aus- 
gleiebong  der  während  der  Schliessung  bestandenen  Hemmungen  verbunden 
siod^  and  zweitens  der  hemmenden  Wirkungen,  welche  theilsan  der  Anode  su- 
rfldcbleiben,  theils  an  der  Kathode  sich  anhäufen.  Von  der  Geschwindigkeit 
jener  Ausgleichung  und  von  der  Grösse  der  anodischen  und  kathodischen 
flemroungje  nach  Stärke  und  Dauer  des  Stromes  hängt  dieOeffnungserregung 
in  ihrer  Stärke,  Dauer  und  in  der  Zeit  ihres  Eintritts  ab.  Sie  fehlt,  wo  die 
Hemmung  nur  langsam  verschwindet  (beiden  schwächsten  Strömen),  ihr 
Eintritt  ist  verspätet,  wo  die  während  der  Schliessung  angesammelte 
Hemmung  längere  Zeit  in  merklicher  Grösse  angesammelt  bleibt  (nach 
längerer  Schliessungsdauer  aufsteigender  Ströme),  und  ihre  Dauer  ist  ver- 
längert, wo  die  stark  angesammelte  Schliessnngshemmung  eine  längfere 
Zeit  «1  ihrer  Ausgleichung  nöthig  hat  (Oeffnungstetanus)/' 

Die  Verschiedenheiten,  welche  in  diesen  Beziehungen  die  Richtung 
der  Ströme  hervorbringt,  werden  bei  dem  Gesetz  der  Zuckungen  und 
den  Hodiflcationen  der  Erregbarkeit  zu  betrachten  sein. 

Es  bedarf  kaum  des  Hinweises ,  dass  der  Widerspruch ,  in  welchem 
das  Gesetz  der  Erregung  der  Bewegungsnerven  einerseits  mit  dem  Gesetz 
filr  die  Empflndungsnerven,  anderseits  mit  den  Erscheinungen  am  Muskel 
lag,  durch  den  neuen  Ausdruck,  welchen  dasselbe  auf  Grundlage  unserer 
Versuche  gefunden  hat,  nunmehr  beseitigt  ist. 

4.    Bas  Ceseti  Isr  Ziekvagea. 

§•  131.  Wir  sehen  hier  zunächst  von  denjenigen  Wirkungen  ab, 
welche  einerseits  durch  die  verschiedene  Reizbarkeit  der  einzelnen  Theiie 
des  Nerven  und  anderseits  durch  das  von  oben  nach  unten  fortschreitende 
Absterben  desselben  bedingt  werden.  Ersteres  lässt  sich  in  den  Versu» 
ohen  dadufoh  erreichen,  dass  man  den  Elektroden  eine  kleine  Spann- 
weite  gibt  und  sie  nicht  mit  Punkten  von  hervorragender  Reizbarkeit 
(wie  a.  B.  der  Abgangsstelle  der  Oberschenkelzweige  oder  der  Nachbar- 
schaft des  Durchschnittendes)  in  Berührung  bringt;  die  zweite  Bedhog- 
ung  wird  am  vollkommensten  erfallt,  wenn  man  nach  der  in  $.  99  aus- 
einandergesetzten Methode  am  lebenden  Thier  die  Beobachtungen  an- 
stellt. Mit  dieser  Einschränkung,  bloss  als  Function  der  Stärke  und 
Richtung  des  Constanten  Stromes  aufgefasst,  ist  das  Zuckungsgesetz,  wie 
es  sich  durch  die  Beobachtung  feststellen  lässt  und  mit  dem  gesummten 
Inhalt  unserer  Untersuchungen  im  Einklang  steht,  das  folgende : 


250 


Betiehang  wa  anderki  Thatalusheii  der  Nenrenphydologie. 


Gesetz  der  Zuckungen. 
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Schwache   Ströme. 


II. 
Mitll.  Stromst&rkeo. 

IIL 
Starke  Ströme. 


IV. 

/  St&rkste  Ströme. 


Dieses  Zaekungsgesetz  weicht  in  2  w  ei  Punkten  ron  dem  bisher  ao* 
genommenen  ab : 

1)  Bei  den  schwächsten  Strömen  erscheint  die  absteigende,  nicht, 
wie  angegeben  wird ,  die  aufsteigende  Sehliessudgszuckung  zuerst  Ob- 
gleich ich  selbst  in  sehr  vielen  Fällen  dasjenige  Verhalten  beobachtet 
habe ,  welehes  bisher  als  das  normale  angesehen  wurde^  so  halte  ich 
doeh  das  hier  aufgestellte  Oesets  aus  OrOnden ,  die  an  mehreren  Stel- 
len dieser  Untersuchung  entwickelt  worden  sind,  fSr  das  richtige.  Bei 
kräftiger  Ausbildung  der  anodischen  Hemmungswelle  (in  den  Fällen  der 
reinen  Hemmung  unter  der  Anode)  beobachten  wir  es  ausnahmslos.  Ist 
solches  nun  bei  geringerer  Resistenz  des  Nerven  nicht  der  Fall,  so  ha- 
ben wir  allen  Oriind  zu  vermuthen,  dass  dies,  wie  es  auch  in  der  That 
von  Pflflger  angenommen  worden  ist,  in  der  grösseren  Reizbarkeit  der 
höheren  Nervenstreoke  seinen  Grund  hat,  indem  die  stärkste  intrapolare 
Erregung  bei  diesen  sehwachen  Strömen  auf  die  Nachbarschaft  der  Ka- 
thode ftllt.  Zur  Zeit  ab  Pflüge r  seine  Untersuchungen  ausfobrte,  war 
es  gewiss  gerechtfertigt,  neben  der  Stromstärke  auch  den  Binfluss  der 
▼ersebiedenen  ReizbarkMt  der  einzelnen  Theile  des  Nerren  in  das  Zook* 
ungsgesetz  aufzunehmen,  da  man  zu  jener  Zeit  mit  dem  hemmenden  Ein« 
fluss  schwacher  aufsteigender  Ströme,  wie  ihn  unsere  Versuche  dargethan 
haben,  noch  nicht  vertraut  war.  Bei  dem  jetzigen  Standpunkt  der  Frage 
wird  es  aber  angemessen  sein  ,  von  jenem  Einflüsse  ebenso  zu  abatra- 
hiren,  wie  Pflflger  selbst  schon  von  den  Wirkungen  des  Absterbens  ab- 
strahirt  hat.  Unter  dieser  Bedingung  stellen  sich  nun  die  obigen  Stadien 
als  das  zweifellos  normale  Verhalten  dar. 
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2)  Den  bisher  «ngenommenen  drei  Hauptotofen  des  Zookongsge- 
setees  (rergl.  S«  7)  fligen  wir  als  eine  vierte  diejenige  bei,  wo  nnter 
der  Einwirkung  der  st&rksien  Ströme  zuerst  die  absteigende  Oeffnungs«- 
sackong  eich  wieder  einstellt  und  dann  die  absteigende  Sebliessungs- 
sackung  bin  wegbleibt.  Die  Tbatsaohen,  welche  diese  Annahme  einer 
vierten  Zuokungsstufe  begrilnden,  sind  in  $.  32  entwickelt  worden. 

Frühere  Beobachter^  vor  Allen  Bitter,  haben  sich  bestrebt,  das 
Sdieroa  des  Zuckungsgesetzes  als  ein  symmetrisches  darzustellen.  Auch 
das  unserige  enthält  eine  Symmetrie ,  aber  diese  ist  jener  gerade  entge* 
gengesetzt,  welche  Bitter  gefunden  hat.  Bei  ihm  spitzte  sieh  das  6er 
setz  zu  einem  reinen  Gegensatz  zu ,  indem  es  mit  der  aufsteigenden 
Scbliessungs-  uAd  absteigenden  Oeffnungszuckung  begann,  mit  der  abstei^ 
genden  .  Sehliessungs -  und  aufsteigenden  Oeffnungszuckung  endete  *) : 
ein  Verhalten,  wie  man  es  in  der  That  beobachtet ,  vorausgesetzt,  dass 
die  stärksten  Ströme  ausgeschlossen  bleiben  und  Nerven  von  geringerer 
Hesistenz  untersucht  werden,  daher  auch  Ritter  dieses Oesetz  vorzugs- 
weise im  Winter ,  unmittelbar  vor  der  Zeit  der  Begattung  gefunden  hat, 
ein  Umstand,  der  ihn  verführte  zu  glauben,  dass  in  dieser  Zeit,  die  wir 
jetzt  als  die  der  änssersten  Asthenie  kennen,  dieLebenseigeascfaaften  der 
Frösche  am  höchsten  entwickelt  seien. 

Die  Symmetrie  des  Znckungsgesetzes  besteht  nicht  in  jenem  t,pola- 
renOegenaatz^',  an  welchem  sich  die  Naturphilosophie  Ritter's  erfreute, 
sondern  darin,  dass  das  Zucknngsgesetz  fdr  den  ab-  und  auf* 
steigenden  Strom  bei  wachsender  Stromstärke  im  We- 
sen tii  eben  das  nämliche  ist.  Der  Hauptuntersdiied  der  Stromes- 
riehtungen  länfl  darauf  hinaus,  dass  die  schwächste  Stromstärke,  wo  die 
Zuekung  beginnt,  nicht  für  beide  dieselbe  ist,  .und  dass  diei  weiteren 
Veränderungen,  welche  die  wachsende  Stromstärke  mit  sich  fuhrt,  fOr 
beide  mit  verschiedener  Geschwindigkeit  eintreten.  Beim  aufsteigenden 
Strom  wird  nämlich  erst  bei  einer  etwas  höheren  Stromstärke  die  zuok- 
ungerregende  Grenze  erreicht,  während  dagegen  die  weiteren  Stufen  der 
Stromeswirkung  schon  bei  geringeren  Stromintensitäten  sieb  einstellen. 
Das  Zucknngsgesetz  des  absteigenden  unterscheidet  sich  also  dadurch  von 
demjenigen  des  aufsteigenden  Stromes,  dass  das  letztere  innerhalb  engerer 
Grenzen  der  Stromstärke  alle  seine  Stadien  zurflcklegt.  Nur  in  einer 
Beziehung  erscheint  jene  Symmetrie  der  beiden  Zuckungsgesetze  gestört: 
in  Bezug  auf  die  absteigende  Oeffnungszuckung  nämlidi,  welche  zuerst 
bei  starken  Strömen  hinwegbleibt  und  dann  erst  bei  weiterer  Stromver* 
Stärkung  sich  wieder  einstellt. 

§•  132.    Die  Erklärung  des  Sjuckungsgesetzes    ist   in  verschiedenen 


*)  Vgl.  du  Bois  -  R  e  y  m  0  n  d,  Untersuchungen  etc.  Bd.  I  8.  3t9.  Von  dem 
GegensatB  der  Strecker  und  Beuger ,  den  Ritter  überdem  noch  zu  finden 
wuHaUf  sehen  wir  Uer  ab. 
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Tbeilen  dieser  Untersuehong  bereits  ausfttbriich  geliefert.  Wir  wiederho* 
leohier  nur  die  Hauptmomeote.  Bei  den  schwäcbsten  Strömen  bindert 
die  anodische  Schliessungshemcnung  die  FortpflanEung  der  Brregnng  Eum 
Muskel:  daher  der  frQhere  Eintritt  der  absteigenden  Sebliessungszuokang. 
Sobald  die  bei  der  Unterbreehung  der  Kette  von  der  Anode  gegen  die 
Kathode  geschehende  Bewegung  der  Hemmung  eine  gewisse  Oeschwin'- 
digkeit  erreicht  hat,  stellt  die  Oeffnungserregung  sich  ein.  Diese  pflanzt 
aber  zunächst  nur  bei  absteigendem  Strom  zum  Muskel  sich  fort,  weil 
beim  aufsteigenden  die  zurückbleibende  anodisohe  Schliessungshemrouog 
die  Fortpflanzung  hindert.  Hierauf  kommen  wir  zu  den  Stromst&rken,  wo 
in  allen  vier  Akten  die  Erregungswelle  die  Hemmungen  durchbricht 
Mit  weiterer  Stromverstärkung  hindert  zuerst  wieder  die  Stark  angewach- 
sene anodisohe  Schliessung  die  Fortpflanzung  zum  Muskel;  dann  wird 
auch  die  kathodische  OeShungshemmung  so  stark,  dass  die  absteigende 
Oeffnungszuckung  hinwegUeibt.  Jetzt  ist  die  dritte  Stufe  des  gewöhn- 
lichen Zuckungsgesetzes  erreicht.  Wir  aberschreiten  sie  bei  den  mäch- 
tigsten Strömen  y  wo  zuerst  die  Erregung  wieder  die  kathodische  Oeff- 
nungshemmung  durchbricht  und  dann  endlich  die  bei  der  Schliessung  ent- 
stehende Hemmung  in-  und  extrapolar  so  gewaltig  wird,  dass  auch  die 
absteigende  Sehliessungszuckung  verschwindet. 

$.  133.  Hiermit  im  Zusammenhang  stehen  die  Ergebnisse  Über  den 
Ort  der  Reizung  bei  verschiedener  Stromstärke.  Bei  jenen  mittleren 
Stromstärken,  bei  welchen  Gleichheit  der  ab-  und  aufsteigenden  SchKeas- 
ungszttckung  besteht^  kann  die  ganze  intrapolare  Strecke  als  gleichmäa- 
sig  beiheiligt  an  der  Schliessungserregung  betrachtet  werden.  Zwar  ist 
die  Hemmung  nicht  gleichmässig  vertheilt,  aber  sie  hindert  nirgends  die 
Fortpflanzung  der  Erregung,  und  die  Prüfung  mit  Maximalreizen  ergibt, 
dass  der  Erregungsvorgang  Überall  von  gleicher  Intensität  ist. 

Bei  schwächeren  und  stärkeren  Strömen ,  bei  denen  an  der  Anode 
eine  Beeinträchtigung  der  Leitung  stattfindet,  ist  auch  die  intrapolare  Er- 
regung nicht  mehr  Oberall  gleich ,  obwohl  die  Unterschiede  wahr^ 
scheinlich  nicht  so  bedeutend  sind,  als  die  Huskelzuckung.sie  darstellfy 
weil  das  Erlösehen  der  Reizung  zum  Theil  auch  noch  in  den  extrapola* 
ren,  von  der  Hemmungswelle  ergrifienen  Theilen  des  Nerven  staltfindet. 
Erst  bei  sehr  bedeutenden  Stromstärken  beschränkt  sich  die  SchliessuDga- 
erregung  auf  den  nächsten  Umkreis  der  Kathode. 

Anders  verhält  es  sich  mit  der  Oefi'nungserregung ,  die  immer  nur 
dann  entsteht  ^  wenn  während  der  Schliessung  eine  deutliche  Hemmung 
sich  ausbilden  konnte.  Trotzdem  machen  es  unsere  Versuche  wahr- 
soheinlioh|  dass  bei  massigen  Stromstärken  die  ganze  intrapolare  StreckCi 
wenn  auch  in  verschiedenem  Grade,  an  jener  Ausgleichung  betheiligt  ist, 
als  deren  Ausdruck  die  Oeffnungszuckung  erscheint.  Denn  schon  bei 
schwachen  Strömen  .erstrecken  sich  Spuren  der  Schliessungsheounnng 
über  die  ganze  intrapolare  Strecke^  und  eine  Unterbrechong  der  Laitang 
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an  der  Kathode   Iftaat   erat    bei   atarken   Strömen  oder  nach .  liUigerer 
SchiiessuDgadaußr  aich  constatiren.  Nur  in  den  letzteren  Fällen  wyrd  alao 
aaoh  hier  wieder  die  AnodjB  in  strengerem  Sinn  ala  Ort  der  Reisung  oder 
vielmehr  ala  derjenige  Ort  zu  betrachten  aeinj  wo  die  Oeffnungabemmimg 
oichiwiein  den  anderen  Theilen  der  intrapolaren  Strecke  so  stark  gewor* 
ileo  i4ty  daaa  sie  den  Antrieb  zur  Erregung  compensirt.  Bei   den  schw&ch;- 
8ten  Strömen,  wo  die  zurückgebliebene  anodiscbe  Schliessungsbemmung 
äberwiegt,   wird  aber  im  Oegentheil  gerade  dicht  an  der  Anode  wieder 
die  Reizung  im  Vergleich  mit    der  übrigen  intrapolaren  Strecke  vermia- 
dert  sein.     Bei  äen   mächtigsten  Strömen  endlich  ^   bei  denen  die  abstei* 
gende  Oeffnungszuckung  abermals  eracheint,  ist  zwar  der  Sitz  der  inten- 
sivsten Erregung    in  der  Nähe  der  Anode  zu  auohen:    dieselbe    ist   nun 
aber  so  stark  geworden  und  hat  ao  mächtig  über  die  ganze  intrapolare 
Strecke  aich  auagedehnt,  dass  sie  die  an  der  Kathode  entstehende  Hemm* 
sog  durchbricht. 


S.    Bie  HodiicatiaaeB  der  Brre|^arkeit 

S.  134.  Schon  längst  ist  es  bekannt ,  dasa  der  elektrische  Strom^ 
wenn  er  einige  Zeit  geschlossen  bleibt,  einen  Zustand  des  Nerven  'her- 
beiführt ,  in  welchem  dieaer  auf  die  Sohlieaaung  des  Stromes ,  der  ihn 
durchfloaaen  hat,  nicht  mehr  mit  Erregung  antwortet,  wogegen  die  Oeff? 
DUDg  jenes  Stromes  eine  starke,  meistens  anhaltende  Erregung  zur  Folge 
hat,  welche  verstärkt  wird  oder  von  neuem  eintritt,  wenn  der  entgegen? 
gesetzt  gerichtete  Strom  geschlossen  wird,  abnimmt  oder  ausbleibt,  wen^ 
derselbe  geöffnet  wird.  Diese  Thatsache,  die  man  als  „Modification  durch 
den  Constanten  Strom^'  bezeichnet,  tritt  nach  den  Ergebnissen  unserer  Dn* 
tersnchunjgen  in  nähere  Beziehung  als  bisher  zu  dem  Gesetz  der  Zuck^ 
UDgen. 

Der  erste  Theil  der  bei  der  Modification  sich  kundgebenden  Verän-» 
derungen,  der  Eintritt  derOeffnungszuckung  und  das  Ausbleiben  der  Schliessr 
DDgszuckung  des  modiflcirenden  Stromes ,  bedeutet  offenbar  nichts  an* 
deres,  als  dass  der  schwächere  Strom  nach  längerer  Zeit  die 
Dämliche  Veränderung  herbeiführt,  welche  der  starke 
Strom  sogleich  erzeugt.  Dies  konnte  bisher  zwar  für  den  auf- 
steigenden Strom  möglicher  Weise  angenommen  werden ,  nicht  aber  für 
den  abatrigenden,  und  dadurch  fehlte  der  Zuaammenhang  mit  den  übrigen 
Oeaetzen  der  elektriachen  Reizwirkung.  Jetzt  können  wir  dagegen  das 
Oeaefz  der  Modifloationen  ebenso  wie  das  Gesetz  der  Zuckungen  unmit- 
telbar aus  unsern  graphischen  Darstellungen  herauslesen.  Aus.  der  Fig.  29 
erhellt,  dass  jeder  Strom  mit  der  Zeit  eine  Veränderung  herbeiführen 
musa,  bei  der  die  hemmenden  den  erregenden  Kräften  überlegen  sind« 
Je  stärker  aber  die  Schliessungshemmung,  um  so  energischer. wird  ihre 
Ausgleichung  bei  der  Oeffnung,  welche  sich  in  der  Bewegung  der  Hemm* 
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iing  gegen  die  Kalbode  hin  kundgibt.    ( Vergl  die  Curven  3   in  Fig.  28 
und  3<K) 

i,  136.  Die  einfache  Formulirung ,  welche  wir  oben  dem  OeieU 
der  HodiSeationen  gd>en  konnten,  enthält  das  wichtige  Prinoip,  daaa  un- 
ter gewissen  Bedingungen  8tromj»tftrke  und  Stromesdanar 
etnander  ftquivalent  sind.  Bs  ist ,  wenn  wir  uns  in  der  Spraehe 
der  Fluidumshypothese  ausdrilcken  wollen ,  zu  einer  bestimmten  Vcrta 
derung  ein  bestimmtes  Quantum  elekiriscber  Flflssigkeit  erforderlteh ;  in 
welcher  Zeit  dieses  den  Nerven  durchströmt,  ist  aber  innerhalb  gewisser 
Grenaen  gleichgültig.  Man  wird  leicht  bemerken,  dass  das  n&mliche  Prin* 
eip  sich  bereits  in  manchen  andern  Erfahrungen  bewfthrt  hat :  so  bei  der 
Erregung  durch  Stromstösse,  wo  unter  gewissen  Verhältnissen  dieWiA* 
ung  eines  schwächeren ,  länger  dauernden  Stromstosses  derjenigen  ein^s 
starken  I  karzer  dauernden  äquivalent  war.  Ebenso  liegt  in  dem  Um- 
stände, dass  wir  die  Fig.  29  als  eine  grsphische  Darstellung  sowohl  der 
Veränderungen  beaogen  auf  die  Zeiten  wie  der  Veränderungen  bezogen 
auf  die  Stromstärken  als  Abscissen  betrachten  konnten,  das  nämliche 
Princip  ausgedrackt 

Bs  bedarf  kaum  des  Hinweises,  dass  sich  dies  Princip  in  jedem  der 
Fälle ,  wo  es  zur  Anwendung  kommt ,  nur  innerhalb  gewisser  Orenaea 
äussern  kann.  Bei  der  complexen  Abhängigkeit ,  in  welcher  sieh  die 
äussere  Erregung  einerseits  von  den  erregenden ,  cederseits  von  den 
hammenden  Wirkungen,  die  der  Strom  austtht,  befindet,  kann  nur  isDer* 
halb  jener  Grenzen  die  Aequivalenz  von  Stromstärke  und  Stromesdaoer 
deutlich  zur  Erscheinung  kommen ,  zwischen  welchen  entweder  die  erre- 
genden oder  die  hemmenden  Wirkungen  ziemlich  gleiohmässig  mii  der 
Zeit  wachsen.  In  Bezug  auf  die  erregenden  Wirkungen  gilt  dies  fbr  die 
nm  die  Ordinaten  m,  o  (Fig.  29)  gelegenen  Theile  der  Curve.  Bei  einer 
Dauer  des  Stromstosses ,  welche  den  zu  m ,  o  gehörigen  Zeitabseiaaen 
nngeflthr  entspricht,  wird  also  die  Aequivalenz  von  Stromstärke  und  Stro- 
mesdauer darin  sich  aussprechen ,  das»',  um  eine  äussere  Erregung  von 
gewisser  Stärke  hervorzubringen ,  einem  bestimmten  Intensitätsuntersehied 
des  Stromes  ein  bestimmter  Zeitunterschied  äquivalent  ist  In  Besag 
auf  die  hemmenden  Wirkungen  greift  nun  die  weitere  Thatsache  Platz, 
dass  tut  sehr  starke  Ströme  derjenige  Theil  der  Curve,  tut  welchen  die 
erregenden  Kräfte  überwiegen,  ausserordentlich  verkürzt  wird,  so  dass 
der  schwache  Strom  von  kleinerer  Dauer  nicht  mehr  einen  geringeren 
Grad  derjenigen  Wirkungen  herbeiführt ,  welche  auch  der  starke  Strom 
zur  Folge  hat,  sondern  dass  in  solchem  Fall  die  äusseren  Erschetnoagen 
ein  gegensätaliches  Verhalten  darbieten.  In  der  einfachen  Weise,  welche 
der  Aequivalenz  der  erregenden  Wirkungen  entspricht,  findet  eine  sotehe 
zwischen  Dauer  und  Stärke  des  Stromes  hinsichtlich  der  hemmenden  Wirk« 
ungen  nur  innerhalb  derjenigen  Zeitabschnitte  statt,  wo  die  resaltifenda 
Gnrve  der  änsseni  Erregung  bereits   unter  die   Abseissenaxe  gwonken 
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ieii  Jener  Fall  aber^  wo  man  die  Dauer  des  sehwäoheren  Stromes,  da- 
mit er  der  Wirkung  des  starken  gleioh  komme,  aber  den  Durchsebnitto* 
pnnkt  der  äusseren  Erregungscurve  mit  der  Abseissenlioie  ausdehnen 
Binea,  ist  es  ,  welcher  uns  in  den  Modifieationen  der  Erregbarkeit  vor« 
liegt 

Daneben  schliesst  jedoch  die  Modification  noch  eine  fernere  That* 
aadie  in  sich ,  welche  immerhin  auf  eine  gewisse  Verschiedenheit  zwi« 
sehen  der  lange  ({tiuernden  Wirkung  des  schwachen  und  der  kürzer 
daaemden  des  starken  Stromes  hinweist  Die  Veränderung  durch  den 
•tarkra  Strom  Ferscbwindet  nämlich,  in  vielen  Fällen  wenigstens^  in  sehr 
koner  Zeit  nach  seiner  Einwirkung.  Die  Veränderung  durch  den  schwa« 
ehen  bleibt  dagegen  längere  Zeit  zurück,  was  sich  in  dem  Verhalten  des 
Nerven  gegen  den  Strom  der  entgegengesetzten  Richtung;  verfäth.  Auch 
zur  Erklärung  dieses  Unterschieds  bieten  aber  unsere  Versuchsergebnisse 
den  SoBIOssel.  Denn  wir  fanden ,  dass  die  durch  schwache  Ströme  er- 
zeugte anodische  Schliessungsbemmung,  wie  sie  langsam  entsteht,  so  nur 
Isingsam  wieder  verschwindet  Hat  der  schwache  Strom  erst  kurze  Zeit 
eingewirkt,  so  bleibt  in  Folge  dessen  die  aufsteigende  Oefifnungsznckung 
ganz  aus.  Hat  er  lange  Zeit  eingewirkt,  so  hat  sich  die  Hemmung  offen* 
bar  in  so  grosser  Stärke  angesammelt,  dass  ihre  Ausgleichung  von  einer 
Erregung  begleitet  sein  muss.  Aber  trotzdem  erfolgt  auch  hier  die  Ans« 
gleiehung  langsam :  sie  verräth  sich  daher  nicht  in  einer  einzelnen  Zuek« 
ang,  sondern  in  einem  Tetanus,  welcher  durch  die  Schliessung  des  abstei- 
genden Stromes  verstärkt  wird,  weil  dieser  zu  der  Erregung,  wdohe  durch 
das  Weichen  der  Hemmung  bewirkt  wird,  noch  die  gewöhnliche  Schltessungs* 
erregung  hinzufOgt  und  möglicher  Weise  ausserdem  das  Entladen  der 
Hemmung  beschleunigt  Wird  aber  der  Strom  abermals  aufsteigend  ge« 
Boblossen,  so  stellen  sieh  die  Hemmungen  an  der  Anode  wieder  her,  und 
die  durch  die  Ausgleichung  hervorgerufene  Erregung  wird  unterdrOokt 

Die  Modification  durch  den  absteigenden  Strom  misslingt ,  wie  allen 
Beobachtern  bekannt  ist,  häufiger.  Man  muss,  um  sie  zu  erreichen,  mei- 
stens etwas  stärkere  Ströme  wählen ,  die  dann  aber  nicht  so  lange  ein- 
zuwirken brauchen.  Dies  erklärt  sich  leicht  aus  der  verschiedenen  Ge- 
stalt der  kathodiseken  Hemmungsourve  (Fig.  29).  Zudem  ist  es  bei 
sebwachen  Strömen  schwer,  die  Hemmungen  so  sehr  in  der  intrapolaren 
Strecke  anzusammeln,  dass  sie  diese  eanz  erfüllen  und  schliesslich  aber 
die  Kathode  hinausreichen,  ohne  Zweifel,  weil  in  dem  Nerven  immer 
noch  gleichzeitig  andere  Kräfte  wirksam  sind,  welche  eine  Wiederher« 
Stellung  des  ursprflnglichen  Oleichgewichtszustandes  erstreben.  Bei  stär- 
keren Strömen  wird  aber  wiederum  die  nun  entstehende  anodische  Oeff* 
nungshemmung  der  Fortpflanzung  der  Erregung  zum  Muskel  hinderlich. 
Wie  die  Herstellung  der  4ten  Stufe  des  Zuckungsgesetzes  ^  so  findet  da* 
her  auch  die  Modification  hier  erschwerende  Bedingungen  vor. 

'  |.  130«    Mk  der  langsamen  Ausgleichung  der  Hemmungen ,    welche 
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im  OeffnungstetanuB  ihren  Aasdruck  findet,  stehen  wahraoheinliöh  die 
aeitlichen  Verhftltniaae  der  Erregbarkeitaachwankungeo  des  modifioirten 
Nerven  im  Zusammenhang.  Wir  haben  gesehen,  dass  mit  dem  Augen- 
bJiok,  wo  die  Modifioation  Platz  zu  greifen  beginnt,  die  eztrapolare 
Hemmungswelle  ausserordentlich  an  Geschwindigkeit  zunimmt,  bis  sie 
hei  dem  Ausbleiben  der  Schliessungszuckung  momentan  mit  derSchliess* 
ung  in  der  ganzen  extrapolaren  Strecke  sich  einstellt.  Diese  Erscheinung 
lässt  kaum  anders  sich  deuten,  als  dass  der  modificirte  Merv  in 
seiner  ganzen  Länge  im  selben  Sinne  wie  die  intrapolare 
Strecke  verändert  ist,  und  dass,  sobald  dieser  Zustand  Platz 
gegriffen  hat,  die  Ausgleichung  oder  Wiederherstellung 
der  intrapolaren  Hemmungen  immer  auch  gleichzeitig  von 
der  Ausgleichung  oder  Wiederherstellung  der  extrapolaren 
Hemmungen  begleitet  ist. 

Eine  zureichende  Erklärung  dieser  merkwürdigen  Erscheinungen 
würden  wir  zweifelsohne  erst  dana  zu  liefern  im  Stande  sein,  wenn  uns 
nicht  bloss  die  äussere,  sondern  auch  die  innere  Mechanik  der  EIrreg* 
ungs Vorgänge  bekannt  wäre.  Nichts  desto  weniger  gibt  uns  schon  jene 
über  die  Möglichkeit  der  Ausbildung  solcher  Veränderungen  einigermaasen 
Rechenschaft.  Die  Thatsache,  dass  die  Richtung  der  Prüfungsströme  bei 
der  Nachwrisung  der  Erregbarkeit  in  den  extrapolaren  Theilen  im  sei* 
ben  Sinne  wie  in  der  intrapolaren  Strecke  wirksam  ist,  deutet  bereits 
gleichartige  Veränderungen  in  den  ersteren  an,  deren  Intensität  mit 
der  Entfernung  abnimmt.  Jene  Veränderungen  ivachsen  nun  offen* 
bar  immer  mehr  mit  der  Schliessungsdauer  ^  bis  endlich  die  extrapolaren 
Theile  auf  die  erneute  Schliessung  des  Stromes  so  reagiren,  als  wenn 
der  Nerv  in  der  ganzen  Länge,  in  welcher  die  Modification  Platz  gegriffen 
hat,  zwischen  die  Elektroden  genommen  würde,  lieber  den  Mechanismus 
dieser  Vorgänge  können  wir  uns  wohl  im  Allgemeinen  folgende  Vorstell- 
ung machen. 

Bei  der  ersten  Schliessung  der  Kette  wird  die  intrapolare  Veränder* 
ung  auf  die  den  Elektroden  zunächst  gelegenen  extrapolaren  Strecken 
sich  fortpflanzen,  hier  schon  schwächer  geworden  durch  die  Wider- 
stände der  Fortpflanzung,  wird  sie  noch  mehr  vermindert  auf  eine 
folgende  Strecke  übergehen ,  u.  s.  f.  Bei  längerer  Schliessung  des  Stro- 
mes  häufen  nun  aber  die  Veränderungen  sich ,  sie  werden  jetzt  in  einer 
von  den  Elektroden  entfernten  Strecke  allmälig  dieselbe  Intensität  errei« 
chen,  die  sie  ursprünglich  nur  zwischen  den  Elektroden  besaasen.  Wird 
der  Strom .  unterbrochen  ,  so  lost  sich  der  so  entstandene  Zustand  nur 
langsam,  eine  erneute  Schliessung  erhebt  ihn  daher  alsbald  wieder  zu 
bedeutender  Stärke.  Diese  abermalige  Verstärkung  muss  aber,  eben  we* 
gen  der  grossen  Intensität  der  Veränderung,  sich  mit  grosser  Gesohwin* 
digkeit  über  den  ganzen  Nerven  ausbreiten. 

Wir  haben  also,  um  die  Erscheinung  erklärlich  zu  finden,  nur  von 
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4er  AoDahroe  auszugehen,  daae  die  Geschwindigkdl ,  mit  welcher  der 
?erftoderte  Zustand  von  einer  Nervenstrecke  auf  die  andere  Obergeht,  ab- 
hiDgig  ist  von  der  absoluten  Intensität  desselben«  Diese  Annahme  be- 
w&hrt  sieh  aber,  wie  es  scheint,  direot  in  der  Erfahrung,  p&mlich  in  d^r 
sehen  bei  der  einfachen  Schliessuogserregung  beobachteten  Thatsache, 
dass  die  Geschwindigkeit  der  Hemmungswelle  mit  der  Stromstärke  und 
mit  der  Annäherung  an  die  intrapolare  Strecke  wächst. 

I«    WUerstaadsibideniBgea  des  Nerren  bei  iler  Darchstrimaag. 

S.  137.  Der  elektrische  Strom  bewirkt,  während  er  den  Nerven 
durchströmt ,  eine  langsame  Bewegung  der  Flüssigkeiten  des  letztem, 
welche  von  der  positiven  gegen  die  negative  Elektrode  gerichtet  ist,  und 
deren  Wirkungen  sich  Ober  die  beiden  Pole  hinauserstrecken.  Die  auf 
diese  Weise  entstehende  Verarmung  an  FlOssigkeit  in  der  Gegend  der 
Anode,  ihre  Zunahme  in  der  Gegend  der  Kathode  bringt  Veränderungen 
des  Leitungswiderstandes  hervor,  welche  in  neuerer  Zeit  von  H.  Munk 
näher  untersucht  worden  sind  *).  Die  Partialveränderungen  des  Wider- 
standes bestehen  hiernach  darin,  dass  in  der  Nachbarschaft  der  Strom- 
eintrittsstelle der  Widerstand  zu-,  in  der  Nachbarschaft  der  Stromaus- 
trittsstelle abnimmt.  Der  Gesammtwiderstand  der  durchströmten  Strecke 
sinkt  anfangs  ,  um  sodann  mit  beschleunigter  Geschwindigkeit  zu  wach- 
sen. Bei  der  Unterbrechung  der  Kette  tritt  eine  ROckbewegung  der  Flüs- 
sigkeit ein  ,  in  Folge  deren  auch  die  Widerstandsänderungen  sich  wieder 
ausgleichen. 

Man  könnte  nun  vermuthen ,  dass  diese  Erscheinungen  zu  den  Er- 
regbarkeitsschwankungen,  welche  wir  als  Begleiter  der  Schliessung  und 
Oeffnung  der  Kette  nachgewiesen  haben,  in  näherer  Beziehung  stehen. 
Hat  der  Widerstand  in  der  Nähe  der  Anode  zugenommen,  so  muss  ein 
elektrischer  Reiz  eine  geringere  Erregung  hervorbringen,  auch  wenn  die 
Erregbarkeit  sich  nicht  geändert  hat,  weil  der  angewandte  Stromstoss 
jetzt  eine  geringere  Intensität  in  der  geprüften  Strecke  besitzt.  Das  um- 
gekehrte muss  an  der  Kathode  stattfinden  ,  sobald  hier  der  Widerstand 
abgenommen  hat.  Im  Allgemeinen  müssten  also  die  in  Folge  dieser 
Widerstandsänderungen  gesetzten  Abweichungen  der  elektrischen  Reizwirk- 
nng  io  einem  Sinne  sich  geltend  machen,  welcher  den  die  Schliessungs- 
und Oeffnungserregung  begleitenden  Erregbarkeitsschwankungen  ungefähr 
entspricht.  In  der  That  hat  auch  Munk  in  Bezug  auf  die  dauernden 
Veränderungen  der  Erregbarkeit  während  des  elektrotonischen  Zustandes 
diesen  Punkt  bereits  hervorgehoben,    und  nach  einer   vorläufigen  Notiz 


*)  Reichert's  und  du  Bois'  Archiv,  1869,  S.366.  Untersuchungen  über  das 
Wesen  der  Nervenerregung,  Bd.  1.  Leipzig  1868. 

Wandt,  Meebaaik  der  Nenren.  4  7 
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jenes  Beobaobterl    erhftit   man  bicrr  in  maocher  Besiehong  abweiolieBde 
firgebotaae,  wann  die  Wlderstandaftoderungan  elimioirt  werden  *>. 

Bei  dn  igroti%h  Langaamkeil,  mit  weicher  die  Widerstandaänderangen 
lieh  einstelleh^  wihI  man  awar  Ton  Tornberein  kaum  vermuthen  können, 
dass  sie  auf  dii  to  btdtntenden  und  ungleich  schneller  verlaurenden  Ver- 
änderungen def  fiti^gbarkeit  während  der  Erregung  einen  erbeblidien 
Einfluss  besitzen,  auch  dürften  manche  Erscheinungen,  wie  z.  B.  die 
Spuren  einer  Hemmdtog  unter  der  Kathode,  die  Umkehr  der  Erregbarkeit 
bei  wachsender  BeiziUrke  ü.  a.,  einer  solchen  Andahnna  sdiwer  sich 
fügen.  Nichts  desto  weniger  habe  ich  geglaubt  die  Frage,  bei  derWidi- 
ligkei^,  welche  sie  lair  die  nähere  Deutung  unserer  Versuchsezg^nisse 
hat,  einer  directen  ek|ilirimentellen  Prüfung  unterwerfen  zu  müssen.  Ich 
habe  mich  hierbei  aunftlihst  auf  die  Prüfung  der  extrapolaren  Vorgänge 
bei  der  8chlie9sungserre^ung  beschränkt,  da  mir  eine  Untersuchung  der 
int^apolaren  Veränderun|ttn  und  der  Oeffnungserregung  bei  dem  dnreh- 
gehenden  Zusammenhange  \  in  welchem  sie  au  den  ersteren  stehen ,  erst 
dann  gefordert  schien  ,  iV&na  s)th  dort  wirklich  ein  oennenswerther  Ein- 
-fluss  der  VViderstandsänderühgen  nachweisen  Hess.  Die  Versuchsanordnnng 
mrar,  so  weit  sie  den  conslanten  Strom,  seine  Abstufung  und  Zuleitung 
zum  Nerven  betrifil,  die  itlgemein  für  die  Untersuchung  der  Sehliess- 
ungserregung  benutzte  (Ftj^i  3  S.  22).  Als  Prflfungsstrom  wurde  aber 
nicht  ein  Inductionsstoss ,  lObdern  der  Stromstoür  einer  constanten  Kette 
angewandt  unter  Zuhflifenahthe  des  Stromsehliessers  in  der  8  13  a  an- 
gegebenen Weise.  In  die  Ll^ttung  vom  Stromschliesser  zum  Nerven  war 
zunächst  ein  kleiner  EisenrHbochord  als  Nebenschliessung  eingeschaltel^ 
um  die  Stärke  des  Stromstoiles  variiren  zu  können,  in  der  von  diesem 
Rbeochord  zum  Nerven  gehettden  Leitung  befand  sich  ein  Galvanameta:. 
AU  soIcheS;benützte  ich  ein  M^Jrerslein'sohes  Elektrogalvanonieter  neueater 
Construction  **).  Die  Astasie,  des  schwingencjen  Magnetpaars  war  durch 
geeignete  Entfernung  der  Hülhmagnete  so  weit  ermässigt ,  dass ,  wean 
die  Leitung  des  Prüfungsstronies  nach  Ausschaltung  der  zu  ihm  gehöri 
gen  Kette  nur  während  der  kürzen  Zeit,  welche  ftir  die  Einwirkung  des 
Stromstosses  bestimmt  war,  geschlossen  wurde^  keine  merkliche  Ablenk- 
ung durch  den  in  Folge  der  Durchströmnng  einer  oberhalb  gelegenen 
Stelle  erzeugten  ElektrotonuS  mehr  eintrat  In  allen  Versueb^i  worde 
nur  eine  extrapolare  Strecke  ziemlich  nahe  bei  der  iatrapolarMi  derUiH 


*)  Reichert's  und  du  Bols'  Archiv  1866,  S.  379. 

**}  Vergl.  mein  Handbach  der  med.  Physik  S.  526  Hr.  Dr.  Meyerstein  m 
Göttingen,  von  welchem  ich  mein  Instrument  bezogen  habe,  hat  die  or- 
sprttngliche  Constraction  dadurch  verbessert,  dass  er  dem  Magnetpaar  einen 
höheren  Auffaängepankt  gibt;  die  Httlfiimafnete  koaunea  dann  unter  die 
GalvanometerroUe. 
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lenoehiiDg  uotfrworfeo.  Die  Uolerauchoag  lelbst  wurde  in  folgender 
Weise  ausgeftthrft. 

Sollte  die  Veränderung  änter  dem  absteigenden  Strom  erforscht  wer* 
den,  so  wurde  suerst  dureh  einen  sebwachen,  doch  von  der  Reisschwelle 
ziemlieh  entfernten  Stromstoss  eine  Zuckung  ausgelöst  und  gleichzeitig 
die  Ablenknog  des  Magneten  beobachtet  Dann  wurde  durch  Verschieb» 
ung  des  Bisenrheochords  die  St&rke  des  Stromstosses  vermindert  und 
abermals  eine  PrOfungszuckung  erzeugt,  nachdem  eine  kurze  Zeit  zuvor 
die  Schliessung  des  constanten  Stromes  erfolgt  war.  Die  Zeit  T  zwischen 
dieser  ond  der  Einwirkung  des  PrOfungsreizes  war  so  gewfthli,  dass  die 
Prifnngszuckung  einige  Zeit  nach  Ablauf  der  Schliessungszuekung  Sich 
einstellte;  die  Ablenkung  des  Magneten  wurde  hierbei  abermals  be^ 
obachtet. 

Der  zweite  Stromstoss  war  demnach  schw&cher  als  der  erste;  dem 
entsprechend  bewirkte  er  auch  eine  schwächere  Ablenkung  des  Magne- 
ten, ebenso  war,  falls  die  Schliessung  des  eonstanten  Stromes  hinweg- 
gelassen wurde  ^  die  Zuckung  schwächer  als  vorhin.  War  dagegen  der 
eonstante  Strom  geschlossen  worden ,  so  trat ,  faUs  die  Intensitätsunter- 
scbiede  des  Stromstosses  nicht  zu  bedeutend  gewählt  wurden,  eine  mehr 
oder  weniger  beträchtliche  Verstärkung  der  Prüfungszuckung  ein^  obgleich 
auch  in  diesem  Fall  der  Ausschlag  des  Magneten  die  geringere  Intensität 
des  Stromstosses  anzeigte. 

Zur  Untersuchung  der  Veränderung  unter  dem  aufsteigenden  Strom 
wurde  die  Intensitätsabstufung  der  Stromstösse  in  der  entgegengesetzten 
Richtung  vorgenommen.  Zuerst  wurde  also  durch  einen  schwächeren 
Stromstoss  eine  Zuckung  ausgelöst,  dann,  nachdem  die  Schliessung  des 
eonstanten  Stromes  vorangegangen  war,  durch  einen  stärkeren.  In  bei- 
den Beob&clitungen  wurde  wieder  die  Ablenkung  des  Magoeten  beobachtet: 
sie  war  diesmal  in*  der  zweiten  Beobachtung  stärker  als  in  der  ersten. 
Trotzdem  hatte  ,  falls  die  Intensitätstsunterschiede  nicht  allzii  gross  ge- 
nommen waren  ,  die  PrOfungszuckung  abgenommen,  oder  sie  war  ganz* 
lieh  ausgelöscht  worden. 

Im  ersten  dieser  Fälle  ist  also ,  wie  uns  die  Prflfung  am  Galvano- 
meter lehrt  I  die  Intensität  des  die  Zuckung  auslösenden  Stromstosses 
während  der  Einwirkung  des  constanten  Stromes  kleiner  als  vorher; 
dennoch  hat  die  Zuckung  zugenommen.  Im  zweiten  Fall  ist  die  Inten- 
sität des  Stromstosses  grösser  als  vorher;  dennoch  hat  die  Zuckung  un- 
ter der  Einwirkung  des  constanten  Stromes  abgenommen.  Hieraus  müs- 
sen wir  offenbar  schliesssen,  dass  den  unter  der  Anode  und  Kathode  be- 
obachteten Erregbarkeitsschwankungen  keine  Widerstandsänderungen  au 
Grunde  liegen ,  welche  auf  die  Intensität  des  Stromstosses  von  Ein- 
fluss  jind» 

Aus  einer  Anzahl  von  Versuchen,  welche  in  der  angegebenen  Weise 
angestellt. wurden  y  will  ich  (}ie  zw^  folgenden  anfilhren.  Die  Galvano- 
IT* 
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«neterablenkuDgen  wurden  mit  Femrohr  und  Scale  in  der  Weiae  abge» 
lesen,  dase  immer  die  erate  Ablenkung  nach  Einwirkung  des  Stromstos- 
aes  -beobachtet  wurde.  Vor  dem  Versuch  wurde  abgewartet,  bis  der 
Magnet  nahehin  zur  Ruhe  gekommen  war,  was  wegen  der  D&mpfung 
der  Schwingungen  durch  die  Kupferhflise  des  Galvanometer  ziemlich 
bald  geschah,  dann  wurde,  während  das  Spiegelbild  sich  durch  den  mitt- 
leren Theilstrioh  der  Scale  nach  derjenigen  Richtung  bewegte,  nach  welcher 
der  Ausschlag  zu  erwarten  war,  das  Pendel  losgelassen,  d  bezeichnet  die  Dauer 
des  Slromslosses  ;  unter  «i  ist  der  Ausschlag  des  Magneten  durch  den  der 
Zuckung  R  entsprechenden,  unter  aj  der  Ausschlag  durch  den  der  Zuck- 
ung RG  entsprechenden  Stromstoss  aufgefilhrt.  Fflr  G  aubt.  ist  Oberall 
«I  kleiner  als  «j,  weil  hier  ein  grösserer  Widerstand  als  Nebenschlieas- 
ung  eingeschaltet  war,  für  G  abst  ist  umgekehrt,  wegen  der  entgegen- 
gesetzten Verftnderung  des  Widerslandes,  a^  grösser  als  a^. 

Versuch     I. 

.Spannweite  der-const  Elektr.  8,  der  Beizelektr.  5  Hm.  Z  =  5>  Con- 
staute  Kette:   6  El  Dan.  mit  1400  Pt  Nebenschi.  T  =  0,22,  t  =  0,11. 

S  ^  0,019. 


Nr. 


E 


R 


RC 


1     I  C  aufst.  Raufst.  |    13 


3 
4 


25  I  4,5 


d  =  0,028. 


7,5 


Nebenschi,  des  eonst  Stromes  160  Pt: 


C  abst  R  aufst 
C  abst  R  abst 


21 
37 


10 
23 


3,5 
3,5 


3 
4 


1        W 


2    I  C  auftt  R  abst  |    27        ]        34    |        0      |        4       | 


0 


4,5 
5 


VerancJi    II. 


Spannweile  der  eonst  Elektr.  10,  der  Reizelekir.    5  Mm.  Z  =  10.  Con- 
staute  Kette :  6  Elem.  Dan.  mit  160  Pt  als  NebenschL  Reizstrom  2  Elem. 

Dan.  T  =  0,22.    t  =  0,067.    d  =  0,02^ 


C  abat  R  aufet 


31      I      10      I 


1    4;5 


V 


■    *> 
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tefSQchiiDg   unterworfen.     Die   Uolerauchong   eelbit    wurde  in  folgender 
Weiee  auegeftthrt 

Sollte  die  Veränderung  unter  dem  absteigenden  Strom  erforscht  wer* 
den,  so  wurde  auerst  durch  einen  schwachen,  doch  von  der  Reiaschwelle 
siemlieh  entfernten  Siromstoss  eine  Zuckung  ausgelöst  und  gicichzeittg 
die  Ablenkung  dee  Magneten  beobachtet  Dann  wurde  durch  Verschieb« 
ttug  des  Bisenrheochords  die  St&rke  des  Stromstosses  vermindert  nn4 
abermai«  eine  PrOfungsauckung  erzeugt,  nachdem  eine  kurze  Zeit  au  vor 
die  Sdbliessung  des  constanten  Stromes  erfolgt  war.  Die  Zeit  T  ewiscben 
dieser  und  der  Einwirkung  des  Prafungsreiaes  war  so  gewfthk,  dass  die 
Prüfungsauckung  einige  Zeit  nach  Ablauf  der  Schliessungsauekung  Idoh 
einstellte;  die  Ablenkung  des  Magneten  wurde  hierbei  abermals  be^ 
obachtet. 

Der  aweite  Strömstoss  war  demnach  schw&oher  als  der  erste;  dem 
entsprechend  bewirkte  er  auch  eine  schwächere  Ablenkung  des  Magne- 
ten, ebenso  war,  falls  die  Schliessung  des  eonstanten  Stromes  hinweg- 
gelassen  wurde ,  die  Zuckung  schwächer  als  vorhin.  War  dagegen  der 
constante  Strom  geschlossen  worden ,  so  trat ,  faUs  die  Intensitätsunter- 
schiede  des  Stromstosses  nicht  au  bedeutend  gewählt  wurden,  eine  mehr 
oder  weniger  beträchtliche  Verstärkung  der  Prüfungszuckung  ein,  obgleich 
auch  in  diesem  Fall  der  Ausschlag  des  Magneten  die  geringere,  Intensität 
des  Stromstosses  anzeigte. 

.  Zur  Untersuchung  der  Veränderung  unter  dem  aufsteigenden  Strom 
wurde  die  Intensitätsabstufung  der  Stromstösse  in  der  entgegengesetzten 
Richtung  vorgenommen.  Zuerst  wurde  also  durch  einen  schwächeren 
Sttomatoss  eine  Zuckung  ausgelöst,  dann,  nachdem  die  Schliessung  des 
eonstanten  Stromes  vorangegangen  war,  durch  einen  stärkeren.  In  bei- 
den Beobaclitungen  wurde  wieder  die  Ablenkung  des  Magneten  beobachtet: 
sie  war  diesmal  in*  der  zweiten  Beobachtung  stärker  als  in  der  ersten. 
Trotzdem  hatte  ,  falls  die  Intensitätstsunterschiede  nicht  allcii  gross  ge* 
nommen  waren  ,  die  PrOfungszuckung  abgenommen,  oder  sie  war  ganz* 
lieh  ausgelöscht  worden. 

Im  ersten  dieser  Fälle  ist  also,  wie  uns  die  Prtlfung  am  Oalyano- 
meter  lehrt ,  die  Intensität  des  die  Zuckung  auslösenden  Stromstosses 
während  der  Einwirkung  des  constanten  Stromes  kleiner  als  vorher; 
dennoch  hat  die  Zuckung  zugenommen.  Im  zweiten  Fall  ist  die  Inten- 
sität des  Stromstosses  grösser  als  vorher;  dennoch  hat  die  Zuckung  un- 
ter der  Einwirkung  des  constanten  Stromes  abgenommen.  Hieraus  müs- 
sen wir  offenbar  schliesssen,  dass  den  unter  der  Anode  und  Kathode  be- 
obaehteten  Erregbarkeitsschwankungen  keine  Widerstandsänderungen  zu 
Qrunde  liegen  ,  welche  auf  die  Intensität  des  Stromstosses  von  Ein- 
fluaa  jind» 

Aus  einer  Anzahl  von  Versuchen,  welche  in  der  angegebenen  Weise 
angestellt. wurden,  will  ich  (}ie  zwei    folgenden  anführen.    Die  Galvaao- 
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Bieoden  KrftfteD  ,  welche  dieser  Versehiebuog  eiaen  Wideretand  eni* 
gegeoeetzeo,  hervorgeht^  so  soll  auch  der  Ruhesostand  des  Nerven  aof 
dinem  Oleichgewicht  der  MolecularspaDiiuDg  and  der  IColecalarhemin- 
nag  in  ihm  beruhen.  Erregung  trete  ein^  sobald  dieses  Oleichge* 
wicht  gestört  werde,  entweder  weil  die  Molecularspannung  aunimmt:  so 
bei  Entstehung  des  Kateiektrotonus^  oder  weil  die  Molecularhemmattg 
abnimmt:  so  bei  Verschwinden  desAnelektrotonus.  Pflflge  r  vergleicht, 
um  dies  au  veranschaulichen,  den  Nerven  mit  folgender  Vorrichtung.  Ein 
rechtwinkelig  gebogener  Cylinder  enthalte  in  seinem  einen,  horizontalen 
Schenkel  ein  vertical  gestelltes,  nach  beiden  Richtungen  bewegliches 
Diaphragma,  'gegen  welches  rechts  eine  gespannte  Stahlfeder,  links  eine 
Quecksilbersäule  andrückt,  die  sich  in  dem  zweiten,  vertical  gestellten 
Schenkel  desCjIinders  bis  zu  einer  gewissen  Höhe  erhebt.  Hierdurch  ver- 
schiebt sich  das  Diaphragma  so  lange ,  bis  Oleichgewicht  zwischen  der 
Spannung  der  Feder  und  dem  Druck  des  Quecksilbers  vorhanden  ist. 
Das  Gleichgewicht  kann  aber  gestört  werden,  entweder  wenn  man  neues 
Quecksilber  eingiesst,  also  die  Spannung  vergrössert,  oder  wenn  man 
die  Feder  abspannt,  also  die  Hemmung  vermindert.  In  beiden  Fkllen  kann 
das  andringende  QMecksilber  die  Oeffuung  gewinnen  und  mit  einer  g6» 
wissen  lebendigen  Kraft  ausfli^ssen.  Im  Nerven  sind  nun  nach  Pfifl* 
ger*s  Auflassung  die  elastischen  Vorrichtungen  so  beschaffen,  dass  bd 
jeder  Einwirkung  des.  Stromes  der  Nerv  in  zwei  Zonen  zerfiillt|  die  sieh 
antagonistisch  zu  einander  verhaltet).  In  der  Region  des  Katelektrotonos 
Ist  die  Holeculurspaonung  vermehrt  und  dadurch  die  Moleoularhemmuog 
in  negativem  Sinne  verschoben;  im  Anelektrotonus  ist  dieMolecnlarhemm- 
ung  verstärkt ,  wodurch  diese  im  positiven  Sinne  verschoben  wird.  Bei 
der  Oefl'nung  des  Stromes  muss,  damit  sich  der  ursprQngliche  Zustand 
wieder  herstellt,  die  Molecularhemmung  über  ihre  an  Angliche  Oleichge- 
wichtslage  hinausgehen,  so  dass  nun  auf  der  Seite  des  Aneleleklrotonus 
erregende  Krftfie  frei  werden,  während  im  Gebiet  des  Katelektrolonus 
nur  die  vorhandene  Spannung  vermindert  wird.  Auf  letzteres  wird  die 
der  O^ffnung  folgende  Abnahme  der  Erregbarkeit  an  der  Kathode  zn« 
rackgeführt. 

S*  139.  Insofern  in  diesen  theoretischen  Vorstellungen  der  Vorgang 
der  Erregung  im  Allgemeinen  auf  die  Wirkung  antagonistischer  Krttfte 
bezogen  ist  ^  deren  Versinnlichung  zunächst  an  das  Beispiel  der  elaali* 
sehen  Kräfte  sich  anlehnt,  stimmen  die  Ergebnisse  unserer  Untersuchung 
durchaus  mit  denselben  dberein.  Insbesondere  bietet  das  verschiedene 
Verhalten  des  Nerven  je  nach  seinen  inneren  Zuständen  (Sthenie  und 
Asthenie)  oder  den  Einflüssen  der  Temperatur  eine  so  augenflillige  Ana«* 
logie  mit  den  Eigenschaften  elastischer  Körper  dar,  dass  man  fiist  no* 
willkürlich  dazu  geführt  wird,  Vergleichungen  zu  gebrauchen,  die  dem 
Gebiet   der  Elasticitätserscheinungen  entnommen  sind.    So  liegt  es  z.  B. 
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nhe,  die  Wirkang  dier  KlUte  als  eine  Verminderuag^  der  Wärme  alt 
eine  Erhöhung  der  Holecftlarekstieittt  sn  beschreiben:  Wir  werden  bbt 
gen  könneui  die  Temperatur  übe  auf  die  Beizelasticität  des  Nerven  einen 
analogen  Binflasa  wje  aaf  die  Elasticit&t  des  Kautschuks  aus,  das  in  der 
Kftlte  weicher  und  dehnbarer  wird  als  in  der  Wftrme  *).  Das  Verhaltea 
dea  Nerven  im  stheniaehen  und  asthenischen  Zustande  würden  wir  viel- 
leicht-de«  Stahl  und  dem  weichen  Eisen  vergleichen  können.  Wie 
der  Stahl ,  wenn  man  ihn  nach  der  Erhitzung  langsam  abkühlen  Iftsst, 
an  Oröaae  und  Vollkommenheit  der  Elasücitftt  abnimmt,  so  vermindert 
sich  im  asthenischen  Zustand  die  Grösse  und  Vollkommenheit  der 
Reizelastioitftt  des  Nerven  :  die  Grösse  derselben  ,  denn  ein  geringerer 
Reiaaoatoss  ersdiflttert  hier  bereits  das  Holeculargleichgewicht,  der  Nerv 
ist  erregbarer;  die  Vollkommenheit  derselben,  denn,  wenn  einmal  das 
Oleichgewicht  erschüttert  ist,  kehrt  der  Nerv  schwer  wieder  zu  demsel- 
ben aurflck,  jeder  Reiz  hat  dauernde  Erregung  zur  Folge. 

In  ein  er  Beziehung  stehen  jculoch  unsere  Versuche  .nicht  im  Einklang 
mit  den  vonPflflger  entwiekelten.Vorstellungen.  Schon  bei  den  schwäch- 
sten Strömen  sahen  wir  Spuren  derHemmung  über  die  ganze  intrapolare 
Strecke  sich  ausbreiten ,  und  anderseits  ist  selbst  in  der  Nachbarschaft 
der  Anode,  so  lange  die  Intensit&t  des  Stroms  eine  gewisse  Grenze  nicht 
überschreitet ,  durch  stärkere  Reize  erhöhte  Erregbarkeit  nachzuweisen. 
Damaeh  scheint  es,  dass  jene  antagönistiscben  Kräfte  nicht  in  der  scharf 
geaehiedenen  ^eise,  wie  es  die  Untersuchung  des  Elektrotonus  zu  leh- 
ren schien,  zugleich  räumlich  in  der  Nervenfaser  auseinandertreteo.  Viel- 
mehr deuten  alle  unsere  Beobachtungen  darauf  hin,  dass  in  jedem  klein- 
sten Theil  der  in-  und  extrapolaren  Strecke  gleichzeitig  spannende  und 
heannaende  Kräfte  zur  Wirkung  kommen,  welche  aber  in  Bezug  auf 
ihr  Intensitätsverhältniss  durch  die  Lage  der  Elektroden  bestimmt  sind. 
Der  durch  den  Strom  erregte  Nerv  gleicht  nicht  einer  Maschine,  an  wel- 
cher die  bewegenden  und  hemmenden  Vorrichtungen  schon  äusserlich 
von  einander  geschieden  sind,  sondern  einem  System,  das  in  jedem  klein- 
sten Theil  auf  einer  Gegenwirkung  der  nämlichen  Kräfte  beruht.  In  die- 
sen Sinne  ist  daher  di^  Vergleichung  mit  einem  elastischen  Körper  die 
trdlettdere.  Nur  mflsste  dem  die  Voraussetzung  beigefügt  werden ,  dass 
nnler  der  Wirkung  des  Stroms  der  Holeoularzustand  jenes  elastischen 
Körpers,  etwa  ähnlich  wie  durch  ungleiche  Erwär^mung,  geändert  werde, 
so  daaa  in  der  Nachbarschaft  der  Kathode  der  elastische  Widerstand  ab-, 
iti  der  Naebbarschaft  der  Anode  aber  zunimmt.  Die  Theorie,  zu  welcher 
uaa  die  Verfolgung  des  Verlaufs  der  Erregung  geführt  hat,  verhält  sich 
K«  der  ans  den  physiologischen  Veränderungen  im  Elektrotonus  geschöpf- 
ten Vorstellung  —  wenn  es  erlaubt   ist    ein  schon  bei  anderer  Gelegen- 


^)  Tyndall,  die  Wurme  als  Art  der  Bewegung.    Deutsche  Aungabe»  S.  114. 
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heit  gebraachtee  Bild  zu   benfltzen  —  wie   die  ältere  Ansicht  Tom  Mag* 
nelen  zu  der  Coulomb'echeD  Moleculartheorie  *)• 

So  bedeutsam  aber  diese  ganze  Vergleiohung  der  Reizungsersohein- 
ungen  mit  den  Elasticitfttserscheinungen  ist,  da  sie  auf  ähnliche  Krftf- 
teformen  hinweist,  so  bleibt  sie  doch  eine  blosse  Analogie,  Ober  welche 
wir  hinausgehen  müssen ,  sobald  die  nähere  Erforschung  der  Erregungs- 
vorgänge die  Möglichkeit  bietet,  in  das  Spiel  der  inneren  Kräftewlrknn- 
gen  einen  directeren  Einblik  zu  gewinnen.  «Hierfür  sind  uns  aber ,  wenn 
ich  nicht  irre,  in  den  vorstehenden  Untersuchungen  einige  Anhaltspunkte 
gegeben  worden. 

2.    Havptgfttie  der  Meckaaik  des  NenreijpriBdips. 

§.  140.  In  dem  Nerven  sind  fortwährend ,  auch  wenn  keine  äus- 
seren Kräfte  auf  ihn  wirken,  innere  Kräfte  wirksam.  Denn  chemische 
Processe  finden  ohne  Aufhören  im  lebenden^  sowohl  wie  im  absterbenden 
Nerven  statt.  Wir  wollen  alle  diese  aus  seiner  Molecularconstitution  her- 
vorgehenden Kräftewirkungen ,  sofern  sie  nicht  in  äussere  mechanische 
Arbeit  übergehen,  als  innere  Moleculararbeit  oder,  der  Kürze  hal- 
ber, schlechthin  als  Moleculararbeit  bezeichnen.  Wirkt  nun  ein  äus- 
serer Reiz  auf  den  Nerven  ein,  so  überträgt  derselbe  ein  gewisses  Quan- 
tum äusserer  Arbeit  auf  ihn  :  wir  wollen  dasselbe  die  Reiz  arbeit  nen- 
nen. Durch  den  Reiz  wird  aber  ein  Vorgang  erzeugt,  welcher  auf  den 
Muskel  übertragen  sich  in  einer  gewissen  mechanischen  Arbeitsleistung 
äussert:  die  so  entstandene  Arbeit  soll  dieErregungsarbei t  genannt 
werden.  Die  Aufgabe  einer  Molecularmechanik  des  Nerven  besteht  nun 
darin,  die  näheren  Beziehungen  zwischen  Moleculararbeit,  Reizarbeit  und 
Erregungsarbeit  zu  finden. 

S.  141.  Die  innere  Moleculararbeit  des  Nerven  geht  aus  den 
fortwährenden  Verbindungen  und  Spaltungen  der  chemischen  Moleeüle 
hervor,  aus  denen  die  Nervensubstanz  besteht. 

Nach  der  jetzt  geläufigen  Annahme  über  den  Stoff-  und  Kräflewech- 
sel  in  den  Geweben  des  Thierkörpers  sollen  die  hochatomigen  Verbind- 
ungen, welche  die  Gewebe  zusammensetzen,  durch  Spaltung  und  Oxyda- 
tion allmälig  die  einfacheren  Endproducte  des  thierischen  Stoffwechsels 
liefern.  In  den  complexen,  aber  lose  zusammengefügten  Gewebsverbind- 
ungen  ist  nun  eine  grosse  Menge  vorräthiger  Arbeit  in  der  Form  chemi- 
scher AfBnitätskräfke  angehäuft.  Dieser  Arbeits vorrath  wandelt  sich  in  dem 
Maasse  in  wirkliche  Arbeit  um  ,  als  die  hochatomigen  Verbindungen  sich 


*)  Vergl.  du  Bois-Reymond,  Untersuchungen  über  tbierische  Eleotricitit, 
Bd.  I  S.  679. 
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•palten  ond  aoter  Satterstoffaufoabme  in  einfachere ,   fester  ausammenge- 
fllgte  Verbiodangen  flbergehen  *). 

Wenn  auch  diese  Annahme ,  so  weit  sie  sich  auf  die  allgemeine 
Richtung  des  Stoff-  und  Kr&ftewechsels  in  den  Geweben  bezieht,  zweifel- 
los richtig  ist,  so  spricht  doch  Manches  dafOr,  dass  neben  den  Spaltungs- 
and Oxjdationsvorgftngen ,  bei  denen  lebendige  Kraft  frei  wird ,  andere 
chemische  Actionen  ,  wenngleich  in  geringerem  Maasse,  einhergehen,  bei 
denen  sich  umgekehrt  hochatomige  Oewebsverbindungen  aus  einfacheren 
und  fester  zusammengeftigten  restituiren ,  indem  gleichzeitig  ein  entspre- 
chendes Quantum  lebendiger  Kraft  verschwindet  und  als  Arbeitsvorrath 
wiederum  angehäuft  wird.  Speciell  beim  Nerven  wird  dies  durch  jene 
Restitution  der  innem  Kräfte  bezeugt,  welche  man  die  Erholung  nennt. 
Noch  der  vom  Blut  getrennte  Nerv  zeigt ,  wie  bekannt,  diese  Erschein- 
ung. Da  die  Erholung  aber  nichts  anderes  ist  als  eine  neue  Anhäufung 
von  Arbeitsvorrath ,  so  wird  man  nicht  umhin  können  rückwärts  zu  fol- 
gern ,  dass  in  dem  Nerven  neben  der  fortwährenden  Spaltung  und  Zer- 
setzung seiner  Bestandtheile  auch  solche  chemische  Actionen  vorkom- 
men, bei  denen  eine  Restitution  dieser  Bestandtheile  in  gewissem  Orad 
stattfindet.  Wenn  wir  demnach  unter  negativer  Arbeit  diejenige  Ar- 
beit verstehen,  welche  verschwindet,  dadurch  dass  sie  zur  Bildung  oom- 
plexer  chemischer  Verbindungen  verwendet  wird,  in  denen  sie  als  Ar- 
beiftsvorrath  sich  anhäuft,  so  können  wir  sagen,  die  ganze  Moleculararbeit 
des  Nerven  setze  sich  aus  positiver  und  negativer  Arbeit  zusammen. 
Wären  beide  von  gleicher  Grösse,  so  würden  sie  sich  aufheben.  Wir 
dürfen  aber  voraussetzen,  dass  im  Nerven,  wie  in  andern  thierischen  Ge- 
weben, im  Allgemeinen  die  positive  Moleculararbeit  überwiegt.  Von  der 
durch  chemische  Zersetzungen  geleisteten  Arbeit  wird  also  immer  nur 
ein  kleinerer  Theil  wieder  zu  chemischer  Action,  zu  Verbindungen  ge- 
trennter TheilmolecOle,  verbraucht,  der  grössere  wird  frei,  indem  er,  sofern 
er  nicht  theilweise  in  mechanische  Leistung  der  Muskeln  übergeht, 
schliesslich  als  Wärme  zum  Vorschein  kommt. 

S.  142.  Um  das  ip  seinem  eigentlichen  Wesen  uns  unbekannte  Wir- 
ken der  Molecularkräfte  des  Nerven  einigermassen  mit  der  Anschauung 
zu  durchdringen ,  wollen  wir  au!  die  allgemeinen  Vorstellungen  zurück- 
gehen, welche  man  vom  physikalischen  Gesichtspunkte  aus  über  die  Na- 
tur chemisch  zersetzbarer  Flüssigkeiten  sich  gebildet  hat  **).  Hiernach 
aitissen  wir  uns  vorstellen,  dass  in  einer  solchen  Flüssigkeit,  auch  wenn 
sie  in  ihrer  Zusammensetzung  vollkommen  ungeändert   bleibt^    doch  ein 


*)  Vergl.  mein  Lehrbach  der  Physiologie,    2te  Aufl.  J.  51  n.  52,   sowie  mein 

Handbuch  der  medicinischen  Physik  S.  418  n.  f. 
**)  Clausiusy  Electricitätsleitung  in  Electrolyten.    Abhandlungen II ,  S.  208. 
(Poggend-Ann.  Bd.  101,  S.  338.) 
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fortwährender  Wechsel  der  Bestandtheile  slaUilDdet.  Indem  oftnüteh  die 
Oesammtmolecale  in  Bewegungen  um  labile' Oleichgewichtalagen  begri^ 
fen  sind,  auaserdem  aber  deren  TheilmolecQle  Schwingungen  um  relativ 
festere  Oleichgewiohtslagen  ausftihren«  werden  häufig  die  einem  beatimm* 
ten  OesammtmoleeOl  angehörenden  Tbeilcben  in  die  Anziehungssph&re 
fremder  Theilmoleeule  gerathen :  ea  wird  also  eine  Spaltung  eintreten« 
In  andern  Fällen  werden  losgerissene  Theilmoleoüle  zusammentreffend 
sich  vereinigen,  es  wird  sieh  eine  chemische  Verbindung  herstellen. 

In  einer  Flttssigkeit^  deren  Constitution  im  Qanaen  sich  nicht  än- 
dert, bleiben  die  Summen  der  so  geleisteten  positiven  und  negativen  Mo« 
leculararbeit  immer  einander  gleich.  Dies  ist  anders  bei  Flasstgkeitea, 
die  nicht  blosa  aersetzbar  sind,  sondern  die  sieh  wirklich  zersetzen ^  wie 
dies  mit  der  Flassigkeit  des  Nerven  der  Fall  ist.  In  ihr  sind  die  Tbeila 
der  zusammengesetzteren  chemischen  OesammtmolecOle  so  lose  an  ein- 
ande^  gebunden,  dass  von  denjenigen,  die  sich  während  ihrer  Bewegan- 
gen  getrennt  haben,  immer  eine  gewisse  Anaahl  dauernd  getrennt  bleibt 
Der  Nerv  ist  daher  nicht  in  fortwährendem  eheroisebem  Oleieligewiehi, 
aondern  er  verändert  allmälig  seine  Zusammensetzung,  während  positive 
lloleculararbeit  frei  wird.  Nur  in  der  Verbindung  mit  den  Irfwndei 
Organismus  kann  auch  hier  ein  Qleichgewicht  hergestellt  werden^  indem 
das  Blut  von  neuem  complexe  chemische  Moleoaie  zufUhrt  und  dag^e« 
die  OberschOssigen  Spaltungsproducte  entfernt«  Im  Nerven  eelbel  wir' 
aber  hierdurch  wahrscheinlich  nur  die  Oesohwindigkeit  der 
und  der  Ueberschuss  positiver  Molecu lararbeii  grosser,  ala  er  okne 
fortwährende  Ab-  und  Zufuhr  sein  würde« 

S.  143.  Reizarbeit  kann  imAllgemeinen  jede  t^OgliehePoies  der 
äussern  Arbeit  sein,  welche  auf  den  Nerven  übertragen  den  MoleottUranataDd 
desselben  vorübergehend  oder  dauernd  erschüttert  Die  Art,  wie  der 
Brregungsarbeit  hervorbringt,  Hesse  in  verschiedener  Weise 
denken.  Die  einfachste  Annahme  wäre  die ,  dass  die  Reiaarbeü  u* 
mittelbar  in  Srregungsarbeit  übergehe,  ohne  dass  dabei  die  indesaen  an- 
gestört  fordauemde  Moleculararbeit  weiter  in  Frage  käme«  Wenn  aber 
diese  Annahme  sdion  desshaib  unwahrscheinlich  iat,  weil  eine  Erschät* 
ietung  des  Molecularzustandes  noth wendig  mit  einer  Veränderong  der 
Moleculararbeit  verbunden  sein  muss,  so  widersprechen  ihr  äberdem  direet 
die  Thatsaehen. 

Bei  den  schwächsten  Reizen ,  welche  keine  Muskelaaeknng  hervo^ 
bringen ,  muss  die  Reizarbeit  nothwendig  selbst  in  Moleculararbeit  an»- 
gewandelt  werden.  Insofern  sich  solche  schwache  Reize  in  gesteigerter 
Erregbarkeit  verrathen^  werden  wir  zwar  annehmen  müssen,  daaa  durah 
sie  zunächst  ebenfalls  Erregungsarbeit  entsteht  Aber  die  letztere  genflgt 
in  diesem  Falle  nicht ,  um  eine  mechanische  Leistung  des  Muskels  aaa» 
sulösen.  Sie  kann;  nur  dann  als  meohanisohe  Arbeit  frei  werden ,  wenn 
ein  neuer  Reiz  hinzutritt,  zu  dessen  Wirkung  sie  sich.addil't   In  .andern 
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Fall  verachwindet  sie  ftUrnftlig,  indem  sie  im  Nerven  selbst  in  Hoteoular* 
aAett  verwandelt  wird,  Diese  Verwandlung  findet  aber^  wie  dieBrsehtio* 
aiifen  des  Abklingens  der  Erregung  lehren,  fOr  einen  Tbeil  der  Bnreg- 
niigsarbeit  auch  dann  statt,  wenn  dieselbe  eine  äussere  mechaniaoke  Leist« 
nng  daroh  Erregung  des  Muskels  hervorbringt.  Wir  kommen  also  aa 
dem  ganz  allgemein ,  ffir  jede  Art  und  Stärke  der  Reiaang  gültigen 
Satee: 

1)  Btets  wird  nur  ein  Theil  der  Erreguogsarbeit  aur 
Auslösung  meehaniseher  Leistung  verwendet,  der  andere 
Theil  wird  in.  innere  Moleculararbeit  des  Nerven  tlberge«^ 
fahrt 

§.  144.  Keizarb^t  und  Erregungsarbeit  sind,  wie  die  Erikhr^ 
nng  lehrt ,  einander  durchaus  nicht  aequivalent.  Mit  der  Zunahme  der 
enteren  wächst  die  letztere  nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenzt.  Je 
nach  dem  Zustande  des  Nerven  wechselt  die  Erregnogsarbeit ,  die 
durch  ein  bestimmtes  Quantum  von  Reizarbeit  ausgelöst  werden  kann, 
in  hohem  Grade.  Nun  wird  aber  der  Zustand  des  Nerven  ganz  und  gar 
dureh  die  Molecularkräfte  bestimmt.  Die  durch  einen,  bestimmten  Reiz 
hervorgebrachte  Erregungsarbeit  ist  also  immer  auch  von  der  imemMo* 
lecolararbeit  abhängig. 

Kiebt  minder  weisen  die  Veränderungen ,  welche  die  Erregung  bei 
ihrer  Fortpflanzung  in  der  Nervenfaser  erfälirt,  auf  eine  solche  Bezieh- 
ODg  hin.  Mit  Rfleksicht  hierauf  hat  schon  Pflüger  hervorgehobeBf 
dass  man  sich  den  Erregungsvorgang  nicht  einfach  als  eine  fortge- 
pflanzte Sehwingungsbewegung  denken  dürfe ,  sondern  dass  in  jedem 
Querschnitt ,  welchen  die  Erregung  durcheilt^  neue  Aoslösungen  von  Mo- 
leeularkräften  stattfinden*).  Alle  diese  Beobachtungen  führen  uns  zu  dem 
Satze : 

2)  Stets  wird  die  deni  Nerven  zugeführte  Reizarbeit 
snnächst  in  innere  Moleculararbeit  umgewandelt,  und  erst 
aua  der  letzteren  geht  die  Erregungsarbeit  hervor. 

Jeder  Reizungsvorgang  besteht  somit  darin  ^  dass  die  Reizarbeit  in 
Jlolecnlararbeit  übergeht ,  worauf  Moleculararbeit  in  Erregungsarbeit  ver- 
wandelt wird :  von  der  letzteren  kann  sodann  ein  Theil  In  mechanische 
.Leistung  umgesetzt  werden  ,  der  andere  Theil  wird  wieder  Molecular- 
arbeit. Wo  keine  mechanische  Leistung  zu  Stande  kommt,  geht  alle  Er- 
regungsarbeit wieder  in  Moleculararbeit  über. 

Ein  Gleiohniss  ,  welches  fseilich  ^  wie  alle  Oleichnisse ,  hinkt ,  wird 
vielleicht  die  Sache  anschaulicher  machen.  Denken  wir  uns  einen  Was- 
aerkessely  in  welchem  ein  Schaufelrad  gedreht  werden  kann.  Ueber  dem 
JLessel  befinde   sich  ein  abgeschlossener  Luftranm  ^  der    Aber  dmrch  ein 


•)  A.  a,  0.  S.  472. 
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sich  von  innen  nach  aussen  bewegendes  Ventil  geöffnet  werden  kann« 
Drehen  wir  das  Schaufelrad ,  so  erwiU*int  sich  in  Folge  der  Betbung  die 
Wassermasse  und  füllt  allmälig  den  Raum  mit  Dampf,  der  einen  Dmok 
auf  das  Ventil  ansaht.  Hat  dieser  Druck  eine  bestimmte  Grösse  erreicht^ 
so  öffnet  sich  das  Ventil  ,  und  der  .Dampf  entweicht  nach  aussen.  Hier 
wird  durch  die  Bewegung  des  Rades  die  Reizarbeit ,  durch  die  Erwftrm* 
ung  des  Wassers  die  Moleculararbeit,  durch  den  Dampfdruck  die  Erregungs- 
arbeit  und  endlich  durch  die  Bewegung  des  Ventils  die  mechanische  Leistung 
des  Muskels  dargestellt.  Das  Oleichniss  hinkt  vorzugsweise  desshälb,  weil 
in  ihm  die  hervorgebrachte  Moleculararbeit  der  Arbeit,  «welche  das  Rad 
dreht ,  äquivalent  ist,  während  bei  der  Erregung  ,  bei  welcher  der  Reix 
einen  Theil  des  ia  den  chemischen  Molecülen  des  Nerven  angehäuften 
Arbeitsvorralhes  auslöst,    eine  solche  Aequivalenz  nicht  stattfindet. 

S*  145.  Die  innere  Moleculararbeit  musste  in  einen  positiven  und 
negativen  Theil  unterschieden  werden.  Die  an  Quaatität  überwiegende 
positive  Moleculararbeit  kann  in  irgend  einer  Form  von  bewegender 
Kraft  nach  aussen  treten.  Die  Erregungsarbeit  wird  daher  nur  aus  dieser 
positiven  Moleculararbeit  hervorgehen  können,  und  insofern  sie  sich  ntdit 
in  mechanische  Leistung  umwandelt ,  wird  sie  auch  in  dieselbe  wieder 
zurückkehren.  Wir  können  uns  daher  die  erregende  Wirkung  des  Reizes 
60  vorstellen,  dass  derselbe  durch  die  herbeigeftlhrte  Molecularerschütter* 
ung  diejenigen  Bewegungen  ,  wodurch  die  Kräfte  der  Theilmolecüle  frei 
werden,  vermehrt  und  beschleunigt.  Es  wird  auf  diese  Weise  uamittelbar- 
verständlich  ,  dass  zwar  die  Grösse  der  Erregung  in  einer  gewissen  Be- 
ziehung zur  Grösse  des  Reizes  steht ,  dass  aber  von  einer  Aequivalens 
nicht  die  Rede  sein  kann.  Denn  der  Reiz  ist  nur  der  äussere  Anstoss^ 
die -eigentlichen  Kräfte  der  Erregung  stammen  von  den  im  Nerven  an* 
.gesammelten  Molecularkräften  her. 

Bei  der  negativen  Moleculararbeit  dagegen  werden  freie  Molecular- 
kräfte  gebunden,  indem  gespaltene  und  unter  einander  in  festere  Verbind» 
ungen  getretene  Thdilmolecfile  aus  diesen  gelöst  und  wieder  zu  comple» 
zeren  Ganzen  vereinigt  werden  ,  in  welchen  sie  loser  gebunden  sind. 
Die  freien  Molecularkräfte  kehren  wieder  zu  dem  Arbeitsvorrath  zurück, 
weldher  für  künftige  Leistungen  disponibel  bleibt.  In  der  negätiyen  Mole» 
eulararbeit  besteht  daher  die  Restitution  oder    die  Erholung  des  Nerven. 

Die  Leistungsfähigkeit. eines  Nerven  muss  nach  der  Summe  von 
positiver  Molecularbeit  und  von  vorräthiger  Arbeit  bemessen  werden,  die 
er  in  sich  führt.  Der  vom  Organismus  getrennte  Nerv,  der  keine  neue 
Kraftzufuhr  durch  das  Blut  erhält,  hat  seine  Arbeit  bald  ausgegeben.  In^ 
dem  immer  nur  ein  Theil  der  positiven  Moleculararbeit  wieder  zur  Resti- 
tution verwandt  wird,  ersehöpft  pich  nach  und  nach  sein  Kraftvorrath, 
namentlich  wenn  durch  Reize  der  Uebergang  in  Arbeit  beschleunigt  und 
ein  grosser  Theil  der  letztern  nach  aussen ,  an  den  eigenen  Muskel  und 
durch  diesen  an  die  Aussenwelt  übertragen  wird.  .     . 
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Nicht  bl088  die  Summe  positiver  Arbeit  ,   die  der  Nerv   auszugeben 
bat,  ist  aber  von  dem  Arbeitsvorrath  abhängig,  den  er  in  der  Form  che* 
inisoher  Gegenwirkungen   der  verbundenen  Theilmoieoüle  in   sich    fahrt, 
sondern  auch  die  Art ,    wie   auf   einen  gegebenen  äusseren  Anstoss  ein 
Theil  der  Moleculararbeit   in  Brregungsarbeit  übergeht,    wird   hierdurch 
wesentlich  bestimml  sein  müssen.    Je    weiter  die  Zersetzung  im  Nerven 
fortgeschritten  ist,   um  so    mehr  sind  seine  chemischen  Verbindungen  iA 
solche  Theilmoleeüle  zerfallen  ,  die,  unter  den  im  Nerven  gegebenen  Be<* 
dingungen,    nicht  mehr  zu  den  complexen  Qesammtmolecülen  sieb  verei* 
nigen  können ,  in  denen  neuer  Arbeitsvorrath  sich  ansammelt.     Es  wird 
also  mehr  und  mehr  solche  Moleculararbeit  entstanden  sein  und  bei  jedem 
äussern  Anstoss  von  neuem   entstehen,    welche  nicht  mehr  in  negative 
znrückverwandelt  werden  kann.  In  dem  noch  unzersetzten,  leistungsfähig 
gen  Nerven  hingegen  werden  zwar  ebenfalls    fortwährend  Theilmoleeüle 
sich  trennen,  und  es  wird  so,  indem  dieselben  festere  Verbindungen  ein- 
gehen^ positive  Moleculararbeit  entstehen,  sie  werden  aber,  weil  sie  noch 
nicht  jenen  Grad  des  Zerfalls  erreicht  haben,    immer  leichter  und  daher 
auch  in  grösserer  Menge    wieder    zu  Gesammtmolecülen   sich  verbinden. 
Im  leistungsfähigen  Nerven  wird  also  stets  ein   grösserer  Theil  der  posi- 
tiven Moleculararbeit  wieder  in  negative  zurückkehren,   und  der  Arbeits- 
vorrath wird  dadurch  langsamer  abnehmen. 

Diese  Unterschiede  müssen  nun  bedeutend  ins  Oewic|^t  fallen,  wenn 
ein  äusserer  Reiz  den  Molecularzustand  des  Nerven  erschüttert.  Im  sthe- 
nischen  Nerven  wird^  wegen  seines  grösseren  Arbeitsvorrathes,  die  wäh^ 
rend  einer  kurzen  Zeit  erzeugte  Zunahme  der  positiven  Moleculararbeit 
grösser  sein,  aber  es  wird  zugleich  rascher  und  intensiver  eine  Rückver- 
wandlang  zu  negativer  Moleculararbeit  eintreten,  als  beim  asthenischen  Ner- 
ven. Aehnlich  verhält  es  sich  mit  der  Wirkung  der  Temperatur.  Es  ist 
bekannt,  dass  in  höherer  Temperatur  ebensowohl  Verbindungen  wie  Zer- 
setzungen schneller  vor  sich  gehen  aU  in  der  Kälte,  was  sich  daraus  er- 
klärt, dass  die  Wärme  die  Moleculararbeit  vergrössert,  also  einerseits  die 
Gesammtmolecüle  leichter  in  ihreTheile  trennt,  anderseits  aber  auch  die 
Bewegung  der  Theilmoleeüle  beschleunigt,  die  an  einander  gerathend  zu 
einem  neuen  Gesammtmolecül  sich  vereinigen.  Beim  Nerven  greifen  nun 
offenbar  beide  Wirkungen  Platz.  Mit  steigender  Temperatur  nimmt  die 
Moleculararbeit  des  Nerven  so  zu,  dass  sie  schliesslich  von  selbst,  ohne 
Hinzutreten  eines  weiteren  Reizes,  in  Erregungsarbeit  übergeht.  80  lange 
die  Temperatur  nicht  allzu  stürmisch  einwirkt,  wird  aber  zugleich  ein 
Theil  der  positiven  Arbeit  schneller  in  negative  zurückverwandelt. 

Diese  Betrachtungen  führen  uns  zu  dem  dritten  Hauptsatze : 

3)  Die  Hemmungen,  welche  als  Widerstände  gegen  äus- 
sere Beize  wirken,,  rühren  stets  von  dem  Uebergang  posi- 
tiver in  negative  Moleculararbeit  her. 
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S.  146.  Die  Art  des  Uebergange  der  Holeeulararbeit  in  BrregoBgt- 
arbeit  ist  des  näheren  unbekannt  Nor  so  viel  läset  sieh  orif  grofier 
WahrscheinJichiteit'flber  dieselbe  aussagen,  dass  die  einmal  entstandeot 
Erregungsarbeit  zwar  wieder  in  andere  Formen  positiver  MoleeulararbeH 
übergehen  kann  und  sogar  regelmässig  Obergeht  ,  dass  sie  aber  nieoiala 
in  negative  Holeeulararbeit  verwandelt  wird.  Die  nicht  tu  meehaniseher 
Leistung  verwandte  Erregungsarbeit  wird  also  wahrscheinlich  in  der  Oe- 
stalt  von  Wärme  frei  werden,  dagegen  ist  nach  Analogie  aller  Brfahrao- 
gen/ die  wir  Aber  das  Hervorgehen  von  Arbeit  aus"  cheniiscber  Adlon 
machen,  nicht  im  entferntesten  tu  vermuthen,  dass  die  einmal  gebildet« 
Erregungsarbeit  wieder  zu  dem*Arbeitsvorralh  zurtlckkehren  könne,  der 
in  der  Form  chemischer  Gegenwirkungen  in  der  Nervenfaser  aufgespei- 
chert ist.  Wir  stellen  daher  den  weitern  Satz  auf: 

4)  Die  Rockverwandlung  der  positiven  in  negatfve  Ho* 
leculararbeit,  worauf  die  Erholung  desNerven  beruht,  kann 
niemals  in  Bezug  auf  denjenigen  Theii  der  Arbeit  statt- 
finden, welcher  bereits  zu  Erregungsarbeit  geworden  ist 
oder  aus  solcher  herstammt. 

Wir  können  uns  diesen  Satz  leicht  aus  seiner  abstracten  in  eine  an* 
sebauliche Form  übersetzen,  wenn  wir  uns  vorstellen  (wie  es  oben  schon 
zur  Erläuterung  des  Begriffs  der  Leistungsfähigkeit  geschehen  ist)  ,  die 
anseinandergerissenen  Theilmolecüle  könnten  nur  so  lange,  unter  Leistung 
negativer  Arbeit,  sich  wieder  zu  grösseren  OesammtmolecOlen  vereinigen, 
als  sie  selbst  noch  einigermassen  complexe  Oanze  vorstellen ,  während, 
sobald  der  Zerfall  einen  gewissen  Orad  erreicht  hat,  eine  solche  Restita« 
lion  nicht  mehr  möglich  ist,  sondern  nur  noch  weitere  Zersetzung  unter 
Freiwerden  positiver  Holeeulararbeit  stattfinden  kann,  wobei  die  frei  wer- 
denden HolecOle  allmälig  zu  den  Endprodueten  der  thierisehen  Zerseta^ 
ung  verbrennen. 

$.  147.  Ein  äusserer  Reizanstoss  steigert,  wie  wir  angenommen 
haben  ,  die  Holeeulararbeit,  indem  an  der  gereizten  Stelle  eine  grössere 
Zahl  vonTheilmolecOlen  als  sonst  aus  ihren  Verbindungen  getrennt  wird. 
Als  eine  Folge  dieser  Störung  ergibt  sich ,  dass  nun  auch  in  grösserer 
Zahl  TheilmoIecOle  sich  wieder  zu  complexeren  Ganzen  vereinigen ,  weil 
sie  aller  Orten  andere  getrennte  HolecOle  treffen ,  zu  denen  sie  Anziefa- 
ungskräite  besitzen.    Hieraus  gewinnen  wir  den  ferneren  Satz: 

5)  Durch  jeden  Reizanstoss  wird  nicht  nur  die  positive, 
sondern  nothwendig  immer  auch  die  negative  Holeeular- 
arbeit vergrössert. 

S.  148.  Schliesslich  lässt  sich  noch  die  Frage  erheben,  wie  sieh  die 
Uoisetzungen  von  Reizarbeit  in  Erregungsarbeit  sowie  von  positiver  in 
negative  Holeeulararbeit  der  Zeit  nach  verhalten.  Da  htevon .  wesentlich 
der  zeitliehe  Verlauf  der  Erregungsvorgänge  abhängig  sein  wird,  sc  ist  es 
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■ofliweDdig,  data  auch  diese  Pfage  i»  einem  allgemeiimiOnradsatse  ihre 
Bcäotworluog  finde.  Ein  solcher  Itteet  sieh  nun  aber  nicht  nvehr  ledig« 
lieh  aus  allgemeinen  Erwägungen  gewinnen  ,  sondern  er  kann  nur  aus 
den  besonderea  Gesetzen  der  Kräftewirfcung  geschupft  werden,  welche  in 
dem  Veriaittf  der  Erregungsvorgftnge  selbst  ihren  Aosdniek  finden.  An 
sich  wflitd«  ja  liier  sehr  verschiedene  Arten  aeitlioher  Beziehung  mög* 
lieh  sein.  Erst  die  EHhlH-ung  kaoa.  daher  entscheideSr  welche  Beziehung 
«wirklich  stattfindet  Erst  wenn  uns  die  inneren.  Molecularvorg&pge 
der  Erregung  bekannt  wären,  wAndeii  wir  auch  in  dieser  Hinsicht  eine 
besiimaite  Voraussage  machen  ktoiicn.  Da  dies  nicht  der  Fall  ist ,  so 
mflssen  wir  umgekehrt  den  Verlauf  dar  Brregwg^-  wie  er  sich  in  unsern 
Beobachtungen  darstellt ,  benatzen,  um  auf  den  Ablauf  der  innern  Mole* 
enlanrorgftnge  SchlQsse  zu  ziehen  Hiervon  ausgehend  kommea  wir  zu 
dem  Salze: 

63  Zur  ersten  Entstehung  von  Erregungsarbeit  aus  Ho- 
leoulararbeit  ist  stets  mehr  Zeit  erforderlich,  als  zur 
ROckverwandlnng  positiver  in  negative  Moleculararbei t 
Sobald  aber  einmal  der  Uebergang  in  Brregungsarbeit  er* 
folgt  ist^  so  wird  in  sehr  kurzer  Zeit  ein  grosser The*il  der* 
jenigen  Moleculararbeit,  welche  bei  der  gegebenen  Beiz* 
stärke  disponibel  wird,  hierzu  aufgebraucht. 

W^ir  können  uns  diesen  Satz  leicht  in  folgender  Weise  veranschau* 
liehen.  Wir  wollen,  gemäss  den  früher  gemachten  Annahmen ,  voraus- 
setzen, der  Uebergang  von  Molecular-  in  Erregungsarbeit  sei  erfolgt,  so* 
bald  die  durch  den  Reizanstoss  bewirkte  Erschatlerung  eine  grössere 
Zahl  von  Molecfllen  so  weit  getrennt  hat ,  dass  eine  Recomposition  der* 
aeiben  nicht  mehr  erfolgen  kann.  Ist  dies  geschehen ,  so  werden  die  so 
getrennten  MolecQle  in  lebhafter  Bewegung  begriffen  durch  die  Anzieh- 
ungskräfte, die  sie  ansahen,  weitere  MolecOle  zerlegen,  es  wird  auf  diese 
Weise  der  Vorgang  der  Erregung,  sobald  er  einmal  begonnen  hat,  auf- 
schwellen und  sich  fortpflanzen.  Dagegen  wird ,  bis  die  Trennung  jenen 
Grad  erreicht  hat,  eine  gewisse  Zeit  verfliessen.  In  dieser  Zwischenzeit 
wird  aber  gerade  eine  lebhafte  Rückver^^andlung  positiver  in  negative 
Holeculararbeit  stattfinden.  Denn  die  TheilmolecQle  haben  noch  nicht 
jenen  Orad  der  Spaltung  erfahren ,  der  sie  zur  Wiederherstellung  der 
oomplexen  Verbindungen  unfiihig  macht:  es  wird  also  auch  ,  ehe  posi- 
tive Holeculararbeit  in  merklicher  Uenge  in  Erregungsarbeit  Qbergegangen 
ia^'die  durch  den  Reiz  gesteigerte  Bildung  negativer  Holeculararbeit  sich 
beroerklich  machen«  Hieraus  ersieht  man,  dass,  obgleich  der  obige  Satz 
sunächst  den  Erfahrungen  über  den  Verlauf  der  Erregung  entnommen 
laty  doch  auch  die  allgemeinen  Vorstellungen  aber  den  Holecularzustand 
des  Nerven,  von  welchen  wir  ausgiengen ,  ihn  als  die  wahrscheinlichste 
Hypothese  erscheinen  lassen. 

Der  Schluss  des  obigen  Satzes  enthält  zugleich   die  Antwort  auf  die 
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möglicher  Weise  au&owerfende  Frage,  wie  denn  der  Uebergang  der  Mo* 
lecuUrarbeit  10  Erregungearbeit,  nachdem  er  einmal  begonnen  hat,  flber^ 
haupt  wieder  ein  Ende  nehmen  könne  ^  bevon  aller  Arbeitsvorrath  aafge«* 
braucht  ist. 

Offenbar  :D&mlich  wird  immer  nur  ein  Theil  der  im  Nerven  ange- 
h&ufteQ  Holeoulararbeit  disponibel  sein  ^  unmittelbar  in  Erregungsarbeit 
Überzugehen,  indem  ein  Theil  der  Moleoüle  in  relativ  festeren. Verbind- 
ungen gehalten  ist;  aus  denen  er  durch. die  eingetretene  Molecnlarerv 
sohatterung  nicht  getreiuit  wird.  Von  der  Stärke  dieser  ErscbQtterong 
wird  zugleich  die  Quantität  von  Moleoulairarbeit  abh&ngen,  die  zum  Ueber- 
gang in.  Erregungsarbeit  disponibel  wird.  Bei  diesem  disponiblen  Theil 
niin  erfolgt  nach  unserer  Annahpfie  der  Uebergang  nach  Art  einer  Ex- 
plosion ,  wobei  die  vorher  im  Ueberschuss  vorhandene  •  Moleculararbett 
plötzlich  aufgebraucht  wird.  Auf  dieselbe  Weise  geschieht  auch  die  Fort- 
pflanzung. Nachdem  an  der  direct  gereizten  Stelle  dieErregung  explodirt 
ist,  überträgt  sich  die  hierdurch  bewirkte  Erschütterung  auf  ihre  oomit* 
telbare  Nachbarschaft  und  setzt  hier  den  bei  der  gegebenen  Stärke  des 
Stosses  disponibel  werdenden  Vorrath  von  Moleculararbeit  in  Erregungs- 
arbeit um,  wotiei  der  zeitliche  Verlauf  der  Vorgänge  vollständig  demjenir 
gen  an  der  direct  gereizten  Stelle  entspricht. 

S.  149.  Als  letzter,  ebenfalls  zunächst  der  Beobachtung  entao»» 
mener  Grundsatz  schliesst  sich  dem  vorigen  noch  der  folgende  an  : 

,7)  Bei  einem  gegebenen,  durch  chemis.che  Zusammea«- 
setzung  und  Temperatur  bestimmten  Holecularzustand  des 
Nerven  kann  das  Quantum  von  Moleculararbeit,  welches 
auf  einen  einmaligen  Reizanstoss  für  den  Uebergang  in 
Erregungsarbeit  disponibel  wird,  einen  bestimmten  Gfenz- 
werth  nicht  überschreiten.  Sobald  dagegen  der  Uebergang 
erfolgt  ist,  kann  auch  von  neuem  Moleculararbeit  dispo- 
nibel gemacht  werden. 

Aus  dem  Molecularzustand  des  Nerven  kann  dieser  Satz,  der  sich, 
wie  man  leicht  sieht ,  auf  die  Thatsache  der  Maximalerregung  gründet, 
folgendermassen  anschaulich  gemacht  werden.  So  lange  der  Uebergang 
in  Erregungsarbeit  nicht  erfolgt  ist ,  kann'  eich ,  wie  wir  annahmen ,  die 
positive  Moleculararbeit  immer  wieder  in  negative  zurückverwandeln. 
Nun  wächst  mit  der  Stärke  des  Reizes  sowohl  die  positive  wie  die  ne- 
gative Moleculararbeit,  weil,  je  mehr  Theilroolecüle  sich  losreissen,  am  so 
mehr  auch  wieder  gelegentlich  sich  vereinigen  ,  die  positive  Moleca)•^ 
arbeit  wächst  aber  im  Allgemeinen  stärker  als  die  negative,  daher  mit. 
der  Intensität  des  Reizes  auch  die  Intensität  der  Erregung ,  d.  h.  die  za 
Erregungsarbeit  gewordene  Moleculararbeit,  zunimmt.  Nun  brauchen  wir, 
um  die  Thatsache  der  Maximalerregung  zu  verstehen ,  nichts  weiter  vor- 
auszusetzen^ als  dass  man  bei  der  Steigerung  der  Reizintensität  bei  einein 
Orenzwerthe  ankommt ,    von  welchem  an  mit  weiterem  Wachsthum  dei 
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Reizes  die  positive  Molecalararbeit  nicht  mehr  stärker  wächst,  als  die 
negative,  soDdern  beide  fortan  gleichmässig  zunehmen,  so  dass  die  Summe 
draponibler  Holeculararbeit  von  jetzt  an  constant  bleibt.  Diese  Annahme 
erscheint  aber  nach  der  vorausgesetzte^)  Holecularconstitution  des  Ner- 
ven durchaus  wahrscheinlich.  Wie  von  einer  verdampfenden  Flüssigkeit, 
sobald  der  über  ihr  befindliche  Raum  mit  Dämpfen  gesättigt  ist ,  jeweils 
genau  so  viel  Molecale  sich  trennen,  als  wieder  zu  ihr  zurückkehren*):  so 
wird  auch  hier,  wenn  die  Anzahl  losgerissener  Theilmolecüle  bei  einem 
gewissen  Punkt  angelangt  ist,  eine  weitere  Vermehrung  derselben  nicht 
mehr  stattfinden  können,  ohne  dass  ebenso  viele  durch  Anziehungskräfte 
wieder  gebunden  werden,  vorfiusgesetzt  eben,  dass  die  Theilmolecüle  jene 
Fähigkeit  in  die  complexen  Verbindungen  zurückzukehren  noch  besitzen. 
Ist  diese  Fähigkeit  aufgehoben,  so  wird  dann  freilich  durch  weitere  Stei- 
gerung des  Reizes  auch  wieder  die  Summe  positiver  Holeculararbeit  zu- 
nehmen können ,  ähnlich  wie  die  Verdampfung  einer  Flüssigkeit  wieder 
beginnen  würde,  wenn  man  in  dem  Räume,  der  mit  ihren  Dämpfen  ge- 
sättigtist, einen  Theil  dieses  Dampfes  durch  den  Dampf  einer  mit  der  vori- 
gen nicht  mischbaren  Flüssigkeit  ersetzen  würde.  Das  Analoge  findet 
aber,  nach  unserer  Voraussetzung ,  in  dem  Momente  statt ,  wo  sich  die 
Holeculararbeit  in  Erregungsarbeit  umwandelt,  daher  im  selben  Moment 
neue   Moleculararbeit  disponibel  wird. 

S.    Erklämng  der  wiehb'geren  Fornen  der  Nerrenerregang. 

A.    Momentane  .Erregungen. 

S«  150.  Wir  wenden  uns  zunächst  der  einfacheren  und  allgemei- 
neren Aufgabe  zu,  jene  Form  der  Erregung  zu  deuten,  welche  bei  plötz- 
lichen Erschütterungen  des  Nerven  irgend  welcher  Art  entsteht,  und  bei 
welcher  die  besondere  Natur  des  äussern  Reizes  nicht  weiter  in  Rück- 
fliebtr  f&Ut.  Hieher  g;ehören  also  die  Erregungen  durch  elektrische  Strom- 
atösse  von  sehr  kurzer  Dauer  und  die  Erregungen  durch  mechanische 
Blosse.  Die  plötzliche  Erschüttetung  steigert  hierbei,  die  Moleculararbeit, 
indem,  wie  wir  annehmen,  an  der  gereizten  Stelle  eine  grössere  Zuhl  von 
Theilmolecflien  als  sonst  aus  ihren  Verbindungen  getrennt  wird.  Die  erste 
Folge  dieser  Störung  des  Molecu largleichgewichts  besteht  aber  darin,  dass 
nun  auch  in  grösserer  Zahl  Theilmolecüle  sich  wieder  vereinigen,  weil 
sie  aller  Orten  andere  getrennte  Molecflie  treffen,  zu  denen  sie  Anzieh-^ 
ongskräfte  besitzen.  Durch  den  momentanen  Reizanstoss  wird  also  die 
positive  und  negative  Moleculararbeit    vergrössert.    Lassen  wir  in  dieser 


*)  Clans  ins  über  die  Art  der  Bewegung,  welche  wir  Wärme  nennen,  Ab' 
handlangen,  II  S.  238.  (Pogg.  Ann.  Bd.  100,  S.  353.) 
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Zeit  ^  während  der  Uebergang  in  Erregungsarbeit  noch  nicht  erfolgt  ist, 
einen  neuen  Reiz  auf  den  Nerven  wirken ,  der  aber  erheblich  schwächer 
als  der  vorige  ist,  so  bleibt  derselbe  wirkungslos,  denn  seine  die  positive 
Holeculararbeit  vermehrende  Wirkung  wird  durch  den  Deberschusa  nega- 
tiver Moleculararbeit,  den  er  vorfindet,  aufgehoben  (Stadium  derUnerreg- 
barkeit).  Sind  beide  Reize  Haximalreize,  so  verstärken  sie  sich  während 
dieses  Stadiums  ebenfalls  nicht,  weil  der  erste  Reiz  schon  alle  Oberhaupt 
disponible  Moleculararbeit  frei  gemacht  hat.  Hat  dagegen  die  Explosion 
der  ersten  Erregung  begonnen  ,  so  verstärkt  nun  selbst  das  kleinste  nett 
hinzukommende  Reizquantum  die  Erregung,  weil  jetzt  bereits  neue  Hole- 
culararbeit zum  Uebergang  in  Erregungsarbeit  bereit  ist.  Ist  die  ent- 
standene Erregungsarbeit  stark  genug,  so  geht  ein  Theil  derselben  in 
mechanische  Leistung  des  Muskels  über.  Dabei  bleibt  aber  stets  ein 
Ueberschuss  von  Erregungsarbeit  zurück,  der  sich  bei  der  Einwirkung 
eines  Reizes  als  gesteigerte  Erregbarkeit  kundgibt.  Ebenso  überwiegt  nach 
dem  Ablauf  der  Zuckung  in  der  Regel  die  zurückgebliebene  Erregungs- 
arbeit,  die  erst  allmälig  in  Bindere  nicht  mehr  rück  wandelbare  Formen 
von  Moleculararbeit  übergeht.  Erfolgt  aber  die  erste  Explosion  der  Er- 
regungsarbeit sehr  rasch  und  energisch,  so  kann  für  eine  kurze  Zeit  fast 
alle  disponible  Moleculararbeit  aufgebraucht  sein ;  es  überwiegt  dann  für 
einen  Moment  die  negative  Moleculararbeit,  und  es  entstehen  die  vor- 
übergehenden Hemmungen  nach  Ablauf  der  Zuckung.  Die  elektrischen 
Veränderungen  des  Nerven  scheinen  den  Erregungsvorgang  nicht  zu  be- 
gleiten, sondern  ihm  voranzugehen,  da  nach  den  Versuchen  von  Bern- 
stein *)  die  nach  momentaner  Reizung  erfolgende  Schwankungscurve 
des  Nervenstroms  eine  so  kurze  Zeit  dauert,  dass  sie  jedenfalls  noch 
vollständig  in  das  Stadium  der  Ufaerregbarkeit  hineinßLllt.  Die  negative 
Schwankung  ist  daher  wahrscheinlich  durch  den  Uebergang  positiver  in 
negative  Moleculararbeit  verursacht. 

B.    Erregung  durch  den  elektrischen  Strom. 

S.  101.    Die  Schliessung  des  constanten  Stromes  bewirkt: 

1)  eine  plötzliche  Steigerung  der  Moleculararbeit,  welche,  ebenso 
wie  bei  den  momentanen  Erregungen,  eine  gewisse  Zeit  nöthig  hat,  bis 
sie  in  Erregungsarbeit  übergeht,  worauf  dann ,  da  die  Wirkung  des  Stro- 
mes gleichmässig  fortdauert,  auch  fortdauernd  in  der  intrapolaren  Strecke 
Moleculararbeit  frei  wird  und  in  Erregungsarbeit  übergeht; 

2)  eine  Rückverwandlung  der  positiven  in  negative  Moleculararbeit 
welche  far  alle  Punkte  der  intrapokren  Strecke  wieder  relativ  gross  iat 
unmittelbar  nachdem  die  Wirkung  des  Stromes  begonnen  hat,  um  dann 
vor  der  freiwerdenden  Erregungsarbeit  zurückzutreten.  Hierbei  unterschei- 


♦)  Pflüger's  Archiv  Bd.  I  S.  190. 
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det  lieh  DUO  aber  die  an  die  Kathode  grenzende  Zone  von  derjenigen, 
welehe  der  Anode  benachbart  ist.  In  der  Gegend  der  Kathode  wird 
in  der  Regel  mehr  positive  Moleoulararbeit  in  Erregungsarbeit  überge- 
filhrt  als  in  negative  zurOckverwandelt.  In  der  Gegend  der  Anode  da- 
gegen geht  im  Allgemeinen  mehr  positive  Moleoulararbeit  in  negative 
tlber  als  Erregungsarbeit  frei  wird. 

Dieser  merkwürdige  Unterschied  wird,  wie  ich  glaube,  der  Erklärung 
zugänglich^  wenn  man  voraussetzt,  dass  es  die  elektroijtische  Action  des 
Stromes  ist,  welche  den  Erregungsvorgang  bewirkt.  Während  bei  der 
momentanen  Erregung  die  Theilmolecüle  sich  unregelmässig  nach  allen 
mögliehen  Richtungen  bewegen  und  daher  ein  Richtungsunterschied  der 
Vorgänge  nicht  nachzuweisen  ist,  werden  durch  die  Wirkung  des  Stro- 
mes die  elektropositiven  Theilmolecüle  gegen  die  Kathode,  die  elektro- 
negativen  gegen  die  Anode  geführt.  Die  Wirkung  des  Stromes  leitet  so- 
mit zu  der  Annahme  hin,  dass  die  elektronegativen  Theilmolecüle  nicht  oder 
nur  in  geringerem  Maasse  unter  sich  feste  Verbindungen  eingehen,  dass 
sie  aber  wohl  die  Fähigkeit  besitzen,  unter  einem  Arbeitsverbrauoh,  welcher 
über  der  vom  Strom  gethanen  Arbeit  nicht  in  Betracht  fällt,  wieder  in  jene 
losen  und  compiexen  Verbindungen  zu  treten ,  in  welchen  sich  Arbeits- 
vorrath  anhäuft.  Die  elektropositiven  Theilmolecüle  dagegen  müssen  un- 
ter einander  vorzugsweise  festere  Verbindungen  bilden  und  so  einen 
Ueberachuss  positiver  Arbeit  hervorbringen. 

§.  152.  Unsere  Kenntnisse  üb^r  die  Zusammensetzung  des  Nerven 
und  ober  seine  Elektrolyse  sind  zu  unvollkommen,  als  dass  wir  im  Stande 
wären  ,  die  Wirkungen  des  Stromes  auf  seine  chemischen  Mblecüle  di- 
rect  zu  deuten.  Aber  an  analogen  Thatsachen  im  Gebiet  der  elektroly- 
tischen Erscheinungen  fehlt  es  nicht.  Bei  der  Elektrolyse  einfacher  Salze 
zwischen  zersetzbaren  metallischen  Elektroden  ,wird  bekanntlich  an  der 
einen  Elektrode  durch  Auflösen  des  Metalls  Arbeit  geleistet ,  an  der  an- 
dern durch  Ausscheiden  von  Metall  aus  der  Lösung  eine  äquivalente 
Menge  Arbeit  verbraucht  *).  Das  ähnliche  kann  nun  auch  ohne  Zer- 
setzung der  Elektroden  in  Folge  secundärer  Elektrolyse  stattfinden,  wenn 
die  ausgeschiedenen  Jonen  in  der  Flüssigkeit  Stoffe  vorfinden,  auf  welche 
sie  wirken.  Elekirolysirt  man  z.  B.  Zinnchlorür  (Sn  Cl),  so  wird  zu- 
nächst an  beiden  Elektroden  Arbeit  verbraucht,  indem  sich  an  der  Ka- 
thode Zinn,  an  der  Anode  Chlor  aussch^det ;  an  der  letzteren  wird  aber 
ein  Theil  der  verbrauchten  Arbeit  wieder  gewonnep,  dadurch  dass  sich  das 
Chlor  mit  dem  vorhandenen  Zinnchlorür  zu  Zinnchlorid  (Sn  CP)  verbindet. 
Bei  der  Zersetzung  des  Chlorammoniums  wird  an  der  Kathode  Ammonium 
ausgeschieden,  das  sich  unter  weiterem  Arbeitsverbrauch  in  Ammoniak 
und  Wasserstoff  spaltet ,    an  der  Anode  wird  ein  Theil  der  verbrauchten 


*)  Vgl.  Wiedemann,  Lehre  vom  Galvanismus,  Bd. I  S.  423. 
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Die  Temperatur  ist  allmälig  auf  34®  gestiegen.  Die  Zuckungen  neh- 
men jetzt  rasch  an  Höhe  ab.  Zunächst  verschwinden  die  Zuckungen 
durch  den  eonstanten  Strom,  R  und  RC  werden  einander  gleich,  dann 
böri  aoch  die  Erregbarkeit  fflr  Indnotionsströme  auf. 

S*  106.  Angesichts  unserer  frttheren  Erfahrungen  scheint  es  nicht 
schwer,  den  Wirkungen,  welche  dieTemperaturänderung  auf  die  Zustände 
des  Nerven  ausübt,  wenigstens  im  Allgemeinen  ein  Verständniss  abzu- 
gewinnen. Wir  können  es  schon  jetzt  als  eines  der  wesentlichsten  Er- 
gebnisse dieser  Untersuchung  aussprechen,  dass  sie  den  Vorgang  der  Er- 
regung^ auf  weiche  Art  derselbe  immer  zu  Stande  kommen  möge,  als 
das  Resultat  eines  Oegeneinanderwirkens  bewegender  und  widerstehen- 
der Kräfte  hinstellt,  und  dass  sie  die  verschiedenen  Zustände  der  Nerven- 
faser auf  das  wechselseitige  Verhältniss  dieser  Kräfte  zurückfahrt.  Wir 
sind  nun  schon  mehrfach  durch  unsere  Beobachtungen  darauf  hingewie- 
sen worden,  dass  das  Symptomenbild  der  Asthenie  nicht  aus  einer  blos- 
sen Abnahme  der  innern  Widerstandskräfte  des  Nerven  abgeleitet  wer- 
den kann ,  sondern  di|ss  dabei  gleichzeitig  an  den  bewegenden  Kräften 
Veränderungen  vor  sich  gehen.  Schon  bei  massigen  Graden  des  asthe- 
nischen Zustandes  wird  neben  der  Hemmungswelle  immer  auch  die  Er- 
regungswelle verlangsamt,  und  bei  höheren  Oraden  desselben  sinkt  ganz 
aagenscheinlich  zugleich  die  Intensität  der  Erregung.  Beide  Kräfte,  wi- 
derstehende und  bewegende,  verändern  sich  also  hier  im  gleichen  Sinne. 

Eine  solche  gleichsinnige  Veränderung  der  zwei  den  Moleonlarmecha- 
nismus  des  Nerven  beherrschenden  Kräfteformen  liegt  uns  nun  offenbar 
aaoh  bei  den  Einwirkungen  der  Temperatur  vor.  Ja,  die  Veränderungen, 
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welche  die  Zu-  und  Abnahme  der  Temperatur  hervorbringen,  gleichen  so 
ausserordentlich  dem  was  wir  den  sthenisohen  und  asthenischen  Zustand 
der  Nervenfaser  genannt  haben ,  dass  man  auf  den  ersten  Blick  geneigt 
ist,  die  Wirkungen  der  Teroperaturver&nderungen  alsSthenie  und  Asthenie 
durch  Wärme  und  Kälte  zu  bezeichnen.  Aber  dies  wQrde,  wie  wir  schon 
in  S-  100  vorläufig  angedeutet  haben,  nicht  zutreffend  sein,  weil  wir  im 
übrigen  unter  Sthenie  und  Asthenie  immer  solche  Zustände  des  Nerven 
verstanden  haben ,  bei  welchen  die  innern  Widerstandskräfte  desselben 
zugleich  an  Grösse  vermehrt  oder  vermindert  sind ,  während  weder  vor- 
auszusetzen ist. noch  auch  durch  die  Beobachtung  erhärtet  wird,  dass  die 
Grösse  der  innern  Kräfte,  oder ,  wie  man  es  gewöhnlich  ausdrflckt ,  die 
Leistungsfähigkeit  in  Folge  von  Temperalurschwankungen  irgend  eine 
Veränderung  erfahre.  Vielmehr  zeigt  gerade  die  Einwirkung  der  Tem- 
peraturzunahme auf  den  asthenischen  Nerven,  dass  die  Wärmezufuhr  nur 
den  Verbrauch  der  innern  Kräfte  steigert,  ebendesshalb  aber  um  so 
schneller  die  Leistungsfähigkeit  aufzehrt. 

Der  Grund,  wesshalb  die  Erscheinungen  der  Sthenie  und  Asthenie 
den  Wirkungen  der  thermischen  Modification  so  täuschend  ähnlich  sehen, 
liegt  einzig  und  allein  darin,  dass  die  letztere  ebensplche  Veränderungen 
in  der  Geschwindigkeit  des  Kräfieverbrauchs  herbeiführt,  wie  solche  stets 
auch  mit  einem  grösseren  oder  geringeren  Kräftevorrath  verbunden  sind. 
Wo  der  Vorralh  hemmender  und  bewegender  Kräfte  gross  i^t,  im  athe- 
nischen Znstand,  da  gelangen  auch  beiderlei  Kräfte  bei  der  Einwirkung 
einer  äussern,  sie  aus  ihrer  Latenz  befreienden  Ursache  schnell  zu  ihrer 
Aeusserung.  Wo  jener  Kräftevorrath  gering  ist,  im  asthenischen  Zu- 
stande, da  safnmeln  hemmende  und  bewegende  Kräfte  sich  langsamer.' 
Die  Wärme  dagegen  verändert  nichts  an  dem  Kräftevorrath,  auf  die  Ge- 
schwindigkeit aber,  mit  welcher»  die  vorräthigen  Kräfte  wirksam  werden, 
ist  sie  von  mächtigem  Einfluss.  In  der  Kälte  sind  die  inneren  Kräfte  des 
Nerven  von  trägerer  Beweglichkeit ,  daher  spart  der  Nerv  an  seinem 
Kräftevorrath.  Unter  der  Einwirkung  einer  höheren  Temperatur  werden 
jene  schneller  lebendig,  daher  freilich  auch  rascher  aufgebraucht.  Am 
schönsten  zeigen  sich  diese  Veränderungen  an  den  Erregbarkeitsschwank- 
ungen unter  der  Kathode  des  constanten  Stroms  unmittelbar  nach  Ab- 
lauf der  Schliessungszuckung;  denn  hier  kommen  Hemmung  und  Erreg- 
ung neben  einander  zum  Ausdruck.  Wie  eine  stärk  gespannte  Feder  wi- 
dersteht der  erwärmte  Nerv  den  auf  ihn  einwirkenden  Kräften  ,  nm 
ausgelöst  desto  energischer  zu  reagiren,  während  der  erkältete  zwar 
dem  Reiz  ohne  grossen  Widerstand  nachgibt,  dann  aber  auch  nur  eine 
geringe  und  langsam  verlaufende  elastische  Reaction  ausübt. 


Sechstes  Oapitel. 

Von  dem  Wesen  der  Nervenerregnng, 


L    Zusammenfassung  der  Versuclisergebnisse. 

1.  Die  ScUiessugserragwig. 
A.    Extrapolare  Erscheinungen. 

S.  107.  Bei  den  schwächsten^  noch  keine  Zuckung  erregenden 
Stromstärken,  breitet  zur  Seite  der  positiven  Elektrode  eine  Langsam  und 
mit  abnehmender  Geschwindigkeit  vorwärts  schreitende  Hemmungswelle 
sich  aas,  deren  allmäliges  Anwachsen  wir  an  dem  Sinken  der  Erregbarkeit 
einer  nicht  allzu  fem  von  der  Anode  gelegenen  Nervenstrecke  deutlich 
verfolgen  können  (Fig.  4  S.  36).  Zur  Seite  der  negativen  Elektrode 
pflanzt  sich  gleichzeitig  eine  Erregungswelle  fort ,  welche  sich  mit  gros- 
ser Oeschwindigkeit  und  ungeschwächter  Stärke  bis  zum  Muskel  er^ 
giessty  und  deren  Verlauf  wir  in  jedem  Theil  der  extrapolaren  Strecke 
an  dem  Ansteigen  und  Wiedersinken  der  Erregbarkeit  wahrnehmen  (Fig.  11 
S.  78). 

Sobald  diö  Widerstandskraft  des  Nerven,  entweder  in  Folge  ur- 
sprünglicher physiologischer  Zustände,  oder  der  Erschöpfung  durch  Reize, 
geschwächt  ist,  bricht  die  Erregungswelle  auch  über  die  positive  Elek- 
trode aus.  Sie  kommt  ursprünglich  nur  in  der  dem  Muskel  benachbar- 
ten Strecke  zum  Vorschein,  dann  geht  sie  in  der  Nachbarschaft  der 
Anode  der  Hemmungswelle  voran  (Fig.  5  S.  36):  die  letztere  sinkt 
immer  mehr  an  Intensität  und  Oeschwindigkeit,  bis  zuletzt,  in  den  höch- 
sten Graden  der  Asthenie ,  die  Reizung  nur  noch  in  gesteigerter  Erreg- 
barkeit nachklingt  (S-15'20).  Mittlerweile  haben  sich  die  Erscheinungen 
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unter  der  negativen  Elektrode  weniger  augenfällig  verändert.  Wohl  aber 
verr&th  sich  auch  hier  die  verminderte  Widerstandskraft  darin ,  dass  die 
Grenze,  wo  eine  Veränderung  der  Erregbarkeit  nachweisbar  wird,  immer 
näher  an  die  Zuckungsgrenze  heranrückt  und  endlich  ganz  mit  derselben 
zusammenfällt  (Vers.  II  S.  80). 

S.  108.  Bei  zuckungerregenden  Stromstärken  trennen  wir  in  der 
Untersuchung  die  Zeit  der  latenten  Reizung,  die  Dauer  der  Zuokung  und 
den  Zieitraum  nach  derselben. 

Die  Zeit  der  latenten  Reizung  scheidet  sich  nach  dem  Erfolg 
der  Erregbarkeitsprüfung  wieder  in  zwei  Zeiträume:  in  das  Stadium  der 
Dnerregbarkeit  und  in  das  Stadium  der  wachsenden  Erregbarkeit.  Jenes 
hat  unter  der  positiven  Elektrode  eine  durchsohnitlliche  Dauer  von  ^1^^^ 
See,  unter  der  negativen  ist  es  erheblich  kleiner,  so  dass  es  nicht  mehr 
mit  Sicherheit  bestimmt  werden  kann,  weil  selbst  bei  gleichzeitiger  Ein- 
wirkung des  Inductionsschlages  und  der  Schliessung  wenigstens  gegen 
Ende  der  PrQfungszuckung  bereits  die  wachsende  Erregbarkeit  wirksam 
wird  (S.  67  und  104)  Unter  dem  aufsteigenden  Strom  zeigt  sich  die 
Dauer  der  Unerregbarkeit  abhängig  von  der  Stromstärke,  indem  sie  zu- 
erst mit  zunehmeuder  Stromstärke  sinkt  und  dann  mit  dem  weiteren 
Wachsthum  derselben  wieder  steigt  (S.  68  Vers.  III  und  IV).  Unter 
dem  auf-  wie  absteigenden  Strom  endlich  wird  jene  Dauer  durch  den 
Zustand  des  Nerven  bestimmt;'  denn  in  Folge  der  Asthenie  wächst  sie 
bedeutend  (S.  67  Vers.  II,  S.  104  Vers.  I). 

Während  des  Stadiums  der  wachsenden  Erregbarkeit  nimmt  diese  un- 
ter der  Anode  wie  unter  der  Kathode  zu,  unter  der  letzteren  mehr ,  so 
dass  die  Zuckung  RC  die  Summe  der  Zuckungen  R  undC  um  mehr  als 
das  Doppelte  abertreffen  kann.  Die  Zunahme  der  Erregbarkeit  sinkt  zu 
beiden  Seiten  des  Stromes  mit  wachsender  Stromstärke  (S.  70  Vers.  III, 
S.  1 02  Tabelle  und  S.  1 04  Vers.  II ).  Doch  ändert  sich  dies  mit  dem  Innern  Zu- 
stande des  Nerven:  bei  beginnenderAsthenievergrössertder  stärkere  Strom  das 
Wachsen  der  Erregbarkeit,  bis  endlich  bei  den  höchsten  Graden  jenes  Zustan- 
des  die  wechselnde  Stromstärke  ohne  jeden  Einfluss  bleibt  (S.  105  Vers.Ill). 

S*  109.  Während  der  Dauer  der  Zuckung  steigt  bei  massigen 
Stromstärken  auf  der  Seite  der  Anode  und  Kathode  die  Erregbarkeit  bis 
zu  einem  Maximum,  das  mit  dem  Maximum  der  Zuckung  zusammen- 
fällt; dann  sinkt  sie  wieder^  ist  aber  am  Ende  der  Zuckung  immer  noch 
beträchtlich  gesteigert  (Fig.  tO,  S.  74).  Bei  aufsteigendem  Strom  wird 
schon  innerhalb  der  zweiten  Zuokungsstufe  bald  eine  Orenze  erreicht, 
wo  nahe  der  Anode  bereits  während  der  Zuckung  die  Erregbarkeit  sinkt, 
während  näher  dem  Muskel  noch  das  frühere  Verhalten  zu  treffen  ist 
(Fig.  9  S.  72).  Die  nämliche  Hemmung  tritt  auch  unter  dem  absteigen- 
genden Strome  ein,  nur  bedarf  es  hier  weit  mächtigerer  Stromstärken  an 
ihrer  Hervorrnfung  (Fig.  14  S.  107).  Dieser  Verlauf  deutet  auf  eine 
Analogie  in  dem  Verhalten  des  Nerven  gegen  starke  auf-  und  absteigende 
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Slröme  bio ,  die  Btch  id  der  That  durcb  die  weitere  Ubtersachung  bestä^ 
iigt.  Letstere, ergibt  n&mlieb,  dass  aueb  bei  absteigendem  Strom  endlich 
die  SchiieasungBsuckuDg  hinwegbleibt  und  dagegen  die  Oeffnungszuckung 
wieder  erscheint :  nur  muss  man,  um  dieses  Resultat  zu  erhalten,  ungleich 
st&rkere  Ströme  anwenden,  als  sie  zur  DnterdrQckung  der  aufsteigenden 
Sohliessungszuckung  erforderlieh  sind  (S.  32). 

$.  HO.  Nach  Toilendeter  Zuckung  klingt  bei  massigen  Strom- 
stärken unter  dem  auf-  wie  absteigenden  Strom  die  Erregung  meistens 
•Is  gesteigerte  Erregbarkeit  ab.  Sehr  bald  wird  aber  unter  der  positiven 
Elektrode  die  Hemmungswelle  bemerkbar,  so  dass  schon  die  bei  der 
Zwischenzeit  null  ausgelöste  Prüfungszuckung  meist  in  diesem  Sinne  ver- 
iUidert  ist  (8.  58  Fig.  8).  Auch  unter  dem  absteigenden  Strom  treten 
im  stbenischen  Zustand  des  Nerven  zuweilen  Hemmungserscheinungen 
auf^  die  aber  durch  ihre  in  doppelter  Beziehung  rasche  Vergänglichkeit 
sich  unterecheiden :  einmal  nämlich ,  insofern  sie  nur  kurz  nach  Ablauf 
der  Schliessungszuckung  beobachtet  werden,  und  sodann  weil  die  geringste 
Herabsetzung  der  innern  Widerstandskräfte  sie  beseitigt  (S.  87  Fig.  12). 
Bei  stärkeren  Strömen  ist  nahe  der  positiven  Elektrode  sogleich  die  Prüf- 
ungszuckung auf  null  herabgedrückt,  während  nahe  dem  Muskel  immer 
noch  gesteigerte  Erregbarkeit  nachklingt.  Uebersctireitet  man  abör  die 
Grenze  zur  3ten  Zuckungsstufe,^  so  bleibt^  wie  bei  den  schwächsten  Strö- 
men, nur  noch  eine  anodische  Hemmungswelle  bestehen,  die  jedoch  mit 
grösserer  Intensität  und  Geschwindigkeit  als  dort  gegen  den  Muskel  sich 
ausbreitet  (S.  52  Fig.  7).  Unter  der  negativen  Elektrode  treten  mit  der 
Erhöhung  der  Stromstärke  zunächst  jene  vorübergehenden  Hemmungen 
nach  der  Schliessungszuckung  öfter  und  deutlicher  hervor  (S.93  Fig.  13); 
bei  den  stärksten  Strömen  endlich  ergiesst  sich  auch  hier  eine  Hemm- 
ungswelle, die  derjenigen  unter  der  Anode  in  hohem  Grad  ähnlich  sieht 
(S.  98,  99  Vers.  1,  11). 

In^  allen  diesen  Fällen  sinken  die  Hemmungserscheinungen  mit  zu- 
nehmender Asthenie.  Mehr  und  mehr  klingt  dann  die  Erregung  als  ge- 
steigerte Err^barkeit  ab,  was  sich  meistens  zugleich  in  der  Verstärkung 
der  Scbliessungszuckung  oder  in  ihrem  Wiederauftreten  ^  wo  sie  durch 
den  starken  Strom  weggeblieben  war,  ausspricht.  Erfolgt  dagegen  unter 
der  Einwirkung  der  öfteren  Stromschliessungen  eine  bleibende  elektrische 
Hodification,  so  wird  nuu  plötzlich  die  Hern mungs welle  bei  der  Schliess- 
ung gewaltig  verstärkt  y  ihre  Geschwindigkeit  steigt,  und  endlich  ist  mit 
dem  Moment  der  Schliessung  in  der  ganzen  extrapolaren  Strecke  die 
Erregbarkeit  gleichzeitig  herabgesetzt  (S.  59,  95 J. 

$.111.  Im  Allgemeinen  können  die  extrapolaren Hemmungserschein- 
ungen  nur  durch  schwache  Reize  nachgewiesen  werden.  Die  Prüfung 
mit  stärkeren  Reizen  ergibt,  dass  bei  massigen  zuckungerregenden 
Stromintensitäten  in  der  ganzen  Länge  des  Nerven  während  und  nach 
der  Zuckung  gesteigerte  Erregbarkeit  besteht^  dass  aber  in  den  gehemm- 

Wundt,  Mechanik  der  Nerven.  j^g 
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ien  Streckeo  sugleich  Wtderst&ode  vorbandeo  siod ,  an  welehen  aehwU- 
ehere  Reize  eriöeehcD  ($.  43—45).  Nur  bei  den  sohwftchsteQ  nnd  stärk- 
sten aufsteigenden  Strömen ,  wo  keine  Bchliessungssaekttng  erfolgt,  ist 
die  Fortpflanzung  der  Erregung  zum  Muskel  wirklich  gehemmt  PrOft  man 
dagegen  bei  jenen  m&ssigen  Stromstärken,  bei  welchen  in  der  Regel  die 
Schliessungszuckung  für  beide  Stromesrichtungen  gleich  ist,  die  Erregbar* 
keit  zur  Seite  der  Anode  und  Kathode  mit  Hälfe  stärkerer  Reize,  so  er- 
gibt sich ,  dass  der  Vorgang  der  Erregung  in  beiden  Nervenbezirken  die 
gleiche  Intensität  hat  und  den  gleichen  Verlauf  nimmt  (S.  117)  Fig.  15.) 

S-  112.  Bei  allen  hier  erörterten  extrapolaren  Erscheinungen  korooat 
der  Richtung  des  prüfenden  Inductionsstosses  ein  bestimmter  Einfluss  au. 
Für  die  grosse  Mehrzahl  der  Fälle  lässt  sich  derselbe  dahin  zusamroeo- 
fassen,  dass  unter  dem  aufsteigenden  Strom  der  gleichgerichtete PrQfunga« 
Strom  die  Nachweisung  der  Hemmung,  unter  dem  absteigenden  Strom  der 
gleichgerichtete  PrOfungsstrom  die  Nachweisung  der  Erregung  begflnstigt. 
(S.  31  Vers.  II,  S.  40  Vers.  III,  S.  54  Vers.  lU,  S.  81  Vers.  Hl,  S.  89 
Vers.  I,  S.  97  Vers.  II.)  Die  hierdurch  bedingten  Unterschiede,  an  und 
für  sich  geringfOgig ,  verwischen  sich  bei  überhandnehmender  Asthenie : 
ja  unter  dem  schwachen  aufsteigenden  Strom  gehen  sie  in  die  gegenthei- 
lige  Abhängigkeit  über,  indem  nun  auch  hier,  ebenso  wie  unter  dem  ab- 
steigenden Strom  y  der  gleich  gerichtete  Induetionsstoss  vorzugsweise  die 
gesteigerte  Erregbarkeit  anzeigt  (S.  45|  Vers.  I  u.  46,  Vers.  U.) 

B.  Intrapolare  Erscheinungen. 

S.  113.  Die  Erscheinungen  der  intrapolaren  Totalerregung 
lassen  sich  auf  die  folgenden  zwei  Hauptmomente  zurückfahren : 

1)  auf  das  Richtungsverhältniss  desprüflenden  zum  oon- 
stauten  Strom,  und 

2)  auf  die  durch  die  anodische  Hemmungswelle  bewirkte  Herab- 
setzung der  Erregung  bei  aufsteigender  Richtung  der 
Ströme. 

Bei  den  schwächsten,  nicht  zuckungerregenden  Strömen  ist  allein 
das  erste  dieser  Momente  nachweisbar,  gleich  gerichtete  Ströme  verstär* 
ken  sich,  entgegengesetzte  hemmen  sich  in  ihrer  Wirkung  (§•  50).  Da- 
gegen kommt  schon  bei  den  schwächsten  zuckungerregenden  Strömen 
auch  der  herabsetzende  Einfluss  der  aufsteigenden  Stromesriohtong  zur 
Geltung.  Dies  spricht  sich  deutlich  in  der  Reihenfolge  aus,  in  welcher 
die  Combinationen  der  Stromesrichtung  in  Bezug  auf  den  Orad  der  er* 
regenden  Wirkung  sich  an  einander  schliessen;  sie  ist  folgende  (S.  128): 

12  3  4. 

C  aufst.  R  abst,     C  abst.  R  aufst.     C  aufst.  R.  aubt.    C  abst  R.  abst. 
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Bei  L  iit  die  Erregung-  vermiodert,  bei  4  vergröasert,  2  «ad  3  halten 
die  Mitte ,  indem  hier  meistens  die  im  Anfang  gesteigerte  Erregbarkeit 
•pftler  erst  sinkt  Mit  wachsender  Stromst&rke  nimmt  die  Totalerregung 
der  intrapolaren  Strecke  ab ,  so  dass  schliesslioh  bei  jeder  Oombtnation 
der  Richtungen  der  Minimalreis  ausgelöscht  wird.  Aehnlich  ist  die  Reiben- 
folge ,  in  weicher  bei  wachsendem  Strom  die  Zuckungen  verschwinden 
(S.  130) :  . 

12  3  4. 

C  aubt  R  abal.      C  aufrt  R  anfst     C  abst.  R  aufst.      C  absi  R  abst 

Nur  2  und  3  sind  gegen  einander  vertauscht,  eine  Veränderung,  die 
rieh  leicht  aus  dem  Umstände  erklärt,  dass  bei  schwächeren  Strömen  der 
Gegensatz  der  Richtungen,  bei  stärkeren  die  hemmende  Wirkung  des 
aufsteigenden  Constanten  Stromes  entsclieidender  ist. 

Auch  bei  der  intrapolaren  Totalerregung  erweist  sich  die  Reisstärke 
von  wesentlichem  Einflüsse  auf  das  Ergebniss  der  Untersuchung.  Bei 
massigen  Stromstärken  wirkt  der  stärkere  Reiz  bei  jeder  CcTmbination 
der  Stromesrichtung  im  Sinne  der  Zunahme  der  Erregung:  nur  bei  den 
stärksten  Strömen  verschwindet  diese  zuckungerhöhende  Wirkung  wie- 
der (5.  55). 

§.  114.  Verfolgen  wir  den  Verlauf  der  Einzelvorgänge  in 
der  intrapolaren  Strecke,  aus  denen  sich  die  intrapolare  Totalerreg- 
ung  zusammensetzt,  so  zeigen  sich  bei  schwächeren  Strömen  Hemmung 
und  Erregung  ähnlich  wie  in  den  extrapolaren  Nervenstrecken  verthetit: 
die  Hemmung  wächst  an  der  Anode,  die  Erregung  an  der  Kathode  an. 
Doch  zeigt  die  Prüfung  mit  Minimalreizen ,  dass  schon  bei  massig  star- 
ken ,  der  ersten  Zuckungsstufe  entsprechenden  Strömen  die  Hemmung 
Aber  die  ganze  intrapolare  Strecke  sich  ausdehnen  kann;  stärkere  Reize 
weisen  bis  zu  erheblich  höheren  Stromstärken  auch  hier  gesteigerte  Er- 
regbarkeit nach.  (S*  58.) 

§•115-  Wenn  schon  die  obigen  Ergebnisse  die  Vermuthung  nahe 
legea,  dass  in  der  intrapolaren  Strecke  im  Allgemeinen  die  Hemmung 
grösser  sei  als  in  den  extrapolaren  Theilen  des  Nerven ,  so  wird  diese 
Voraussetzung  zur  Oewissheit  erhoben  durch  dieVergleichung  der 
in*  und  extra  polaren  Erregbarkeit  ($.61—64).  Diese  ergibt, 
dass  auf  der  intrapolaren  Seite,  der  Anode  die  Erregbarkeit  mehr  herab- 
gesetzt ist  als  in  gleicher  Entfernung  extrapolar,  und  dass  an  der  Kathode 
die  Erregbarkeit  fflr  den  Minimalreiz  intrapolar  herabgesetzt,  ex-trapolar 
aber  erhöht  ist.  Bei  stärkeren  Reizen  und  massigen  Stromstärken  zeigt 
•ich  zu  beiden  Seiten  der  Anode  und  Kathode  gleiche  Zunahme  der  Er- 
fegbarkeit.  (S.  156  Fig.  17.)  Während  demnach  die  Hemmung  beträcht- 
lieh  sinkt  beim  Uebergang  in  die  extrapolaren  Theile  des  Nerven,  bleibt 
4ie  BrreguDg  voo  gleicher  Grösse* 

15  • 
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C.  Graphische  Darstellung  der  VorgSnge  bei  der  Schliessung  des 

Stromes. 

ft.  Darstellung  der  Bjregbarkeit  fflr  Minimalreixe* 

S.  116.  Suchen  wir  zunächst  für  das  Wachsen  und  Sinken  der  Br- 
regbsrkeit  ip  der  ganzen  L&nge  des  Nerven  nach  dem  unmittelbaren  Re- 
sultat der  Versuchsergebnisse  mit  Hinimalreizen  einen  Ausdruck  zu  ge- 
winnen, so  stellt  die  Fig.  37  die  allgemeinste  Form  der  Erscheinungen 
in  zwei  durch  eine  kurze  Zwischenzeit  getrennten  Momenten  ftir  einen 
Strom  von  m&ssiger  Intensität  (a,  a')  und  für  einen  stärkeren  Strom 
(b,  b')  dar.  Die  Abscissenlinie  x  x'  entspricht  der  Länge  des  Nerven, 
an  den  Punkten  -}-  und  —  liegen  die  Elektroden  an.  Die  ausgezogenen 
Curven  a,  b  versinniichen  das  Verhalten  in  dem  früheren,  die  unterbro- 
chenen a',  b'  in  dem  späteren  Zeitmoment.  Die  Zunahme  der  Erregbar- 
keit ist  durch  die  aber  der  Abscissenlinie,  die  Abnahme  durch  die 
unter  der  Abscissenlinie  gelegenen  Theile  der  Curven  dargestellt. 
Die    Curven    a  '  und    a'    entsprechen  einer  Stromstärke ,     bei    welcher 


11«.  27. 

Gleichheit  der  ab  •  und  aufsteigenden  Schliessungszuckung  besteht. 
Kurz  nach  der  Schliessung  der  Kette  ist,  wie  die  Curve  a  zeigt,  die 
Erregung  schon  zu  bedeutender  Höhe  angewachsen ,  während  die 
Hemmung  erst  wenig  in-  und  extrapolar  sich  verbreitet  Die  erste  ist  in 
der  ganzen  von  der  Hemmungswelle  noch  nicht  berahrten  Länge 
des  Nerven  von  nahezu  gleicher  Grösse  ^  die  Hemmung  dagegen  sinkt 
langsam  nach  beiden  Seiten^  wir  drücken  dies  dadurch  aus,  dass 
wir  den  positiven  Armen  der  Wellenlinie  eine  grössere  horizontale  Aua- 
dehnung  geben«  In  einem  späteren  Moment,  wie  er  durch  a'  Tersinn- 
licht  wird ,  hat  die  Hemmung  an  H<^he  iind  Ausdehnung  zugenommen, 
und  zwar  rascher  in  iptrapolarer  als  in  extrapolarer  Richtung^  die  Errege 
ung  ist  nahezu  gleiohmässig  in  der  ganzen  von  ihr  eingenommenen 
Strecke    gesunken.    Von    einer    möglichst   einfachen    Betrachtungsweise 
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aasgehend,  kOnnen  wir  das  Erregungsquantum,  welches  in  dem 
durch  a  dargestellten  Voment  w&hrend  einer  sehr  kurzed  Zeit  auf  beiden 
Seiten  den  Querschnitt  des  Nerven  durchfliesst^  den  Höhen  ax,  ax'  propor-^ 
tiooal  annehmen.  Das  in  dem  zweiten  Moment  bewegte  Brregungsquan- 
tnm  entspricht  dann  den  Höhen  a'  x,  a'  x'.  Hat  dasselbe  Verh&ltniss 
auch  in  jedem  andern  vorausgegangenen  und  nachfolgenden  Augenblick 
während  des  Verlaufs  der  Erregung  bestanden^  so  werden  die  auf  beiden 
Seiten  den  Nerven  durchfliessenden  Erregungsquanta  im  Ganzen  einan- 
der gleich  sein.  Dies  ist  ^  wie  wir  gefunden  haben ,  bei  jenen  mittleren 
fitromstftrken  ,  bei  welchen  die  beiden  Sohliessungszuckungen  congruent 
sind,  in  der  That  so. 

Wfthlen  wir  eine  höhere  Stromst&rke,  so  verbreitet  sich  in-  und  ex- 
trapolar die  Hemmung  rascher  als  vorhin,  zugleich  w&chst  aber  die  Er- 
r^nng  höher  an.  Das  Wachsen  und  Sinken  der  Erregbarkeit  wird  da- 
her jetzt  fOr  den  nftmlichen  Zicitmoment,  der  vorhin  durch  a  dargestellt 
war,  etwa  durch  die  Curve  b  und  in  einem  folgenden,  dem  a'  entspre- 
chenden, Moment  durch  die  Curve  b'  versinnlicht.  Während  der  Zeit  von 
b  bis  b'  ist  hier  schneller  und  energischer  als  vorhin  die  Hemmung  an- 
gewachsen, und  die. Erregung  ist  rasch  gesunken.  Bei  dieser  höheren 
Stromstärke  siild  nun  schon  die  Höhen  b  x  und  b  x'  einander  nicht 
mehr  gleich,  sondern  auf  der  linken  Seite  ist  die  Erregung  merklich 
vermindert ;  im  zweiten  Moment  ist  b'  x  bereits  anf  null  gesunken,  wäh- 
rend b'  x'  immer  noch  eine  erhebliche  Grösse  besitzt.  Hier  ist  also  das 
zwischen  den  Zeiten  b  und  b'  den  Nerven  durchfliessende  Erregungs- 
quantum rechts  grösser  als  links.  Die  Stromstärke,  deren  Wirkung  durch 
die  Curven  b  und  b'  dargestellt  wird,  entspricht  demnach  ungefähr  der 
oberen  Grenze  der  zweiten  Zuckungsstufe ,  wo  die  absteigende  Schliess- 
ungszuckung sich  immer  noch  nahe  dem  Zuckungsmaximum  hält,  die 
aufsteigende  aber  bereits  ^  sehr  abgenommen  hat. 

Die  weitere  Verfolgung  der  Vorgänge  bei  noch  höheren  Stromstär- 
ken lässt  sich  jetzt  ohne  Schwierigkeit  übersehen;  wir  haben  sie  nicht 
in  die  graphische  Darstellung  der  Figur  aufgenommen,  um  nicht  den 
Ueberblick  derselben  zu  stören.  Zunächst  würden  nämlich  Curven  c 
und  c'  zu  ziehen  sein,  bei  welchen  der  unter  der  Abscisse  gelegene  Theil 
noch  weiter  an  Höhe  und  Breite  zugenommen  hätte,  und  wo  links  schon 
fQr  den  Moment  c  die  Curve  nieht  mehr  tlber  die  Abscisse  emporsteigen 
wflrde.  Auch  auf  der  rechten  Seite  würde  aber  die  Curve  c  zu  einer 
geringeren  Höhe  als  b  kommen  und  c'  würde  vielleicht  sogar  nicht  mehr 
die  Abscisse  erreichen.  Eine  solche  Darstellung  entspräche  einer  Strom- 
stärke der  dritten  Zuckungsstufe ,  wo  die  aufsteigende  Schliessungszuck- 
ung null  geworden  und  die  absteigende  bedeutend  vermindert  ist.  Woll- 
ten wir  schliesslich  die  Wirkung  der  allerstärksten  Ströme  versinnlichen, 
so  würden  nur  noch  unter  der  Abscissenlinie  gelegene  Curven  übrig 
bleiben,  welche  aber  rechts  mehr  als  links  sich  derselben  nähern. 
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Auch  io  Besug  auf  dia  sohwfteheren  Ströme  fordert  die  Flg.  27  eine 
ErgänsUDg.  Hier  Iftsst  sieh  aber  kein  durchweg  gflüiger  Verlauf  derCSunre 
aufstelleo.  POr  viele  F&lle  wQrde  dieselbe  den  Curveu  a,  a'  gleiehen  nur 
mit  relativ  geringerer  Ordinateuhöhe ,  DameDÜich  des  sich  links  Ober  die 
Abscisse  erhebeoden  Curvenarms ;  in  anderen  Pftllen  wflrde  der  letztere 
gans  hinwegfallen  wegen  der  im  Vergleich  surGrösse  der  Erregung  stark 
hemmenden  Wirkung  der  schwächsten  Ströme. 

b.  Gesonderte  Darstellung   der  Erregungs-  und   Hemmungs- 

curve. 

$.  117.  Die  bisher  gelieferte  graphische  Versinnlicfaung  der  Erreg- 
barkeit  fiir  Minimalreise  muss  theils  durch  die  Erfahrungen,  welche  sich  bei 
der  Prflfung  mit  stärkeren  Reisen  ergeben,  theils  durch  die  Beobachtungen 
Aber  Hemmungss}rmptome  an  von  der  Erregungswelle  ergriffenen  Ner- 
venstrecken vervollständigt  werden.  Versuchen  wir  es  demgemäss  die 
Grösse  der  Erregung  und  der  Hemmung  gesondert  darzustellen ,  so  ge- 
winnen wir  für  einen  Moment  kürze  Zeit  nach  der  Schliessung  dea  oon* 
stauten  Stromes  die  in  Flg.  28  gegebenen  Curven.  Die  horizontale  Abs- 
cissenKnie  bedeutet  wieder  die  Länge  des  Nerven ,  an  welchen  bei  «4- 
und  —  die  Elektroden  angelegt  sind.  Die  positiven  Ordinalen  (Aber 
der  Abscissenlinie)  entsprechen  der  auf  jedem  Punkt  des  Nerven  vorhan- 
denen Grösse  der  Erregung,  die  negativen  Ordinaten  (unter  der  Abscis- 
senlinie) der  gleichzeitig  vorhandenen  Grösse  der  Hemmung. 


Flg.  78. 


Wir  gehen  wieder  aus  von  einer  mittleren  Stromstärke,  bei  welcher 
die  ab»  und  aufsteigende  Schliessungszuckung  einander  gleich  sind.   Hier 
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wird  durch  die  Linien  l  die  Grösse  der  Erregung  und  Hemmung  ausge- 
drflckt:  die  Erregungsourve  1  ist  eine  der  Abseisse  parallele  Gerade^ 
welebe  sogar  aber  die  intrapolare  Strecke  ohne  Knickung  hinwegläuft. 
Die  Hemmungscarve  1  hat  ihr  Maximum  in  der  Gegend  der  Anode  :  von 
da  sii^kt  sie  rascher  in  extrapolarer,  langsamer  in  intrapolarer  Richtung; 
bei  der  Kathode  die  intrapolare  Strecke  verlassend ,  wendet  sie  sich  mit 
einer  schnellen  Biegung  gegen  die  Abscissenlinie. 

Gehen  wir  zu  einem  schwächeren,  noch  unter  der  Zuckungsgrenze 
gelegenen  Strom  Ober,  so  gestaltet  sich  hier  der  Verlauf  etwa  in  der 
durch  die  Curven  2  versinnlichten  Weise.  Die.  Hemmungsourve  sehliesst 
sich  rechts  dicht  an  die  Abscissenaxe ,  links  gewinnt  sie  eine  relativ  be- 
deutende Ordinatenhöhe,  so  dass  die  Erregungscurve  gegen  die  Anode 
hin  eine  Knickung  erfährt.  Die  manehfachen  Abweichungen  von  diesem 
Verhalten  fahren  leicht  zu  Obersehende  Aenderungen  herbei.  In  vielen 
Fällen  verläuft  ofTenbar  schon  bei  den  schwachen  Strömen  die  Erregungs- 
curve nahehin  der  Abscissenaxe  parallel ,  während  der  Hemmungscurve 
eine  geringere  Ordinatenhöhe  zukommt.  Pagegen  wOrde  der  in  den  Versuchen 
zuweilen  vorkommende  Fall,  wo  die  Erregung  auf  der  Seite  der  Anode 
sich  als  die  stärkere  erweist,  weil  derselbe  durch  die  ursprOnglich  '  ver- 
schiedene Erregbarkeit  der  verschiedenen  Punkte  des  Nerven  mitbedingt 
ist,  in  die  Darstellung  nicht  aufzunehmen  sein,  indem  diese  sich  nur  auf 
die  Veränderungen  durch  den  Strom  bezieht,  und  daher  der  Einfachheit 
wegen  von  der  Voraussetzung  einer  ursprOnglich  gleichen  Erregbarkeit  in 
der  ganzen  Länge  des  Nerven  ausgehen  muss. 

Die  Curven  3  stellen  das  Verhalten  bei  einer  höheren ,  etwa  der 
Grenze  zur  3ten  Stufe  des  Zuckungsgesetzes  entsprechenden  Stromstärke 
dar.  Die  ilemmungscurve  ist  auf  beiden  Seiten  erhöht,  die  Erregungs- 
curve, rechts  ebenfalls  noch  vergrössert,  hat  links  durch  denEinfluss  der 
starken  anodischen  Hemmung  bereits  wieder  abgenommen.  Die  Wirkung 
einer  noch  weiter  gesteigerten  Stromstärke  wird  endlich  durch  4  versinn- 
licht ;  hier  sind  unter  entsprechendem  Anwachsen'  der  Hemmungscurve, 
auf  beiden  Seiten,  doch  links  mehr  als  rechts,  die  Ordinaten  der  Erregung 
gesunken. 

c.  Darstellung    des    zeitlichen  Verlaufs    der    Erregung   fOr 
einen  einzelnen  Punkt   der  Nervenfaser. 

$.  118.  Wie  wir  bisher  die  Vorgänge  in  der  ganzen  Länge  der 
Nervenfaser  zu  versinnlichen  suchten,  wobei  wir  unsere  Betrachtung  noth- 
wendig  auf  einzelne  Zeitmomente  beschränken  mussten  :  so  kann  auf  der 
andern  Seite  gefragt  werden,  wie  für  einen  einzelnen  Punkt  der 
Nervenlänge  der  ganze  zeitliche  Verlauf  der  Erregung 
sich  gestaltet.  Hier  wählen  wir  also  die  Zeit  als  Abscissenaxe, 
auf  der  die  Grösse  der  Erregung  und  Hemmung  als  positive  und  negative 
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Ordioaten  Terzeichnet  werden.  Auf  diese  Weise  soeht  die  Fig.  29  fto 
zwei  Punkte,  Yon  denen  angenommen  wird,  sie  befänden  sich  nahe  bei 
den  Elektroden  und  in  gleicher  Entfernung  yon  denselben ,  das  Verb&lt- 
niss  der  Erregung  und  Hemmung  fQr  die  erste  Zeit  nach  der  Schliessung 
des  Stromes  darzustellen.  Es  entsprechen  also  von  den  Punkten  «|-  und 
—  aus  gleiche  Abscissenwerthe  nach  links  und  rechts  gleichen  Zeit- 
werthen:  die  Curven  links  stellen  dann  das  Anwachsen  der  Erregung 
und  Hemmung  für  einen  zur  Seite  der  Anode ,  die  Curven  rechts  fflr 
einen  zur  Seite  der  Kathode  gelegenen  Punkt  dar. 

Beide  Curyen  besitzen  zwei  ausgezeichnete  Stellen,  von  deren  Lage 
wir  ausgehen  müssen,  nämlich  1)  die  Stelle,  wo  kurz  nach  der  Schliess- 
ung des  Stromes  die  Erregbarkeit  zu  wachsen  beginnt,  und  2)  diejenige, 
wo  die  Erregbarkeit  entweder  bis  zur  Abscissenaxe  gesunken  ist  und 
dieselbe  schneidet  (anodische  Hemmung^  oder  sich  derselben  zuwendet, 
ntn  ihr  assjmptotisch  zu  verlaufen  (dauernde  Erregbarkeitszunahme  zur 
Seite  der  Kathode).  Nun  lehren  unsere  Beobachtungen,  dass  die  Erreg- 
barkeit jeweils  eine  Funktion  der  einander  entgegenwirkenden  erregen- 
den und  hemmenden  Kräfte  ist,  welche  durch  jede  Reizung  an  jeder 
Steile  des  Nerven  ausgelöst  werden.  Die  in  einem  gegebenen  Augen- 
blick bestehende  Elrregbarkeit  wird  also  von  dem  fQr  den  entsprechen- 
den Abscissenwerth  vorhandenen  Verhältniss  der  positiven  und  negativen 
Ordinate  abhängen.  Bei  einem  bestimmten  Verhältniss  beginnt  die  Er- 
regbarkeit zu  wachsen ,  bei  einem  andern  hat  sie  ihr  Maximum  erreicht, 
und  bei  einem  ferneren  ist  sie  wieder  zu  ihrer  früheren  Grösse  zurück- 
gekehrt, um  dann ,  wenn  die  Aenderung  noch  weiter  im  gleichen  Sinn 
geschieht ,  unter  die  Abscisse  herabzugehen.  Wenn  wir  wieder  von  den 
unabhängig  von  der  Stromeseinwirkung  bestehenden  Differenzen  der  Er- 
regbarkeit absehen,  80  können  wir  voraussetzen,  dass  jenes  Verhältniss  fllr 
die  ganze  Länge  des  Nerven  ein  constantes  ist.  Ferner  nehmen  wir  an, 
die  Hinimalerregbarkeit  beginne  von  dem  Moment  an  zu  wachsen ,  wo 
die  erregenden  und  hemmenden  Kräfte,  nachdem  die  letzteren  zuvor  über- 
wogen hatten,  eben  einander  gleich  geworden  sind,  und  sie  sei  in  dem 
Moment  wieder  auf  ihre  frühere  Grösse  zurückgekehrt,  wo  beide,  nach- 
dem eine  Zeit  lang  die  erregenden  Kräfte  im Ueberge wicht  waren,  aber- 
mals einander  gleich  werden.  Ausserdem  machen  wir  die,  allerdings 
willkürliche,  Voraussetzung,  die  erregenden  Kräfte  wüchsen  in  der  ersten 
Zeit  nach  der  Schliessung  des  Stromes  ,  weiche  wir  zunächst  allein  in 
Betracht  ziehen,  proportional  der  Zeit  an. 

Unmittelbar  nach  der  Schliessung  steigt  dann  aut  beiden  Seiten  weit 
stärker  die  Hemmung  als  die  Erregung,  dem  Stadium  der  Unerregbar- 
keit  entsprechend.  Rechts  ist  bei  a  schon  der  Oleichgewichtspunkt  er- 
reicht, links  überwiegt  für  den  gleichen  Abscissenwerth  a'  noch  die  ne- 
gative Ordinate.  Hier  beginnt  erst  bei  a  das  Wachsthum  der  Erregung, 
das    rechts   indessen   schon    weit  vorgeschritten  ist.     Dagegen    befindet 
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sieh  der  «weite  Absoissenwerth  mit  Oleiohheit  der  Ordtnaten  links  schon 
bei  b,  w&hrend  rechte  dieser  Punkt  offenbar  weit  aber  den  in  der  Figur 


liff.  29. 

dargestellten  Theil  der  Erregun^sourve  hinausliegt. 

Somit  sind  die  Curven  ^  welche  den  zeitlichen  Verlauf  der  Vorgänge 
fOr  je  einen  Punkt  zu  beiden  Seiten  des  Stromes  darstellen,  während  der 
Zeit  der  wachsenden  Erregung  im  wesentlichen  von  abereinstimmender 
Oestalt.  Auf  beiden  Seiten  w&chst,  ein  geradliniges  Ansteigen  der  Erreg- 
ungscurve  vorausgesetzt,  die  Hemmungscurve  zuerst  mit  sehr  beschleu- 
nigter, dann  mit  abnehmender  und  schliesslich  mit  abermals  beschleunig- 
ter G-eschwindigkeit.  Aber  auf  der  Seite  der  Anode  ist  der  erste  Zeit- 
raum des  beschleunigten  Ansteigens  von  l&ngerer  Dauer,  und  tritt  die 
zweite  Beschleunigung  früher  ein. 

Die  Annahme ,  dass  der  durch  die  positiven  Ordinaten  der  Gurve 
dargestellte  Antrieb  zur  Erregung  eine  gewisse  Zeit  brauche ,  um  bis  zu 
derjenigen  Intensität  anzuwachsen ,  welche  der  Stärke  des  geschlossenen 
Stromes  entspricht,  stimmt  nicht  nur  zu  den  Erscheinungen  des  Verlaufs 
der  Erregbarkeit,  sondern  sie  ist  überdies  durch  die  Thatsache  gefordert, 
dass  die  Vorgänge  im  Nerven  äusserst  langsam  sich  vollziehen.  Ist  nun 
aber  die  Veränderung  bis  zu  dem  Punkt  gelangt ,  wo  der  Strom  zu  sei- 
ner vollen  Wirkung  angewachsen  ist,  so  haben  wir  zunächst  •  keine  Ur- 
sache vorauszusetzen  ,  dass  in  der  nächsten  Zeit  der  Antrieb  zur  Erreg- 
ung sich  weiter  verändern  werde.  Die  positive  Curve  wird  also  jetzt 
als  eine  zur  Abscissenaxe  parallele  Gerade  beiderseits  weiter  verlaufen; 
in  einem  späteren  Stadium  möchte  dann  allerdings*  in  Folge  der  Verän- 
derungen des  Nerven  ein  Wiedersinken  derselben  zu  vermuthen  sein. 
Hat  die  Erregungscurve  ihr  Maximum  erreicht,  so  wächst  aber  die  Hemm- 
ungscurve immer  noch  weiter,  so  dass  schliesslich  selbst  auf  der  rechten 
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Seite  TOD  eioem  Punkt  an,  der  allerdings  weit  Ober  die  Zeiehnong  hin- 
aaaliegt,  die  negativen  Ordinalen  aberwiegen  werden.  Dies  entaprieht 
der  Thatsache ,  dasa  die  länger  dauernde  Schliessung  unter  der  Anode 
wie  unter  der  Kathode  eine  Modifleation  hervorruft,  welche  mit  Abnahme 
der  Erregbarkeit  verbunden  ist. 

Der  ganse  Verlauf  der  Erregbarkeit  während  der  Ehrregung  gibt  sich 
in  den  beiden  punktirten  Curven  zu  erkennen,  welche  aus  der  algebrai- 
schen Summirung  der  Erregungs-  und  Hemmungscurve  hervorgehen.  Wir 
flbersehen  hier  mit  einem  Blick  die  wesentlichen  Unterschiede  des  Ver- 
laufs: links  das  längere  Stadium  der  Unerregbarkeit,  das  geringere  An- 
wachsen der  Erregbarkeit,  das  frühere  Sinken  auf  und  zuletzt  unter  die  Ab- 
scissenlinie ,  was  die  eintretende  Abnahme  der  Erregbarkeit  anzeigt. 
Rechts  dagegen  verläuft  die  Curve  zuletzt  längere  Zeit  -  nahehin  gerad- 
linig aber  der  Abscisse ,  der  dauernden  Zunahme  der  Erregbarkeit  ent- 
sprechend, bis  sie  später  auch  hier  die  Abscissenaxe  kreuzen  wird  (Ein- 
tritt der  Modification).  Die  über  der  Abscissenaxe  gelegenen  Theile  der 
resultirenden  Curve  entsprechen  zugleich  im  Allgemeinen  dem  Verlauf 
der  Zuckung  in  seinen  charakteristischen  Unterschieden  für  den  auf*  nnd 
absteigenden  Strom. 

Es  lässt  sich  leicht  ermessen,  welche  Veränderungen  diese  Darstell- 
ung bei  verschiedener  Stärke  des  constanten  Stromes  erfahren  muss.  Die 
Fig.  29  wird  einer  Stromstärke  entsprechen,  wo  auf>  und  abatelgend 
eine  Zuckung  entsteht,  wo  aber  die  Unterschiede  im  Verlauf  der  Zuck- 
ung und  demgemäss  auch  im  Verlauf  der  Erregung  am  deutlichsten  sich 
ausprägen.  Dies  würde  ungef&hr  bei  einer  Stromstärke  der  zweiten  Zuck- 
ungsstufe  jenseits  des  Zuckungsmaximums  der  Fall  sein.  Beim  Zuek* 
ungsmaximum  selber  würde  beidersdts,  namentlich  aber  rechts,  die  Hemm- 
ungscurve sich  verhältnissmässig  näher  an  die  Abscissenlinie  anschlies^ 
sen :  der  Uebergang  in  tetanisirende  Wirkung  würde  so  auch  in  der  gra- 
phischen Darstellung  sich  ergeben.  Bei  noch  schwächeren  Strömen  wer- 
den voraussichtlich  zwar  die  negativen  Ordinaten  noch  weiter  abgenom- 
men haben,  zugleich  aber  das  Ansteigen  der  Erregung  doch  auch  relativ 
mehr  gesunken  sein.  Die  jetzt  entstehenden  Curven  gleichen  also  wieder 
der  in  unserer  Figur  gegebenen  Darstellung  ,  was  ganz  der  Thatsache 
entspricht,  dass  es  ftlr  jede  Stromesrichtung  dies-  und  jenseits  des  Maxi- 
mums Zuckungen  von  gleicher  Stärke  gibt. 

Dennoch  wäre  damit  ein  weiterer  Unterschied  nicht  ausgedruckt, 
welcher  in  den  Beobachtungen  sehr  bedeutsam  zur  Geltung  kommtw  Wir 
fanden  nämlich ,  dass  diesseits  des  Zuckungsmaximums  eine  Reihe  von 
Stromstärken  Hegt,  bei  welchen  zugleich  die  Sohliessungszuckungen  des 
ab-  und  aufsteigenden  Stromes  einander  congruent  sind,  und  bei  welchen 
sich  der  ganze  Verlauf  der  Erregung  als  ein  übereinstimmender  darstellt, 
wenn  wir  nicht  mit  Minimalreizen,  sondern  mit  Maximalreizen  die  Erreg- 
barkeit prüfen.    Ein   solches  Gebiet   von  Stromstärken    finden  wir   ann 
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jeoseils  des  Zuokaogsmazimaros  nicht  mebr^  sondern  wenn  wir  hier  df« 
«b-  und  ftobteigenden  Scbltessungssackungen  congnient  machen  wollen, 
60  nttssen  wir  weit  st&rkere  ab«'  als  aufsteigende  Sfröme  w&hlen. 

Hiermit  kommen  wir  auf  einen  Punkt^  der  in  den  bisherigen  graphi- 
schen Darstellungen  keinen  Ausdruck  gefunden  hat.  Es  wflrde  nftmlieh 
offenbar  falsch  sein,  wenn  man  aus  jenem  Verhalten  folgern  wollte,  dass 
fiir  die  Stromst&rken  mit  congruentem  Zuckungsyerlauf  die  Gestalt  der 
anodischen  und  kathodisohen  Hemmungscurve  absolut  die  nämliche  seL 
Dies  wflrde  nur  für  einen  sehr  nahe  dem  Muskel  gelegenen  Punkt ,  nicht 
aber  fflr  einen  solchen  in  der  N&he  der  Elektroden  zutreffen ,  wie  uns 
die  PlrQfung  mit  Minimalreizen  belehrt.  Wir  können  sonach  nur  schlies^ 
sen,  dass  bei  den  erwähnten  Stromstärken  sich*  zwar  die  anodisdie  Hemm- 
UDgscurve  weiter  von  der  Abscissenaxe  entfernt^  dass  aber  ihre  absolute 
Ordinatenhöbe  ^  wenigstens  während  des  Verlaufs  der  Zuckung  und  un- 
mittelbar nach  derselben,  zu  gering  sei,  um  einen  merklichen  Unterschied 
der  änodischen  von  der  kathodischen  Erregung  zu  verursachen.  Darin 
liegt  aber  ausgesprochen,  dass  die  in  Fig.  29  gegebene  Construction  nioh^ 
vollständig  zutrifft,  weil  die  beiden  punktirten  Curven  im  Allgemeinen 
nur  den  Verlauf  der  Minimalerregbarkeit  ausdrücken ,  der  nicht  in  Allen 
Punkten  mit  dem  Verlauf  der  Maximalerregbarkeit  und  mit  dem  hiermit 
übereinstimmenden  Verlauf  der  Zuckung  zusammenfällt. 

Hiernach  müssen  wir^  um  uns  die  Art  zu  versinnlichen,  wie  die  hem- 
menden und  erregenden  Kräfte  zusammenwirken,  offenbar  die  bisherigen 
Voraussetzungen  Aber  die  Wirkungsweise  der  ersteren  verlassen.  Wir 
dürfen  Dicht  mehr  annehmen,  dass  der  Verlauf  der  wirklichen  Erregung 
und  der  Zuckung  aus  einer  algebraischen  Summirung  von  Hemmung  und 
Erregung  hervorgeht ,  sondern  wir  werden  vorauszusetzen  haben,  dass 
erst  bei  einem  bestimmten  Verhältniss  der  erregenden  und  hemmenden 
Kräfte  die  Hemmung  überhaupt  zur  Wirkung  gelangt.  Ist  dies  der  Fall, 
so  kann  es  dann  leicht  ein  Stadium  im  Verlauf  der  Erregung  geben, 
während  dessen  auf  der  Seite  der  Anode  und  der  Kathode  gleiche  Errege 
nngsquanta  den  Nerven  durchfliessen ,  obgleich  die  Beziehung  der  hem* 
menden  und  erregenden  Kräfte  eine  verschiedene  ist.  Machen  wir  z.  B. 
willkürlich  die  Annahme ,  Hemmung  und  Erregung  müssten  mindestens 
das>  Verhältniss  1 :  2  haben ,  wenn  jene  bei  Maximalreizen  zur  Wirkung 
kommen  sollte.  Es  würde  dann  auf  der  linken  Seite  der  Fig.  29  die 
Hemmung  von  +  an  bis  zur  Ordinate  m  wirksam  sein ,  aber  allmälig 
abnehmen,  zwischen  m  und  n  wflrde  sie  wirkungslos  werden,  und  bei  n 
wflrde  ihre  Wirkung  wieder  allmälig  zunehmend  beginnen.  Auf  der  rech- 
ten Seite  wflrde  die  Hemmung  zwischen  o  und  p  wirkungslos  sein,  vor  o 
wflrde  sie ,  wie  vorhin ,  allmälig  abnehmen ,  nach  p  wieder  zunehmen. 
Wir  können  uns  nun  leicht  die  Gestalt  der  Hemmungscurve  links  so 
modiflcirt  denken,  dass  die  Erregung  beiderseits  während  eines  erheblich 
längeren  Zeitraumes  ungehemmt  bleiben   müsste.    Geben    wir   ihr  z.  B« 
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den  durob  die  unterbrochene  Linie  angedeuteten  Verlauf,  bo  wflrde  die 
Ordinate  n  bia  nach  n'  hinausrackenj  nun  w&re  schon  beiderseits  fdr 
einen  aiemlicb  langen  Zeitraum  der  Verlauf  der  Zuckung  und  der  Maxi- 
malerregbarkeit  flbereinstimmend :  dennoch  ist  die  Höhe  der  negativen 
Ordinalen  zwischen  m  und  n'  durchschnittlich  höher  als  swisehen  o  und 
p,  das  verschiedene  Verbalten  gegen  Hinimalretze  andeutend. 

Noch  eine  andere  Erscheinung,  die  wir  ebenfalls  in  der  graphisehen 
Darstellung  nicht  weiter  verfolgen  können ,  hftngt  sichtlich  mit  der  That- 
saohe  susammen  ,  dass  die  hemmenden  Kräfte  bis  an  einer  bestimmten 
Grösse  gewachsen  sein  müssen,  um  wirksam  su  werden :  die  rasch  ver- 
ginglicben  Hemmungen  nämlich,  welche  unter  der  Kathode  nach  Ablauf 
der  Zuckung  sich  einstellen.  Es  beweist  diese  Erscheinung,  dass  an  je- 
nen Punkten ,  wo  die  Hemmung  eben  wirksam  su  werden  beginnt ,  die 
Erregbarkeitscurve  nicht  continuirlich  verläuit,  sondern  dass  sie  eine 
rasche  Knickung  erst  ab-  und  dann  wieder  aufwärts  erfährt  Wir  begrei- 
fen jetzt,  dass  dies  vorzugsweise  unter  der  negativen  Elektrode  sieh  ein- 
•tellen  muss,  weil  hier  länger  die  hemmenden  Kräfte  sich  anhäufen,  ehe 
sie  plötzlich  zur  Wirkung  kommen. 

d.    Abhängigkeit    der   erregenden    und    hemmenden   Kräfte 

von   der  Stromstärke. 

$.'119.  Als  eine  letzte  Aulgabe  bleibt  uns  endlieh  die  Abhängigkeit 
der  erregenden  und  hemmenden  Kräfte  von  der  Stromstärke ,  nicht,  wie 
es  in  Flg.  27  geschehen  ist,  durch  verschiedene  Momentancurven  für  die 
ganze  Länge  des  Nerven,  sondern  in  continuirlichem  Anwachsen  fllr  einen 
gegebenen  Punkt  desselben  graphisch  darzustellen.  Wir  vergleichen  wie- 
der einen  an  der  Anode  und  einen  an  der  Kathode  gelegenen  Punkt. 
Abscissen  sind  diesmal  die  Stromstärken ,  die  in  dem  untersuchten  Zeit- 
momente vorhandenen  erregenden  und  hemmenden  Kräfte  aber  werden 
abermals  als  positive  und  negative  Ordinalen  auf  der  Abscissenaxe  ver- 
zeichnet Als  gemeinsamen  Zeifmoment  wählen  wir  irgend  einen ,  wel- 
oher  der  Periode  der  wachsenden  Erregung  und  Hemmung  angehört 

Fohrt  man  diese  Construetion  aus,  so  ergeben  sich  Curven,  welche 
den  in  Fig.  29  dargestellten  vollkommen  gleichen.  POr  den  bei  der 
Anode  gelegenen  Punkt  aberwiegt  nämlich,  wie  wir  gefunden  haben,  bei 
den  schwächsten  Strömen  die  Hemmung  (a^) ,  bei  a  flberschreiten  wir 
die  Reizsehwelle,  nun  beginnt  die  Erregung  zu  wachsen,  während  die 
Hemmung  verhältnissmässig  langsamer  zunimmt,  bis  zum  Zuckungsmaxi- 
muroi  von  hier  an  wächst  wieder  die  Hemmung  stärker  ^' und  bei  b  er- 
reichen wir  endlich  die  obere  Zuekungsgrenze ,  von  der  an ,  wie 
bei  den  schwäcl)|iten  Strömen,  nur  noch  eine  Hemmungswelle  zu  finden 
ist  Auf  der  Seite  der  Kathode  treflen  wir  zwar  schon  bei  den  gering- 
sten Stromstärken)  die  Qbeibaupt  eine  Veriadermig  erzeugen ,   Zunahme 
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der  Erregbarkeit.  Da  aber^  um  die  letztere  hervorzubriogen ,  eioe  ge- 
wisse Stromiotensität  erforderlich  ist,  so  werden  wir  immerhin  auch  hier 
foraussetzen  darfeo ,  das»  bei  den  unter  der  Grenze^  wo  Veränderung 
eDtstehti  gelegenen  Stromstärken,  die  hemmenden  Kräfte  überwiegen'^  so 
dass  nur  bei  einer  viel  geringeren  Stromintensität  (a)  schon  die  Reiz- 
sobwelle  erreicht  wird ,  während  unter  dieser  die  absolute  Grösse  dex 
Hemmang  zu  schwach  ist ,  als  dass  sie  selbst  durch  Mtnimalreize  nach-» 
weisbar  wäre,  fou  da  an  verlaufen  dann  die  Vorgänge  mit  wachsen«* 
der  Stromatftrke  in  der  auf  der  rechten  Seite:  der  Figur  dargestellten 
Weise.  Das  Zuckungsmäxtmum  fällt  ^  wie  o»  auch  die  Beobachtungen 
lehren,  nahehin  auf  die  nämlichen  Stromstärken,  in  welchen  es  links  (an 
der  Anode)  gefunden  wird.  Hierauf  nimmt  die  Erregung  wieder  ab,  ist 
aber  immer  noch  in  deutlichem  Uebergewicht,  nachdem  sich  auf  der  lin^ 
ken  Seite  die  Curve  schon  unter  die  Abscissenlinie  gesenkt  hat  Leicht 
Iftsst  sich  den  Curven  rechts  und  links  eine  solche  Gestalt  geben  ,  dass 
sie  der  durch  die  Beobachtung  auferlegten  Bedingung  genQgen,  nach 
welcher  ein  gewisses  Gebiet  von  Stromstärken  existiren  muss,  bei  denen 
zur  Seite  der  Anode  und  Kathode  die  Erregung  von  gleicher  Intensität 
ist.  Diese  Bedingung  sohliesst  nämlich  in  sich ,  dass  die  anodische  Er- 
regung, nachdem  sie  eingetreten,  anfänglich  rascher  zunimmt  als  die  ka* 
thodisebe  Erregung,  welche  früher  »die  Schwelle  überschritten,  oder,  da 
die  Verschiedenheit  der  Erregungscurve  von  dem  Anwachsen  der  Hemm* 
ung  abhängt,  dass  die  anodische  Hemmung  anfangs  zwar  rascher,  dann 
aber  während  einer  gewissen  Zeit  wieder  langsamer  zunimmt.  Diese  Be-* 
dingung  ist  in  der  Fig.  29  verwirklicht:^  in  der  Nähe  der  vor  m  und  o 
gelegenen  Ordinalen  entsprechen  daher  in  der  That  einem  gleichen 
Abscissenwertb  gleiche  Erregungsgrössen.  Man  übersieht  leicht,  dass  das 
Gebiet  dieser  Stromstärken  noch  einen  grösseren  Raum  einnehmen  würde, 
wenn  bei  dem  ersten  Anwachsen  der  Hemmung  nicht  der  Deutlichkeit 
wegen  die  Verschiedenheit  stärker  gezeichnet  wäre,  als  der  Wirklichkeit 
entspricht. 

Um  schliesslich  der  Thatsache  gerecht  zu  werden,  dass  die  Minimal 
erregbarkeit  auch  da  schon  eine  verschiedene  Grösse  der  Hemmung  auf 
beiden  Seiten  nachweist,  wo  die  Zuckung  und  der  Verlauf  der  Erregbar» 
keit  für  Maximalreize  übereinstimmen,  müssten  wir  die  obige  Darstellung 
wieder  durch  die  Voraussetzung  verbessern,  dass  erst  bei  einem  bestimm- 
ten Verhältniss  hemmender  und  erregender  Kräfte  die  ersteren  eine 
Wirkung  auf  die  Fortpflanzung  der  Erregung  äussern.  Eine  wesentliche 
Aenderung  in  der  Gestalt  der  Curven  wird  dadurch  nicht  bedingt;  nur 
wird  es  bei  jener  Voraussetzung  möglich,  was  in  den  meisten  Fällen  der 
Wahrheit  entspricht,  dass  eine  wirkliche  Gleichheit  der  hemmenden  Kräfte 
auf  beiden  Seiten  bei  keiner  Stromstärke  vorhanden  ist,  und  dass  den- 
noch der  Umfang  der  Abseissenwerthe  grösser  wird,  für  welchen  Gleich- 
heit der  Maximalerregbarkeit  existirt. 
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2.    Bie  Oeffiuiggerregiii;. 

*  • 

S«  120«  Die  ErscheinangeD,  welche  bei  der  UoterbreohuDg  derK«lte 
eDtateben,  setsen  siob  zusammeo:  1)  aus  der  plötsiioh  hereiDbreeheDden 
Erregung  und  2)  aus  den  Hemmungsvorg&ngen ,  welehe  letalere  in  die 
surQckbleibende  anodische  Schliessuogshemmung  und  in  die  erat  ent- 
stehende kathodische  Oeffnungsheminung  zerfallen.  Die  anodisohe  Schliess- 
ungshemnsung  aberwiegt  bei  schwachen,  die  kathodische  OeffnungsheoBOi- 
ung  bei  starken  Strömen :  bei  einer  gewissen  mittleren,  der  sweiten  Stufe 
des  Zuckungsgesetaes  entsprechenden  Stromstärke  sind  daher  die  Hemm- 
ungen Oberhaupt  am  geringsten.  Sie  sind  Qberdies  bei  allen  nicht  allsu 
mftchtigen  Stromstärken  nur  durch  Hinimalreise  nachweisbar,  während 
fOr  Maximalreize  die  Erregung  sogleich  als  gesteigerte  Erregbarkeit  ab- 
klingt Endlich  sind  die  Hemmungen  Tergänglioher  als  die  Erregung,  so 
dass  diese  im  späteren  Verlauf  auch  Minimalreizen  sieh  verräth.     ( S*  67 

—  70.) 

Die  Bewegung  der  Hemmung  mit  der  Stromverstärkung  von  der  Anode  ge- 
gen die  Kathode  lässt  sich  durch  die  exlrapolare  wie  durch  die  intrapolare 
Partialerregung  darthun.  Die  Intensität  der  Hemmung  ist  aber  in  der  inirapo- 
laren  Strecke  grösser  als  in  den  extrapolaren  Theilen  des  Nerven  (S-  76 >) 
was  zur  Seite  der  Kathode  vorzugsweise  dann  deutlich  wird^  wenn  ein 
stärkerer  Strom  längere  Zeit  geschlossen  war.  (S.  175  Vers.  II.)  Die 
Erregung  dagegen  zeigt  auch  hier,  wie  die  PrQfung  mit  Maximalreizen 
ergibt,  in-  and  extrapolar  keine  nachweisbaren  Verschiedenheiten. 

Die  Totalerregbarkeit  der  zuvor  vom  Strom  durchflossenen  Strecke^ 
ist,  wie  aus  diesen  Thatsaohen  leicht  verstäudlidi  ist,  unmittelbar  nadi 
der  Oeffnung  bei  schwachen  und  starkeh  Strömen  mehr  herabgesetzt  als 
^  solchen  von  mittlerer  Stärke ,  und  sie  ist  filr  alle  Stromstärken  er> 
höht,  wenn  man  Maximalreize  zur  Prüfung  benfltzt.  ( $.  73.) 

$.  121.  Hiernach  können  wir  uns  die  wesentlichsten  Verhältnisse 
der  Oeffnungserregung  durch  die  Fig.  30  versinnlichen.  Gehen  wir  wieder 
von  einer  mittleren  Stromstärke  aus,  bei  der  Gleichheit  der  ab-  und  SMif- 
Bteigenden  Oeffnungszuckung  besteht,  so  werden  Erregung  und  Hemmung 
durch  die  Curven  1  dargestellt:  die  Brregungscurve  ist,  wie  in  Fig.  28, 
eine  derAbsdssenaxe  parallele  Gerade,  die  Hemmung  ist  ziemlich  gleieh»* 
massig  in  der  intrapolaren  Strecke  vertheilt,  sinkt  dann  aber  rasoh  aus- 
serhalb der  Elektroden,  so  dass  sie  gegen  die  Erregung  verschwindet. 
Bei  schwächeren  Strömen  (2j  aberwiegt  die  zurückgebliebene  anodiaebe 
Sohliessungshemmung ,  und  es  erfährt  dadurch  die  Erregungscurve  eine 
Knickung  in  der  Gegend  der  Anode :  die  Ghestalt  der  Curven  gleicht  also 
der  für  die  Schliessung  schwacher  Ströme  gewonnenen  (Fig.  28^  2). 
Bei  starken  Strömen  dagegen  liegt  das  Maximum  der  Hemmnngscurve 
an  der  Kathode ,  in  Folge  dessen  erfährt  jetzt  die  Erregungscurve  dort 
eine  Knickung   gegen  die  Abscissenaxe  (3).    Der   Verlauf  der   beiden 
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Corren  ist  nun  ihrem  Verlauf   bei    der  SchlieaaungserreguDg  entgegenge* 
aetit    Im  Ganzen  l&sat   sich  also  die  Veränderung  dahin  susammenfas* 


« 

. 

N 

3 

v 

-^          • 

« 

^^^^^^si^ 

,-.-^''                .            *                      :- 

2 
4 

^-'^,-     J 

• 

"^--~-, 

!•  ig.  so. 

6en,  dass  mit  wachsender  Stromstärke  dns  Maximum  der  Hemmgngscurre 
von  der  Anode  gegen  die  Kathode  hinüberwandert,  und  dass  dem  ent- 
sprechend die  Knickung  der  Erregungseurre  gegen  die  Abscissenaxe  sieh 
umkehrt.  Die  'Oeffnungszuckung  ist  von  diesen  Verhältnissen  abhängig. 
Sie  fehlt  bei  schwachen  aufsteigenden  und  bei  starken  absteigenden  Strö- 
men, weil  dort  die  anodische,  hier  die  kathodisehe  Hemmung  die  Fort- 
pflanzung der  Erregung  zum  Muskel  hindert  ($.  71). 


3.    Die  Erregung  darch  kurz  daaeride  Reixe« 

$.  122«  Die  Wirkung  kurz  dauernder  Stroolstösse  setzt  sich 
im  Allgemeinen  aus  den  Wirkungen  der  Schliessung  und  Oeffnung  zu- 
sammen, indem  gleichzeitig  die  Dauer  des  Stromes  einen  Einfluss  aus- 
übt. In  dieser  Beziehung  gilt  die  Regel,  dass  sowohl  die  Erregung  wie 
die  Hemmung  erst  bei  einer  gewissen  Zeitgrenze  beginnt ,  dass  aber  die 
Stromesdauer  grösser  sein  muss ,  um  eine  bleibende  Hemmung ,  als  um 
Erregung  hervorzubringen.  Ebenso  entsteht  die  Oeffnungserregung  im- 
mer erst ,  wenn  der  Stromstoss  eine  solche  Dauer  besitzt,  dass  während 
seines  Bestehens  eine  deutliche  anodische  Schliessungshemmung  sich  aus- 
bilden kann.  Sehr  kurze  Stromstösse  erzeugen  daher  nur  eine  Schliesd* 
ungserregung,  und  sie  sind,  abgesehen  von  den  bei  jeder  Form  der  Reiz- 
ung vorkommenden  flüchtigen  Hemmungserscheinungen  j  nur  von  gestei- 
gerter Erregbarkeit  begleitet  {S.  190).  Dabei-nimmt  mit  der  Verstärkung 
des  ^Btromstosses  die  Höhe  und  Länge  der  Zuckung  zu ,  und  die  latente 
Beizung  verkleinert  sich  ($.79).  Verlängert  sich  dieDauer  eines  schwachen 
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fitrooistosses ,  so  wird  durch  das  Waohstham  der  anodiseheD 
ongshemnuttng  die  Zuckuogsstärke  bei  aofsteigeadem  Strom  TemiiDdert^ 
wäJirend  sie  bei  absteigendem  fortwährend  sanimmt :  unter  der  Anode 
weist  jetzt  der  Minimalreiz  gesunkene^  unter  der  Kathode  meist  noch  ge- 
steigerte Erregbarkeit  nach.  Mit  der  Verstärkung  des  Stromes  wird  aber 
bald  eine  Grenze  erreicht,  wo  die  anodische  Schliessungshemroung  die 
Zuckung  durch  den  aufsteigenden  Stromstoss  ganz  unterdrtlckt  Bei  wei- 
terer Verstärkung  tritt  dann  wieder  eine  Zuckung  auf,  welche  durdi 
ihren  späten  Beginn  sich  als  Oeffnungszuckung  verräth,  und  deren  Stärke 
sich  dann  mit  der  Intensität  und  Dauer  des  Stromstosses  vergrössert. 
(S.  81,  82,  85—87.)  Von  jetzt  an  hinterlässt  der  starke  Stromstoss  aooh 
eine  deutliche  kathodische  Oeffnungshemmung,  welche  mit  der  Dauer  des 
Stromstosses  wächst  und  sich  theils  in  der  Abnahme  der  durch  den  ab* 
steigenden  Stromstoss  bewirkten  Zuckung,  theils  in  der  Hemmung  kund- 
gibt, welche  zur  Seite  der  Kathode  zurflckbleibt.  Doch  bleibt  selbst  bei 
hohen  Stromstärken  immer  noch  die  anodische  Hemmung  Qberwiegend, 
ein  Umstand,  wodurch  sich  die  Nachwirkung  des  kurz  dauernden  Strom- 
stosses von  der  Nachwirkung  der  gewöhnlichen  Oeflhungserregung  un- 
terscheidet (S.  191). 

Die  Abhängigkeit  der  Intensität  der  Erregung  von  Stärke  und  Dauer 
der  Stromstösse  können  wir  demnach. in  das  folgende  Schema  zusam- 
menfassen, welches  wir  ab  das  Zuckungsgesetz  fttr  Stromstösse 
bezeichnen  wollen : 

Absteigend  Aufsteigend 

Schwache  Stromstösse: 


Zunahme  der  Erregung  mit  Stärke  und  Dauer  des  Stromstosses. 

I  Stärkere  Stromstösse:  | 

Zunahme  Abnahme 

I  Stärk  ste  S  tromstösse  :  I 

Abnahme  V^iederzunahme  (Oeffnungserregung) 

mit  Stärke  und  Dauer  des  Stromstosses. 

Innerhalb  jeder  Stufe  bleiben  somit  Stärke  und  Dauer  des  Stromstos- 
ses einander  in  gewissem  Orade  aequivalent. 

Nimmt  man  nicht  die  Stromstärke  sondern  die  2ieitjlauer  als  erste 
Urveränderliche,  so  ergibt  sich  folgendes  Schema: 

Absteigend  Aufsteigend 

Karzeste  Dauer:  Zunahme  Zunahme  Jnittwskch^ 

Mittlere  Dauer :   Zunahme  Abnahme  f    sendet 

Längere  Dauer:   Abnahme  Zunahme     (Oeff/   Strom- 

nungszuckung)  1    stärke. 
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$.  123.  Die  hierin  ausgedrackte  OeaetzmiUsigkeit  läset  sieh  leicht 
mit  den  froheren  graphischen  Darstellungen  in  Einklang  bringen.  Der 
Thatsaehe,  dass  der  Strom  einer  gewissen  Zeit  bedarf^  um  erregend  zu 
wirken,  entspricht  die  der  Fig.  29  zu  Grunde  gelegte  Annahme ,  dass  im 
ersten  Moment  der  Stromeseinwirkung  die  hemmenden  Kräfte  über  den 
Antrieb  zur  Erregung  überwiegen.  Jene  wirkungslosen  kurz  dauernden 
Stromstösse  correspondiren  dem  Stadium  der  Unerregbarkeit  in  der  ein- 
zelnen Zuckung.  Damit  ist  nicht  gerade  gefordert,  dass  die  Zeitgrenze 
fbr  die  Wirkungslosigkeit  der  Stromstösse  und  das  Stadium  der  Unerreg-» 
barkeit  gleich  grosü  sein  müssen.'  Denn  durch  die  Häufung  der^Erreg- 
nngsantriebe^  wie  sie  der  dauernde  Strom  mit  sich  führt,  können  sehr 
wohl  weitere  Bedingungen  eingeführt  werden  ,  welche  auf  die  Erregbar- 
keitsprüfung  von  Einfluss  sind.*  Geben  wir  nun  dem  Stromstoss  eine  etwas 
grössere  Dauer,  so  reicht  das  Anwachsen  desselben  im  Nerven  in  jenen 
Theil  der  Curve  (Fig.  29),  wo  die  negativen  Ordinaten  sich  wenig  ver- 
ändern. Zunächst  wächst  daher  die  erregende  Wirkung  mit  der  Dauer 
des  Stromstosses.  Aber  links  wird  bald  der  Wendepunkt  erreicht,  wo 
die  Hemmungscurve  stärker  zu  wachsen  beginnt.  Mit  der  weiteren  Ver- 
längerung des  aufsteigenden  Stromstosses  nimmt  desshalb  die  erregende 
Wirkung  wieder  ab  ,  während  sie  beim  absteigenden  (wie  die  Curve 
rechts  zeigt)  immer  noch  zunimmt.  Geht  man  zu  stärkeren  Strömen 
über,  so  kommt  nun  jene  Verschiebung  gegen  die  Kathode  zum  Einfluss, 
welche  die  Hemmungscurve  im  Moment  derOeffnung  erfährt.  Wir  können 
uns  jetzt  ein  ungefähres  Bild  der  Vorgänge  machen,  wenn  wir  uns  vor- 
stellen, zuerst  habe  bei  der  Schliessung  der  in  3  Fig.  28  dargestellte  Zu* 
stand  Platz  gegriffen  ^  und  er  habe  sich  schnell  bei  der  Oeffnung  in  den 
Zustand  3  Fig.  30  umgewandelt:  diesen  letzteren  findet  dann  natürlich 
die  Untersuchung  um  so  deutlicher  vor,  je  länger  die  Schliessung  ge- 
währt hat,  denn  die  kathodische  Oeffoungsh^mmung  mit  der  ihr  entspre- 
chenden Knickung  der  Erregungscurve  wird  um  so  grösser ,  je  grösser 
die  anodische  Schliessungshemmung  gewesen  ist,  aus  der  sie  her* 
vorgieng. 

S«  124.  In  dem  Waehsthum  der  Erregung  mit  der  Dauer  des  Strom- 
stosses ,  in  dem  langsamen  Entstehen  der  Hemmung ,  ihrem  Zurück- 
bleiben nach  der  Oeffnung  des  schwachen,  ihrer  Wanderung  nach 
der  Oeffnung  des  starken  Stromes  offenbart  sich  eine  ausnehmende 
Langsamkeit  der  Molecularbewegungen ,  welche  den  Erregungsvorgang 
erzeugen.  Als  eine  Folge  dieser  trägen  Beweglichkeit  ergibt  sich  die 
Thatsaehe,  dass  die  Vorgänge,  welche  ein  Reizanstoss  auslöst,  im  Allge- 
meinen längere  Zeit  andauern.  Diejenigen  Vorgänge,  welche  eine  von 
einem  ferneren  Punkte  des  Nerven  heranrollende  Erregung  auslöst,  dauern 
an  und  summiren  sich  mit  den  Effecten  neuer  Reizanstösse.  So  wird  es 
begreiflich ,  dass  mit  der  .Bewegung  in  der  Nervenfaser  die  Stärke  und 
Dauer  der  Erregung  zunimmt.  ($.79.)  In  anderen  Fällen  können  ebenso 
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hemmeDde  Wirkungen  ennttlirt  werden :  eine  Folge  hienron  isi  die-  Ver- 
lengsamung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit^  wie  man^  sie  bei  aufstei- 
genden Stromstössen  von  etwas  Iftngerer  Dauer  beobachtet.  ($.  91.) 

$.  125.  Mechanische  Reizstösse  gleidien  in  ihren  Wirk- 
ungen vollständig  elektrischen  Stromstössen  von  so  kurzer  Dauer,  dass 
die  Einflasse  der  anodisohen  und  kathodischen  Hemmungen  verschwin* 
den.  Der  Verlauf  der  Erregbarkeit  wfthrend  und  nach  der  Zuckung,  so* 
wie  bei  Reizstärken,  welche  keine  Zuckung  erregen,  entspricht  daher  den 
bei  der  elektrischen  Erregung  festgestellten  Thatsachen.  (Fig.  19  8.  198, 
Fig.  20  und  21  8. 199  u.  200.)  Nichts  desto  weniger  manifestiren  sich  auch 
hier  die  Innern  WiderstandskräHe  des  Nerven  in  vordbergehenden  Hemm- 
ungen kurz  nach  Ablauf  der  Zuckung  (Fig.  22,  S.  200),  eine  Tbatsaehei 
welche  den  auch  aus  andern  Ergebnissen  zu  folgernden  8atz ,  dass  jede 
Art  der  Erregung  aus  der  Wechselwirkung  erregender  und  hemmender 
Kräfte  hervorgeht,  weiter  bekräftigt. 

4.    Zusttade  der  Kerreisikstaii  lad  Eiallsse  der  TeBfentir. 

$.  126.  im  asthenischen  Zustande  ist  der  innere Kräftevorrath 
des  Nerven  vermindert  und  die  Geschwindigkeit  herabgesetzt,  mit  welcher 
sowohl  die  erregenden  wie  die  hemmenden  Kräfte ,  namentlich  aber  die 
letzteren ,  auf  einen  bestimmten  Anstoss  in  Wirksamkeit  treten.  Es  er* 
geben  sich  hieraus  ohne  Schwierigkeit  die  Veränderungen,  welche  wir 
an  den  bisherigen  graphischen  Darstellungen  anbringen  mttssen,  um  diese 
Verschiedenheit  auszudrücken.  Die  ftlr  dieselben  zwei  Zeitmomente  a 
und  a'  (Fig.  27)  gezeichneten  Curven  würden  nun  geringere  Unter- 
schiede darbieten  als  früher  :  es  wäre  nämlich  nicht  nur  die  Hemmung 
weniger  fortgeschritten,  sondern  es  hätten  auch  die  Ordinaten  der  Erreg- 
üngscurve  eine  geringere  Veränderung  ihrer  verticalen  Höhe  erfahren. 
Hierdurch  würde  neben  der  geringeren  Geschwindigkeit  der  Vorgänge 
auch  die  Thatsaohe ,  dass  die  Erregung  länger  und  stärker  nachklingt, 
ohne  dass  die  erregenden  Kräfte  vermehrt  zu  sein  brauchen,  einen  deut- 
lichen Ausdruck  finden.  In  der  That  weisen  uns  ja  alle  Beobachtungea 
darauf  hin,  dass  die  anscheinend  vermehrte  Reizbarkeit  d6s  asthenischen 
Nerven  nur  in  der  schwächerund  langsamer  widerstehenden  Hemmung  ihren 
Grund  hat,  wodurch  während  einer  längeren  Zeit  die  Erregung  sich  ansam« 
mein  kann.  Im  asthenischen  Zustande  ist  zwar  das  in  einer  gegebenen  Zeit 
den  Nerven  durchfliessende  Erregungsquantum  vermindert,  abe  rdie  Zeit  der 
Erregung  ist  in  der  Regel  mehr  oder  weniger  vergrössert,  daher  das  ge- 
sammte  Erregungsquantum ,  welches  ein  äusserer  Reiz  auslöst,  vermehrt 
sein  kann. 

$.  127.  Bei  der  thermischen  Modification  des  Nerven  bleibt 
zunächst  der  Kräftevorrath  unverändert,  aber  die  Geschwindi^eit ,  mit 
welcher  die  Kräfte  wirksam  werden,  ist  vergrössert:  dies  verrälfa  sidi 
in   der  Verkürzung  der  Zuckungsdauer,   während  die  Zuokungshöhe  an« 
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verftodert  bleibt  oder  zunimmt^  io  dem  Wachsihum  der  Hemmungen  an 
der  Anode  sowohl  als  der  Kathode,  und  in  der  trotzdem  stärke/en  Er- 
regbarkeitszunahme zur  Seite  der  letzteren ,  endlich  in  der  Leichtigkeit^ 
mit  welcher  selbst  relativ  schwache  Ströme  ab-  oder  aufsteigende  Modi- 
floetiOD  herbeifilhren.  (§.  102—1060 

Der  graphische  Ausdruck  dieses  Verhaltens  wflrde  eine  der  vorigen 
entgegengesetzte  Form  annehmen.  Die  absolute  Höhe  der  positiven  und 
negativen  Ordinaten  könnte^  wenigstens  fQr  massige  und  langsame  Tem- 
peraturein  Wirkungen ,  die  n&mliche  bleiben^  aber  zwei  aufeinander  fol- 
genden Zeitmomenten  a  und  a'  wQrden  viel  grössere  Unterschiede  der 
Ordinaten  entsprechen.  Dabei  wQrde  also  zunächst  nicht  das  Erregungs- 
quantum  im  Ganzen^  wohl  aber  das  in  einer  gegebenen  Zeit  den  Ner- 
ven durchfliessende  Erregungsquantum  vermehrt  sein.  Erst  bei  denjeni- 
gen Temperatureinwirkungen^  welche  der  Grenze  nahe  kommen  ,  wo  die 
Temperatursteigening  soeben  zum  Reiz  wird,  wird  auch  die  ganze  Quan- 
tität der  Erregung  mehr  oder  weniger  beträchtlich  gesteigert  werden. 


IL  Beziehnng  m  andern  Thatsachen  der  Nerven- 

Physiologie« 

1«   Terfladenugea  der  Erregbarkeit  in  Elektrsisaas. 

S«  128.  Der  dauernde  constante  Strom  zerlegt  nach  Pf  lüg  er 's  Un- 
tersuchungen *)  den  Nerven  in  eine  Strecke  verminderter  und  in  eine 
Strecke  vermehrter  Erregbarkeit.  Die  erste  Veränderung,  die  aneiektro- 
tonische  Herabsetzung  der  Erregbarkeit^  erreicht  in  der  Gegend  der  Anode, 
die  zweite,  die  katelektrotonische  Steigerung  der  Erregbarkeit,  in  der 
Gegend  der  Kathode  ihr  Maximum«  Beide  Veränderungen  gehen  durch 
einen  zwischen  den  Elektroden  gelegenen  hidifferenzpunkt  in  einander 
Ober.  Mit  der  Verstärkung  des  Stromes  wachsen  siä  an  Intensität  und 
Ausbreitung,  und  der  Indifferenzpunkt  wandert  von  der  Anode  gegen  die 
Kathode  hin. 

Die  anelektrotonische  Veränderung  entsteht,  wie  Pflüg  er  (überein- 
stimmend  mit  unsern  Beobachtungen  ttber  die  Fortpflanzung  der  Hemm- 
ungswelle) hervorhebt,  ausserordentlich  langsam  im  Vergleich  mit  der 
grossen  Geschwindigkeit,  mit  welcher  sich  die  katelektrotonische  ein- 
stellt •♦). 


*}  UntersachuDgen  ttber  die  Physiologie  des  Elektrotonus.  Berlin  1859.  Vergl. 
mein  Lehrbuch  der  Physiol,  2te  Aufl.  S.  472  Q.  f. 
•♦)  A.  a.  0.  S.  265, 
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2i4  Beziehung  sa  luidani  ThaMchen  der  NenrenphyBiologie.  ^ 

Alle  diese  Thatsachen  aohlieseen  sieh  auf  das  schönste  deo  obigeo 
Ergeboissea  an.  Wir  haben  zwar  erfahren,  dass  die  Verftnderangen  nicht 
alsbald  nach  der  Schliessung  des  Stromes  in  der  Weise  sieh  feststellen,  wi^ 
es  die  Prafung  w&hrend  des  dauernden  Durchströoitseins  ergibt.  Im  All- 
gemeinen  aber  leiten  auch  unsere  Versuche  darauf  hin,  dass  die  elektro* 
tonischen  Erregbarkeits&nderungen ,  wie  sie  von  Pflflger  beobaehtet 
sind,  als  derjenige  Gleichgewichtszustand  sich  he/stellen 
müssen,  welcher  nach  Ablauf  der  die  Schliessung  beglei* 
tendenund  ihr  unmittelbar  folgenden  Erregbar  keitssohwank» 
ungen  eine  Zeit  lang  zurflckbleib  t. 

Das  Gesetz  der  Erregung  durch  den  Constanten  Strom  fasst  Pflfl« 
ger  vom  Standpunkt  seiner  Versuche  aus  in  folgenden  Satz  zusammen: 
Erregt  wird  eine  gegebene  Nervenstrecke  diirch  das  Entstehen  des  Katr 
elekirotonus  und  durch  das  Verschwinden  des  AnelektrotonuSi  nicht  aber 
durch  das  Verschwinden  des  Katelektrotonus  und  durch  das  Entstehen 
des  Anelektrotonus  *).  Auch  hiermit  stehen  unsere  Beobachtungen ,  so 
weit  sie  sich  auf  die  Wirkung  starker  Ströme  beziehen,  im  Einklang. 
Zweifelhaft  dagegen  erscheint  es ,  ob  dieselbe  r&umliche  Begrcfnzung  des 
erregenden  Vorganges  auch  bei  massigeren  Stromstärken  angenommen 
werden  dürfe,  bei  welchen  die  an  der  Anode  und  Kathode  entstehehden 
Hemmungen  nicht  die  Portpflanzung  der  Erregung  verhindern.  Hier  hat 
uns  einerseits  die  Prüfung  mit  Hinimalreizen  efne  weitere  Verbreitung  der 
Hemmungen,  als  sie  bisher  angenommen  wurdB,  und  anderseits  die  Prüf- 
ung mit  st&rkeren  Reizen  eine  Ausdehnung  der  Erregung  auch  über  die 
in  Hemmung  begriffene  Strecke  ergeben.  Damit  ist  freilich  noch  nicht  er- 
wiesen, dass  die  Erregung  von  der  ganzen  intrapolaren  Streck«  ausgebt, 
sondern  bei  der  grossen  Geschwindigkeit,  mit  welcher  dieselbe  sich  fort- 
pflanzt, könnte  trotzdem  ihr  Ursprung  streng  auf  die  Nachbarschaft  der 
Kathode  beschränkt  sein.  Dagegen  steht  aber  auch  nichts  im  Wege  an« 
zunehmen,  dass  die  erregenden  ebenso  wie  die  hemmenden  Kräfte  bei  der 
Schliessung  und  bei  der  Oeffnung  des  Stromes  in  der  ganzen  intrapola- 
ren Strecke  gleichzeitig  wirksam  werden,  und  dass  nur  das  Maximum 
der  Erregung  bei  der  Schliessung  in  der  Nähe  der  Kathode,  bei  derOefl^ 
nung  in  der  Nähe  der  Anode  gelegen  ist.  In  der  That  werden  wir  spft* 
ter  sehen,  dass  diese  Auffassung,  die  in  vielen  der  hier  mitgetbeilten  Be- 
obachtungen  ihre  Stütze  findet,  als  die  zweifellos  richtige  sich  heraus* 
stellt.  (Vergl.  $.  133,  139  und  153.) 

2.    Terladerugea  ier  Fsriplaaziagsgesckwiidigkeil  m  Eiektrttaais; 

$.  129.    Mittelst  seiner  Versuche  über  die  Veränderungen  der  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit  im    Elektrotonus    hat  Bezold    theils  Pflü- 


*)  A.  a.  0.  S.  456. 


VeräDderÖDgeD  der  ForfpflansnngBgeschwindfgkeit  im  Elektrotonus.      245 

g-er's  Anschauungen  beelätigt,  theils  denselben  einige  erweiternde  Re- 
sultate hinzugefagt  *).  Letzterer  Art  sind  namentlich  diejenigen  Beob- 
aohtongen ,  welche  sich  auf  dfe  Verzögerung  der  Fortpflanzung  in  der 
Nfthe  der  negativen  Elektrode  beziehen.  B  e  z  o  1  d  fand  nämlich  ,  dass 
nicht  bloss,  was  mit  Pflüger^s  Versucheti  abereinstimmte,  die  Fort- 
pflanzung an  der  positiven  Elektrode  und  in  der  Nähe  derselben  ge- 
hemmt sei,  sondern  dass  eine  ähnliche  Hemmung  auch  an  der  negativen 
Elektrode  statt  Bnde. 

Diese  letzteren  Resultate  bestätigen  sich  nicht)  wenn  man  kurze  Zeit 
nach  der  Schliessung  bei  massiger  Stärke  des  constanten  Stromes  die 
PrflfuDg  ausfahrt:  hier  findet  sich  die  latente  Reizung  nicht  in  der  Nähe 
der  Kathode  vergrössert,  sondern  im  Gegentheil  vermindert.  Bezold 
bat  aber  seine  Messungen  immer  nach  längerer  Sohliessungsdauer  und 
meist  bei  nicht  unbeträchtlicher  Stromstärke  ausgefahrt.  Seine  Resultate 
sind  daher  sehr  wahrscheinlich  durch  die  eingetretene  Modification  des 
Nerven  bedingt ,  die,  wie  wir  gefunden  haben,  immer  von  einer  starken 
Hemmung  begleitet  ist.  Die  weitere  Annahme,  dass  zwischen  den  Elek- 
troden ein  Indififerenzpunkt  sei,  fOr  welchen  die  Fortpflanzung  ungeändert 
bleibe  (B.  löö),  grOndet  sich  nicht  auf  Versuche,  sondern  auf  theoretische 
Betrachtungen ,  die  sich  gegenwärtig  nicht  mehr  als  zutreffend  er- 
weisen. 

Nach  der  Unterbrechung  des  Stromes  hat  Bezold  einige  Zeit  so- 
wohl zur  Seite  der  Anode  wie  der  Kathode  verzögerte  Erregungsleitung 
beobachtet.  Dies  entspricht  unsern  Beobachtungen  ,  wonach  ausser  der 
entstehenden  kathodischen  Oeffnungshemmung  noch  die  anodische  Schliess- 
ungshemmung zurOckbleibt,  namentlich  nach  so  langer  Schliessungsdauer, 
wie  sie  auch  hier  angewandt  wurde  **), 

Eine  directe  Bestätigung  der  von  Pflttger  aber  den  Ort  der 
Schliessungs-  und  Oeffnungserregung  aufgestellten  Theorie  suchte  Bezold 
dadurch  zu  gewinnen,  dass  er  die  Zeit  des  Eintritts  der  Schliessungs- 
und Oeffnungszuekung  bei  wechselnder  Richtung  des  Stromes  bestimAte. 
Indem  auf  diese  Weise  zuerst  absteigende  Kettenströme  mit  Oeffnungs- 
inductionsschlägen  verglichen  wurden ,  ergab  sich,  dass  bei  der  Schliess- 
ung sehr  schwacher  absteigender  Ströme  der  Eintritt  der  Zuckung  ver- 
zögert ist,  dass  diese  aber  dann  bei  stärkeren  Strömen  gleichzeitig  mit 
der  Inductionszuckung  erfolgt.  Hinsichtlich  aufsteigender  Kettenströme 
fand  sich,  dass  bei  schwachen  Strömen  eine  Veraögerung  existirt,  die  zu- 
erst mit  wachsender  Stromstärke  abnimmt,  um  dann  wieder  zuzunehmen 
imd  schliesslich  unendlich  zu  werden,  indem  die  Schliessungszuckung 
ausbleibt. 


*)  Untersuchungen   über  die  elektrische  Erregung  der  Nerven   und  Muskeln. 

Leipz.  1861. 
••)  A.  a.  0.  S.  173  u.  f. 
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10m  SinMtt  tt»v^  ^^  Anfndback  Aer  adblBMaig,  •oodom  erst  meh  ein^ 
vvtt  JK?r  5^*rN»^*ii*iA*  «MiAa^qBfB  T^iifci  iiÜMi^iiil  erfolge ,  w&brend  de- 
rv*i  i  >^  ^^,^r^V>r*.^^  A»  3SMj.wim  mma^mt ,  m  diMs  dicMr  lUiig  werde, 
4^i  ^»%»  V»v<!U<»  4*»  <mii"iiiniii  fiDHs  Hit  den  Molceokrroqimng  der 
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V*%«^<««»<  ^  %n^^if9«t «  i     MB  Mr  cpivHUHlbe  Stiooi  bei  seiaem  ESn- 
*v.v^   im  \«»c*«  m—W  Ihm  warn  m  Jer  poätiv«  loadcra  an  der  negsr 

«^«i   "^^iii-mt     mt   ^mtmt  Mck  &ae  F»%nnny  grflnden,    sind 

.*s*;c.;v^  -njü:^      «w^  «r  ?  lUmngBw   aefiMl  können  wir  g^enwftrtig 

Mv»K   M^tTv^  ujiiiiin  iMMii     ^tei    »  ^anninM  einer  Vorbereitnngneit  wird 

k.  v»>   i  -  .  '     -^  4MBRS  jseMlttV  daen  bei  der  Anwendung  eehwncher, 

a«:  -.ri   .MBa.  ^^fmmmmt  «nMeigender  Kettenströme    die  Intenle  Reiz- 

^^   w&rf    Mwr    :»    «t  liii— imfgiin£fn  dnreh  Oeflnungnndnetiont- 

^.,,.^^       Vit    ««^  «V  «ncr  erfthren  ^    dnBS  die  Istente  Beitnng  aber>' 

w..»»    m     c*    ^-N0M  ^«r  Iftitgnng  nbnininit,  und  wir  bnben  femer  ge- 

<..%•«    jH*    .«    '1    9jmg  ibcfnll  bis  sa   einer  gewissen  Intensilit  ange- 

.«««    ^a«    H^.  ««nn  iMkebneknng  entstehen  soll.    In  dieser  Be- 

•44^    «c*.«'     .*  Jiii^nBf:  dnreh  den  eonstsnten  Strom  mit  derjenigen 

u-Mmimm-  JüM^'UMf»   dufchsns  in  Uebereinstimmnng,   und  die 

...^  «     .iimiflfn  moditen,  für  den  ersteren  eine  solche  Vor- 

^.»  ..^?w.-     ^immmaatiutm  y    fiiOen    hinweg.     Ebenso    swingen    aber 

>^  _^  ^^      ^m   wejehca  gefolgert  wird,    dsss   die  Rsthode    der 

-j,-^ri^-*tf<-  - .    die  Anode    der   Ort    der    Oeffnuogserregang 

'*%.vjt   1«   diesem  Schlüsse.     Beaold    findet    ntailieh,    dsss 

;v  «.^i^^ts    jnc«h    die  Schliessung   stärkerer   sbsteigender   Ketten- 

4.     cc«««b«n  ISeil,   wie   die  von  der  nämlichen  Stelle    durch 

t:u-iH^<>4n^ncuottSsdiIsg  susgelösten  Zuckungen  eintreten,  wfth* 

«i^a^usfe«  durch  die  Schliessung   snfsteigender  Kettenströme 

^vk-  >«<^  eiasleUen.    Nun  heben  wir  erfshren,    dsss   die  von  der 

^^ .    ^^^   exuapoiar   ausbreitende  Heromungswelle  die  Fortpflanzung 

.Mv^uttd^  v^ffsOgert,  wir  hsben  gesehen,  wie  in  Folge  dessen  sogsr 

%«.^c*4tnde  Siramslösse    von   nicht   zu  kurzer  Dsuer  nicht  bloss 

4«CM««  tfeeisuag,  sondern  sogsr  dieFortpflsnzungsgeschwindigkeit  ver- 

^cr^a  k»**     Hiemsch  bliebe  es  vollkommen  denkbar,  dsss  die 

««!<  t^ar  in  der  ganzen    intrspolaren  Strecke  entstehe,   dsss  sber, 

i\'r  S(ro1n  suftteigend  gerichtet  ist,  eben  jene  Hemmungswelle  dss 

'j.uVjea  der  Erregung  am  Muskel  verzögere. 

KtHMis«>  verhiil  es  sich  mit  den  Thstsaohen,   sus  welchen  gefolgert 

• '  dsss  die  Anode  der  Ort  der  Oeffnungserregung  sei.  Bezold  findet 

"^   ^Kh*  dass  bei  der  Oeffnung  stärkerer  aufsteigender  Ströme  die  Zuck- 

.'iMt  ttliriohaeitig  m»t  derlnductionszuckung,  bei  derOeflfnung  sbsteigender 
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Ströme  aber  erat  verapfttet  eintriU.    Nun  haben  wir  ge^j*^ 
der  .Oefibung  stärkerer   absteigender  Ströme  sieh    von  4^  liuiu*^^*  «.»« 
eine  Hemmongswelle  ergiesst,   welche   die  Fortpflaoioog   tä^  ^^<'^' v 
verzögert  and,   wenn   der  Strom    eine  gewisse  InteositiU  ^tekfÄMi  ^    k^^/ 
hindert  Aach  hier  wird  also  durch  jene  Verzögerung  nicht  41*^  AuLMt^.i 
widerlegt,  dass  in  der  ganzen  intrapolaren  Strecke  die  Err«gui»^  »Ui-^ 
fanden  habe.  Es  geht  die  Triftigkeit  dieses  Einwandes  Obrig«»!!«  m^ü*  Cw 
aus  hervor ,    dass  hier  ^    ebenso    wie    bei   der  Schliessung    au&uigr.i^i:*  t 
Ströme,    die  Unterschiede    der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  X4»<ii  "iU-M 
viel  au  gross  sind ,   als  dass  sie  aus  dem  verschiedenen  Ort  der  Ü^'y/A^y 
erklärt  werden  könnten.   Bei  schwächeren  StrömeUi  wo  nach  uu^-ru  Vm 
suchen  die  anodische  Oeffnungshemmung  nicht  so  bedeutend  ist,  koiwuii 
xweierlei  in  Betracht:  einmal  die  Verzögerung  in  Folge  der  schwä^;lii;r^^ 
Erregung  und  sodann  die  durchweg  längere  Schliessungsdauer,  deren  uWh 
Bezold  bedient  hat,  und  welche  die  Hemmungen  beträchtlich  stelg4»rt« 

DieThatsache,  dass  bei  der  Oeffnung  schwacher  aufsteigender  Btröm«' 
der  Eintritt  der  Zuckung  mehr  verzögert  ist  als  bei  höheren  Stromstär* 
ken,  hat  Bezold  in  ähnlicher  Weise  wie  die  gleiche  Erscheinung  bei  der 
Schliessung  schwacher  absteigender  Ströme  erklärt^  indem  er  auch  hier  eine 
Vorbereitungszeit  annahm,  während  deren  der  Nerv  erst  die  Fähigkeit 
erlange,  auf  die  Rflckkehr  aus  dem  pöhirisirten  in  den  normalen  Zustand 
mit  Zuckung  zu  reagiren.  Unsere  Versuche  liefern  hiefOr  ebenfialli  eine 
andere  Deutung.  Bei  schwachen  Strömen  bleibt  die  anodische  Hemmung 
länger  bestehen.  Es  wird  daher  auch  begreiflich,  dass  die  hier  beobach* 
tete  Verzögerung  viel  bedeutender  ist  als  diejenige  ,  die  B  e  z  o  1  d  bei 
schwachen  absteigenden  Kettenströmen  gefunden  hat,  bei  denen  bloss 
die-  langsamere  Fortpflanzung  in  Folge  der  schwächeren  Erregung  zur 
Wirkung  kommt.  (Vergl.  die  Versuche  S.  269  und  288  a.a.O.)  Wieder 
fällt  übrigens  in  diesen  Beobachtungen  die  Schliessuogsdauer  sehr  ins 
Gewicht.  Bei  einem  nach  stundenlanger  Schliessung  eines  schwachen  auf- 
steigenden Stromes  hervorgerufenen  Ritte  raschen  Oeffnungstetanus 
kann,  wie  ich  schon  vor  längerer  Zeit  fand,  die  latente  Reizung  sogar 
auf  mehrere  Secunden  sich  ausdehnen  *).  Hier  wird  Niemand  daran 
denken ,  die  Verzögerung  von  dem  Ort  der  Reizung  abzuleiten ,  sondern 
sie  hat  offenbar  in  den  zwischen  den  Elektroden  und  dem  Muskel  ange- 
sammelten Hemmungen  ihren  Orund ,  welche  sich  in  einer  nur  allmälig 
verschwindenden  Abnahme  der  extrapolaren  Erregbarkeit  verrathen«  Die- 
selbe Ursache  ist  aber ,  wenn  auch  in  geringerer  Stärke,  schon  bei  kür- 
zerer Schliessungsdauer  wirksam. 

S.  Das  üeseti  1er  elekMscken  RerTeaerregiuii;. 
S.  130.    Die  zu    seiner  Zeit  bekannten  Thatsachen  Ober  elektrische 


-  --1 


•)  Arohiv  fOr  physioL  HeiU^  N.  F.  Bd.  2  S.  375. 
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DDg  ist  eine  Pohotion  eretens  der  erregenden- WirkungeD,  welche  mit  der  Au8- 
gleidiong  der  während  der  Schliessung  bestandenen  Hemmungen  Terbunden 
sind,  und  zweitens  der  hemmenden  Wirkungen^  welche  theils  an  der  Anode  xu- 
rflckbleiben,  theils  an  der  Kathode  sich  anhäufen.  Von  der  Geschwindigkeit 
jener  Ausgleichung  und  von  der  Grösse  der  anodisehen  und  kathodischen 
Hemmung  je  nach  Stärke  und  Dauer  des  Stromes  hängt  dieOeffnungserregung 
in  ihrer  Sl&rke,  Dauer  und  in  der  Zeit  ihres  Eintritts  ab.  Sie  fehlt,  wo  die 
Hemmung  nur  langsam  verschwindet  (beiden  schwächsten  Strömen),  ihr 
Eintritt  ist  verspätet,  wo  die  während  der  Schliessung  angesammelte 
Hemmung  längere  Zeit  in  merklicher  Grösse  angesammelt  bleibt  (nach 
längerer  Schliessungsdauer  aufsteigender  Ströme),  und  ihre  Dauer  ist  ver- 
längert, wo  die  stark  angesammelte  Schliessnngshemmung  eine  längere 
Zeit  zu  ihrer  Ausgleichung  nöthig  hat  (Oeffnungstetanus).*^ 

Die  Verschiedenheiten,  welche  in  diesen  Beziehungen  die  Richtung 
der  Ströme  hervorbringt ,  werden  bei  dem  Gesetz  der  Zuckungen  und 
den  Modifloationen  der  Erregbarkeift  zu  betrachten  sein. 

Es  bedarf  kaum  des  Hinweises ,  dass  def  Widerspruch ,  in  welchem 
das  Gesetsi  der  Erregung  der  Bewegungsnerven  einerseits  mit  dem  Gesetz 
fQr  die  Empflndungsnerven,  anderseits  mit  den  Erscheinungen  am  Muskel 
lag,  durch  den  neuen  Ausdruck,  welchen  dasselbe  auf  Grundlage  unserer 
Versuche  gefunden  hat,  nunmehr  beseitigt  ist. 

4.    Das  Geseti  ier  Ziekangen. 

$.  131*  Wir  sehen  hier  zunächst  von  denjenigen  Wirkungen  ab, 
welche  einerseits  durch  die  verschiedene  Reizbarkeit  der  einzelnen  Theile 
des  Nerven  und  anderseits  durch  das  von  oben  nach  unten  fortschreitende 
Absterben  desselben  bedingt  werden.  Ersteres  lässt  sich  in  den  Versu* 
eben  dadurch  erreichen,  dass  man  den  Elektroden  eine  kleine  Spann- 
weite gibt  und  sie  nicht  mit  Punkten  von  hervorragender  Reizbarkeit 
(wie  z.  B.  der  Abgangsstelle  der  Obersohenkelzweige  oder  der  Nachbar- 
schaft des  Durchschnittendes)  in  Berührung  bringt;  die  zweite  Beding- 
ung wird  am  vollkommensten  erfallt,  wenn  man  nach  der  in  $.  99  aus- 
einandergesetzten Methode  am  lebenden  Thier  die  Beobachtungen  an- 
stellt. Mit  dieser  Einschränkung,  bloss  als  Function  der  Stärke  und 
Richtung  des  constanten  Stromes  aufgefasst,  ist  das  Zuckungsgesetz ,  wie 
es  sich  durch  die  Beobachtung  feststellen  lässt  und  mit  dem  gesammten 
Inhalt  unserer  Untersuchungen  im  Einklang  steht,  das  folgende : 
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Starke  Ströme. 
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Ummm  Zacktugsgeacli  wejelit  in  swei  PunklcD  von  dflm  biiber  to- 

>b: 

t)  B«i  d«o  setiwftekclen  SlrfimeD  eracbeiDt  die  absteigende,  nicht, 
«ki«  M^«geb«tt  wird ,  die  aufsteigende  Sehlieesuagituckung  auersL  Ob- 
ifltiioll  ich  wlbet  in  aekr  vielee  F&llen  dasjenige  Verhalten  beobachtet 
iMth»,  wnlih-in  biaker  ala  das  normale  aogeaehen  wurde,  so  halte  ich 
(iugh  dft»  kwr  a«ligealellte  Gesell  aas  GrOnden ,  die  an  mehreren  Biet- 
Im»  iiitt««r  Untenaebung  entwickelt  worden  sind,  fOr  das  riohlige.  Bei 
lirAfligtt»  Auabilduag  der  aoodischeD  Hemmuogswelle  (in  den  Fllleii  der 
rwiMit  Hii»»"~C  watet  der  Anode)  beobachten  wir  es  ausnahmslos.  Ist 
wtlob«*  ■•»  bei  geringerer  Resistena  des  Nerven  niobt  der  Fall,  so  h»> 
tMtt  wir  «Mm  Qrand  xu  vermathen ,  dass  dies ,  wie  es  auch  in  der  That 
vMi  Kriaver  •Dgenommen  worden  ist,  in  der  grössereo  Beitbarkeit  der 
)m)i«»w  Hwvenalreoke  seinen  Grand  bat,  indem  die  st&rkste  intrapolare 
hiru-ttWtt  bei  diesen  «obwaclien  Strömen  anr  die  Nachbarschaft  der  Ea- 
tb«Hl»  AÜII.  Kur  Zeit  als  PflQger  seine  Unrersuchungen  ausfabrte,  wu 
M  uvwtM  MreehtTertigt ,  neben  der  Stromslftrke  aaeb  den  Etnfiusa  der 
witotuwleuei  Reisbarkeit  der  einteloen  Tbeile  de«  Nerren  in  das  Zook- 
uu^*jt''*vU  »afkuoebmen,  da  man  an  jener  Zeit  mit  dem  hemsoenden  Kin* 
lU«*  svhwtiifher  aufsteigender  Ströme,  wie  ihn  unsere  Veranche  dargetban 
twi'i'u,  »wA  «toht  vertraut  war.  Bei  dem  jetaigen  Standpunkt  der  Frage 
Willi  M  abrr  angemessen  sein  ,  voo  jenem  Eiuflusse  ebenso  an  abstra- 
Uirii  wItt  ITIOger  selbst  schon  von  den  Wirkungen  des  Absterbens  ab- 
«intttit  hui.  Unter  dieser  Bedingung  stellen  sich  nun  die  obigen  Stadien 
S  *k*  twvlMlos  normale  Verhalten  dar. 
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2)  Den  bisher  aDgeDommeDen  drei  Haoptstofen  des  Zackongsge- 
aelses  (Tergi.  §•  7)  {bgen  wir  als  eide  vierte  diejenige  bei^  wo  anter 
der  BinwirkuDg  der  stärksten  Ströme  zuerst  die  absteigende  Oeffnungs* 
zockung  eich  wieder  einstellt  und  dann  die  absteigende  Sebliessungs- 
zockung  hin  wegbleibt.  Die  Thatsachen,  welche  diese  Annahme  einer 
vierten  Zooknngsstnfe  begrflnden,  sind  in  $.  32  entwickelt  worden* 

Frohere  Beobachter,  vor  Allen  Ritter,  haben  sich  bestrebt,  das 
Schema  des  Zuckangsgesetzes  als  ein  symmetrisches  darznstellen.  Auch 
das  onserige  enthält  eine  Symmetrie ,  aber  diese  ist  jener  gerade  entge* 
gengesetzt,  welche  Ritter  gefunden  hat.  Bei  ihm  spitzle  sich  das  Ocr 
setz  zu  einem  reinen  Gegensatz  zu ,  indem  es  mit  der  aufsteigenden 
Schliessungs-  uAd  absteigenden  Oeffnungszuckung  begann,  mit  der  abstei- 
genden.  Sebliessungs  -  und  aufsteigenden  Oeffnungszuokung  endete  *)  : 
ein  Verhalten,  wie  man  es  in  der  That  beobachtet,  vorausgesetzt,  dass 
die  stärksten  Ströme  ausgeschlossen  bleiben  und  Nerven  von  geringerer 
Resistenz  untersucht  werden,  daher  auch  Ritter  dieses  Gesetz  Vorzugs» 
weise  im  Winter,  unmittelbar  vor  der  Zeit  der  Begattung  gefunden  hat, 
ein  Umstand,  der  ihn  verführte  zu  glauben,  dass  in  dieser  Zeit,  die  wir 
jetzt  als  die  der  äussersten  Asthenie  kennen,  dieLebenseigensdiaften  der 
Frösche  am  höchsten  entwickelt  seien.  ^ 

Die  Symmetrie  des  Zuckangsgesetzes  besteht  nicht  in  jepem  „pola- 
ren Gegensatz'^,  an  welchem  sich  die  Naturphilosophie  Ritter's  erfreute, 
sondern  darin,  dass  das  Zuckungsgesetz  für  den  ab*  und  auf* 
steigenden  Strom  bei  wachsender  Stromstärke  im  We- 
sentlichen das  nämliche  ist.  Der  Hauptunterschied  der  Stromes- 
richtungen läuft  darauf  hinaus,  dass  die  schwächste  Stromstärke,  wo  die 
Zuckung  beginnt,  nicht  für  beide  dieselbe  ist,  .und  dass  die  weiteren 
Veränderungen,  welche  die  wachsende  Stromstärke  mit  sich  führt,  für 
beide  mit  verschiedener  Geschwindigkeit  eintreten.  Beim  aufsteigenden 
Strom  wird  nämlich  erst  bei  einer  etwas  höheren  Stromstärke  die  zuck- 
ongerregende  Grenze  erreicht,  während  dagegen  die  weiteren  Stufen  der 
Stromeswirkung  schon  bei  geringeren  Stromintensitäten  sich  einstellen. 
Das  Zuckungsgesetz  des  absteigenden  unterscheidet  sich  also  dadurch  von 
demjenigen  des  aufsteigenden  Stromes,  dass  das  letztere  innerhalb  engerer 
Grenzen  der  Stromstärke  alle  seine  Stadien  zurücklegt.  Nur  in  einer 
Beziehung  erscheint  jene  Symmetrie  der  beiden  Zuckungsgesetze  gestört: 
in  Bezug  auf  die  absteigende  Oeffnungszuokung  nämlich,  welche  zuerst 
bei  starken  Strömen  hinwegbleibt  und  dann  erst  bei  weiterer  Stromver* 
Stärkung  sich  wieder  einstellt. 

§.  132.    Die  Erklärung  des  Zuckungsgesetzes   ist   in  verschiedenen 


^)  Vgl.  du  Bois  -  R  e  y  m  0  n  d,  üntersochongdn  etc.  Bd.  I  8.  319.  Von  dem 
Gegensati  der  Strecker  ond  Beuger ,  den  Bitter  ttberdem  noch  so  finden 
Beinah  sehen  wir  Uer  ab. 
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Dieses  Znekungsgesed  weicht  in  awei  Punkten  tob  dem  bisher  an- 
genommenen ab: 

1)  Bei  den  schwächsten  Strömen  erscheint  die  absteigende,  nicht, 
wie  angegeben  wird ,  die  aufsteigende  Sehliessungszuckung  zuerst.  Ob- 
gleich ich  selbst  in  sehr  vielen  Fällen  dasjenige  Verhalten  beobachtet 
habe ,  welches  bisher  als  das  normale  angesehen  wurde ^  so  balte  ich 
doch  das  hier  aufgestellte  Oesela  aus  OrOnden ,  die  an  mehreren  Stel- 
len dieser  Untersuchung  entwickelt  worden  sind,  für  das  richtige«  Bei 
kräftiger  Ausbildung  der  anodischen  Hemmungswelle  (in  den  Fällen  der 
reinen  Hemmung  anter  der  Anode)  beobachten  wir  es  aasDabmslos.  Ist 
solches  non  bei  geringerer  Resistenz  des  Nerven  nicht  der  Fall,  so  ha- 
ben wir  allen  Gnind  zu  vermuthen,  dass  dies,  wie  es  auch  in  der  That 
▼on  Pflflger  angenommen  worden  ist,  in  der  grösseren  Reizbarkeit  der 
höheren  Nervenstrecke  seinen  Grund  hat,  indem  die  stärkste  intrapolare 
Erregung  bei  diesen  schwachen  Strömen  auf  die  Nachbarschaft  der  Ks- 
thode  fällt.  Zur  Zeit  als  PflOger  seine  Untersuchungen  ausf)Qbrte;  war 
es  gewiss  gerechtfertigt,  neben  der  Stromstärke  auch  den  Binfloss  der 
▼ersehiedenen  Reizbarkeit  der  einzelnen  Theile  des  Nerven  in  das  Zock« 
ungsgesetz  aufzunehmen,  da  man  zu  jener  Zeit  mit  dem  hemmenden  Bin* 
fluss  schwacher  aufsteigender  Ströme,  wie  ihn  unsere  Versuche  dargethao 
haben,  noch  nicht  vertraut  war.  Bei  dem  jetzigen  Standpunkt  der  Frage 
wird  es  aber  angemessen  sein  ,  von  jenem  Einflüsse  ebenso  zu  abstra- 
hiren,  wie  PflQger  selbst  schon  von  den  Wirkungen  des  Absterbens  sb- 
strahirt  hat.  Unter  dieser  Bedingung  steilen  sich  nun  die  obigen  Stadien 
als  das  zweifellos  normale  Verhalten  dar. 
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2)  Den  bisher  aDgeDonunenen  drei  Haoptetnfen  des  Zuekungsge- 
setees  (Tergl.  §.  7)  fllgeD  wir  als  eine  vierte  diejenige  bei,  wo  anter 
der  Einwirkung  der  stärksten  Ströme  zuerst  die  absteigende  Qeffnungs- 
Zuckung  sieh  wieder  einstellt  und  dann  die  absteigende  Scbliessungs- 
Zuckung  hinwegbleibt  Die  Thatsachen,  welche  diese  Annahme  einer 
vierten  Zuokungsstufe  begrOnden,  sind  in  $.  32  entwickelt  worden. 

Frohere  Beobachter,  vor  Allen  Ritter,  haben  sich  bestrebt,  das 
Schema  des  Zuckungsgesetzes  als  ein  symmetrisches  darzustellen.  Auch 
das  unserige  enthält  eine  Symmetrie ,  aber  diese  ist  jener  gerade  entge- 
gengesetzty  welche  Ritter  gefunden  hat.  Bei  ihm  spitzle  sich  das  Ger 
setz  zu  einem  reinen  Gegensatz  zu ,  indem  es  mit  der  aufsteigenden 
Scbliessungs-  uAd  absteigenden  Oeffnungszuckung  begann,  mit  der  abstei- 
genden .  Scbliessungs  -  und  aufsteigenden  Oeffnungszuckung  endete  *) : 
ein  Verhalten  y  wie  man  es  in  der  That  beobachtet ,  vorausgesetzt,  dass 
die  stärksten  Ströme  ausgeschlossen  bleiben  und  Nerven  von  geringerer 
Resistenz  untersucht  werden,  daher  auch  Ritter  dieses  Gesetz  Vorzugs» 
weise  im  Winter,  unmittelbar  vor  der  Zeit  der  Begattung  gefunden  hat, 
ein  Umatand,  der  ihn  verführte  zu  glauben,  dass  in  dieser  Zeit,  die  wir 
jetzt  ala  die  der  änssersten  Asthenie  kennen,  dieLebenseigensohaften  der 
Frösche  am  höchsten  entwickelt  seien.  ^ 

Die  Symmetrie  des  Zuckungsgesetzes  besteht  nicht  in  jepem  ,,pola- 
ren Oegansatz'^,  an  welchem  sich  die  Naturphilosophie  Ritter's  erfreute, 
sondern  darin,  dass  das  Zuckungsgesetz  fflr  den  ab-  und  auf* 
steigenden  Stro  m  bei  w  achsen  d  er  Stromstärke  im  We- 
sentlichen das  nämliche  ist.  Der  Hauptunterschied  der  Stromes- 
richtungen läuft  darauf  hinaus,  dass  die  schwächste  Stromstärke,  wo  die 
Zuckung  beginnt,  nicht  fllr  beide  dieselbe  ist,  .und  dass  die  weiteren 
Veränderungen,  welche  die  wachsende  Stromstärke  mit  sich  führt,  fDr 
beide  mit  verschiedener  Geschwindigkeit  eintreten.  Beim  aufsteigenden 
Strom  wird  nämlich  erst  bei  einer  etwas  höheren  Stromstärke  die  zuck- 
ungerregende Grenze  erreicht,  während  dagegen  die  weiteren  Stufen  der 
Stromeswirkung  schon  bei  geringeren  Stromintensitäten  sich  einstellen. 
DasZnckungsgesetz  des  absteigenden  unterscheidet  sich  also  dadurch  von 
demjenigen  des  aufsteigenden  Stromes,  dass  das  letztere  innerhalb  engerer 
C^enzen  der  Stromstärke  alle  seine  Stadien  zurücklegt.  Nur  in  einer 
Beziehung  erscheint  jene  Symmetrie  der  beiden  Zuckungsgesetze  gestört: 
in  Bezug  auf  die  absteigende  Oeffnungszuckung  nämlich,  welche  zuerst 
bei  starken  Strömen  hinwegbleibt  und  dann  erst  bei  weiterer  Stromver- 
stärkung sich  wieder  einstellt. 

S.  132.    Die  Erklärung  des  Zuckungsgesetzes   ist   in  versehiedenen 


*)  Vgl.  du  Bofs-Rey mond,  Untersuchungen  etc.  Bd.  I  8.  319.  Von  dem 
Gegensatz  der  Strecker  und  Beuger ,  den  Bitter  ttberdem  noch  >n  finden 
aeiilc^  sehen  wir  Uer  ab. 
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Dieses  Zaekungsgesets  weicht  in  iwei  Punkten  von  dem  bisher  an* 
genommenen  ab : 

1)  Bei  den  schwächsten  Strömen  erscheint  die  absteigende,  nicht, 
wie  angegeben  wird ,  die  aufsteigende  Sehliessudgszucknng  auerst.  Ob- 
gleich ich  selbst  in  sehr  vielen  Fällen  dasjenige  Verhalten  beobachtet 
habe ,  welches  bisher  als  das  normale  >angesehen  wurde,  so  baile  ich 
doch  das  hier  aufgestellte  Gesetz  aus  OrOnden ,  die  an  mehreren  Stet 
)en  dieser  Untersuchung  entwickelt  worden  sind,  für  das  richtige.  Bei 
kräftiger  Ausbildung  der  anodischen  Hemmungswelle  (in  den  FlLilea  der 
reinen  Hemmung  unter  der  Anode)  beobachten  wir  es  ausnahmslos.  Ist 
solches  non  bei  geringerer  Resistenz  des  Nerven  nicht  der  Fall,  so  ha- 
ben wir  allen  Gnind  zu  vermuthen,  dass  dies,  wie  es  auch  in  der  That 
von  Pflflger  angenommen  worden  ist,  in  der  grösseren  Reizbarkeit  der 
höheren  Nervenstreoke  seinen  Grund  hat,  indem  die  stärkste  intrapolare 
Erregung  bei  diesen  schwachen  Strömen  auf  die  Nachbarschaft  der  Ka* 
tbode  Allt.  Zur  Zeit  als  Pflüger  seine  Untersuchungen  ausAlhrte^  war 
es  gewiss  gerechtfertigt,  neben  der  Stromstärke  auch  den  Binflass  der 
Terscbiedenen  Reizbarkeit  der  einzelnen  Theile  des  Nerven  in  das  Zack* 
ungsgesetz  aufzunehmen,  da  man  zu  jener  Zeit  mit  dem  hemmenden  Ein* 
fluss  schwacher  aufsteigender  Ströme,  wie  ihn  unsere  Versuche  dargethan 
haben,  noch  nicht  vertraut  war.  Bei  dem  jetzigen  Standpunkt  der  Frage 
wird  es  aber  angemessen  sein  ,  von  jenem  Einflüsse  ebenso  zu  abstra- 
hiren,  wie  PflQger  selbst  schon  von  den  Wirkungen  des  Abstert>ens  ab* 
strahirt  hat.  Unter  dieser  Bedingung  stellen  sich  nun  die  obigen  Stadien 
als  das  zweifellos  normale  Verhalten  dar. 
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2)  Den  bisher  ADgenommenen  drei  Haaptotofen  des  Zackiuigsge- 
>^Cses  (Tergl.  §.7)  fllgen  wir  als  eitie  Tierte  diejenige  bei,  wo  unter 
der  Einwirkung  der  stärksten  Ströme  zuerst  die  absteigende  Oeffnungs* 
Buekung  sieh  wieder  einstellt  und  dann  die  absteigende  Sebliessnngs- 
sucknng  hinwegbleibt.  Die  Thatsaehen,  welche  diese  Annahme  einer 
vierten  Znckungsstufe  begrflnden,  sind  in  $.  32  entwickelt  worden. 

Frohere  Beobachter,  vor  Allen  Ritter,  haben  sich  bestrebt,  das 
Sdiema  des  Zuckungsgesetzes  als  ein  symmetrisches  darzustellen.  Auch 
das  unserige  enth&lt  eine  Symmetrie ,  aber  diese  ist  jener  gerade  entge* 
gengesetxty  welche  Ritter  gefunden  hat  Bei  ihm  spitzte  sieh  das  6er 
setz  zu  einem  reinen  Gegensatz  zu ,  indem  es  mit  der  aufoteigenden 
Schliessungs-  uAd  absteigenden  Oeffnungszuckung  begann,  mit  der  abstei- 
genden Schliessungs-  und  aufsteigenden  Oeffnungszuckung  endete  *)  i 
ein  Verhalten,  wie  man  es  in  der  That  beobachtet,  Toransgesetzt,  dass 
die  stärksten  Ströme  ausgeschlossen  bleiben  und  Kerven  von  geringerer 
Resistenz  untersucht  werden,  daher  auch  Ritter  dieses  Gesetz  vorzugs- 
weise im  Winter,  unmittelbar  vor  der  Zeit  der  Begattung  gefunden  hat, 
ein  Umstand,  der  ihn  verführte  zu  glauben,  dass  in  dieser  Zeit,  die  wir 
jetzt  als  die  der  äusserst en  Asthenie  kennen,  dieLebenseigensdiafken  der 
Frösche  am  höchsten  entwickelt  seien.  ^ 

Die  Symmetrie  des  Znckungsgesetzes  besteht  nicht  in  jenem  «,pola- 
renOegansatz'^,  an  welchem  sich  die  Naturphilosophie  Ritter*s  erfreute, 
sondern  darin,  dass  das  Zuckungsgesetz  fflr  den  ab-  und  auf* 
steigenden  Strom  bei  wachsender  Stromstärke  im  We- 
sentlichen das  nämliche  ist  Der  Hauptunterschied  der  Stromes- 
richtungen läuft  darauf  hinaus,  dass  die  schwächste  Stromstärke,  wo  die 
Zuckung  beginnt,  nicht  fllr  beide  dieselbe  ist,  «und  dass  die  weiteren 
Veränderungen,  welche  die  wachsende  Stromstärke  mit  sich  führt,  fDr 
beide  mit  verschiedener  Geschwindigkeit  eintreten.  Beim  aufsteigenden 
Strom  wird  nämlich  erst  bei  einer  etwas  höheren  Stromstärke  die  zuck- 
ungerregende Grenze  erreicht,  während  dagegen  die  weiteren  Stufen  der 
Stromeswirkung  schon  bei  geringeren  Stromintensitäten  sich  einstellen. 
Das  Zuckungsgesetz  des  absteigenden  unterscheidet  sich  also  dadurch  von 
demjenigen  des  aufsteigenden  Stromes,  dass  das  letztere  innerhalb  engerer 
Grenzen  der  Stromstärke  alle  seine  Stadien  zurtlcklegf.  Nur  in  einer 
Beziehung  erscheint  jene  Symmetrie  der  beiden  Zuckung^esetze  gestört: 
in  Bezug  auf  die  absteigende  Oeffnungszuckung  nämlich,  welche  zuerst 
bei  starken  Strömen  hinwegbleibt  und  dann  erst  bei  weiterer  Stromver- 
stärkung sich  wieder  einstellt 

S.  132.    Die  Erklärung  des  Zuckungsgeselzes   ist   in  versdiiedenen 


^)  Vgl  du  Bot  s  -Raymond,  Untersuchungen  etc.  Bd.  I  8.  319.  Von  dem 
GegeasalBi  der  Strecker  und  Beuger ,  den  Bitter  ilberdem  noch  lu  finden 
aeiilc^  sehen  wir  Uer  ab. 
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Gesetz  der  Zuckungen. 
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I. 


Schwache   Ströme. 


IL 
[Mitd.  Stromst&rken. 

IIL 
Starke  Ströme. 


/Stärkste  Ströme. 


Dieses  Znekangsgesetz  weicht  in  sw  ei  Punkten  Ton  dem  bisher  an* 
genommenen  ab : 

1)  Bei  den  sohw&chsten  Strömen  erscheint  die  absteigend  e,  nicht, 
wie  angegeben  wird ,  die  aufsteigende  Sehliessungszuckung  suerst.  Ob- 
gleich ich  selbst  in  sehr  vielen  Fällen  dasjenige  Verhalten  beobachtet 
habe ,  welches  bisher  als  das  normale  >ange8ehen  wurde,  so  halte  ich 
doch  das  hier  aufgestellte  Oesels  aus  OrOnden ,  die  an  roehrereo  8(el^ 
len  dieser  Untersuchung  entwickelt  worden  sind,  für  das  richtige.  Bei 
kräftiger  Ausbildung  der  anodischen  Hemmungswelle  (in  den  Fällen  der 
reinen  Hemmung  unter  der  Anode)  beobachten  wir  es  ausnahmslos.  Ist 
solches  non  bei  geringerer  Resistenz  des  Nerven  nicht  der  Fall,  so  ha- 
ben wir  allen  Gnind  zu  vermuthen,  dass  dies,  wie  es  auch  in  der  That 
von  PflQger  angenommen  worden  ist,  in  der  grösseren  Reizbarkeit  der 
höheren  Nervenstrecke  seinen  Grund  hat,  indem  die  stärkste  intrapolare 
Erregung  bei  diesen  schwachen  Strömen  auf  die  Nachbarschaft  der  Ka* 
thode  fällt.  Zur  Zeit  als  Pflager  seine  Untersuchungen  ausführte,  war 
es  gewiss  gerechtfertigt,  neben  der  Stromstärke  auch  den  Binfluss  der 
Terscbiedenen  Reizbarkeit  der  einzelnen  Theile  des  Nerven  in  das  Zuck* 
ungsgesetz  aufzunehmen,  da  man  zu  jener  Zeit  mit  dem  hemmenden  Bin* 
fluss  schwacher  aufsteigender  Ströme,  wie  ihn  unsere  Versuche  dargethan 
haben,  noch  nicht  vertraut  war.  Bei  dem  jetzigen  Standpunkt  der  Frage 
wird  es  aber  angemessen  sein  ,  von  jenem  Einflüsse  ebenso  zu  abstra- 
hiren,  wie  Pflflger  selbst  schon  von  den  Wirkungen  des  Absterbens  ab- 
strahirt  hat.  Unter  dieser  Bedingung  stellen  sich  nun  die  obigen  Stadien 
als  das  zweifellos  normale  Verhalten  dar. 
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2)  Den  bisher  aogeDommeoen  drei  Haoptstafen  dee  Zuekungsge- 
aefies  (vergl.  §.7)  fllgen  wir  als  eine  vierte  diejenige  bei^  wo  anter 
der  Einwirkung  der  st&rksten  Ströme  zuerst  die  absteigende  Oeffnungs* 
zacknng  sich  wieder  einstellt  nnd  dann  die  absteigende  Sehliessungs- 
sQckung  hinwegbleibt.  Die  Thatsaohen,  welche  diese  Annahme  einer 
vierten  Zocknngsstufe  begrflnden,  sind  in  $.  32  entwickelt  worden. 

Frohere  Beobachter,  vor  Allen  Ritter,  haben  sich  bestrebt,  das 
Schema  des  Znckangsgesetzes  als  ein  symmetrisches  darzustellen.  Auch 
das  unserige  enthält  eine  Symmetrie ,  aber  diese  ist  jener  gerade  entge* 
gengesetzt,  welche  Ritter  gefunden  hat.  Bei  ihm  spitzte  sich  das  6er 
setz  an  einem  reinen  Gegensatz  zu ,  indem  es  mit  der  aufsteigenden 
Schliessungs-  uAd  absteigenden  Oeffnungszuckung  begann,  mit  der  abstei- 
genden Schliessungs-  nnd  aufsteigenden  Oeffnungszuckung  endete  *): 
ein  Verhalten,  wie  man  es  in  der  That  beobachtet,  vorausgesetzt,  dass 
die  stärksten  Ströme  ausgeschlossen  bleiben  und  Nerven  von  geringerer 
Resistenz  untersucht  werden,  daher  auch  Ritter  dieses  Gesetz  vorzugs- 
weise im  Winter,  unmittelbar  vor  der  Zeit  der  Begattung  gefunden  hat, 
ein  Umstand,  der  ihn  verfahrte  zu  glauben,  dass  in  dieser  Zeit,  die  wir 
jetzt  ala  die  der  ftossersten  Asthenie  kennen,  die  Lebenseigenschaften  der 
Frösche  am  höchsten  entwickelt  seien.  ^ 

Die  Symmetrie  des  Zuckungsgesetzes  besteht  nicht  in  jepem  ,,pola- 
renOegansatz^',  an  welchem  sich  die  Naturphilosophie  Ritter's  erfreute, 
sondern  darin,  dass  das  Zuckungsgesetz  fflr  den  ab-  und  auf* 
steigenden  Strom  bei  wachsender  Stromstärke  im  We- 
sentlichen das  nämliche  ist.  Der  Hauptunterschied  der  Stromes- 
riohtungen  läuft  darauf  hinaus,  dass  die  schwächste  Stromstärke,  wo  die 
Zuckung  beginnt,  nicht  Air  beide  dieselbe  ist,  «und  dass  die;  weiteren 
Veränderungen,  welche  die  wachsende  Stromstärke  mit  sich  führt,  fOr 
beide  mit  verschiedener  Geschwindigkeit  eintreten.  Beim  aufsteigenden 
Strom  wird  nämlich  erst  bei  einer  etwas  höheren  Stromstärke  die  zuck- 
uttgerregende  Grenze  erreicht,  während  dagegen  die  weiteren  Stufen  der 
Stromeswirkung  schon  bei  geringeren  Stromintensitäten  sich  einstellen. 
Das  Zuckungsgesetz  des  absteigenden  unterscheidet  sich  also  dadurch  von 
demjenigen  des  aufsteigenden  Stromes,  dass  das  letztere  innerhalb  engerer 
Grenzen  der  Stromstärke  alle  seine  Stadien  zurOcklegt.  Nur  in  einer 
Beziehung  erscheint  jene  Symmetrie  der  beiden  Zuckungsgesetze  gestört: 
in  Bezug  auf  die  absteigende  Oeffnungszuckung  nämlich,  welche  zuerst 
bei  starken  Strömen  hinwegbleibt  und  dann  erst  bei  weiterer  Stromver- 
stärkung sich  wieder  einstellt. 

§.  132.    Die  Erklärung  des  Zuckungsgesetzes   ist   in  verschiedenen 


^)  Vgl-  du  Bois  -Raymond,  Untersuchungen  etc.  Bd.  I  8.  319.  Von  dem 
GegenaalK  der  8trecker  und  Beuger ,  den  Bitter  ttberdem  noch  >n  finden 
mäaiitf  sehen  wir  Uer  ab. 
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I. 


Schwache   Ströme. 


IL 

Hittl.  Stromst&rken. 


IIL 
Starke  Ströme. 


l  IV. 

/  St&rkste  Ströme. 


Dieses  Zaekangsgesets  weicht  in  iwei  Punkten  von  dem  bisher  an- 
genommenen ab : 

1)  Bei  den  schwächsten  Strömen  erscheint  die  absteigende,  nicht, 
wie  angegeben  wird ,  die  aufsteigende  Sehliessungszuckung  suerst.  Ob- 
gleich ich  selbst  in  sehr  vielen  Fällen  dasjenige  Verhalten  beobachtet 
habe ,  welches  bisher  als  das  normale  >ange6ehen  wurde,  so  halte  ich 
doch  das  hier  anfgestellte  Oesels  aus  OrOnden ,  die  an  roehrercD  Stel- 
len dieser  Untersuchung  entwickelt  worden  sind,  für  das  richtige.  Bei 
kritftiger  Ausbildung  der  anodischen  Hemmungswelle  (in  den  Fällen  der 
reinen  Hemmung  unter  der  Anode)  beobachten  wir  es  ausnahmtlos.  Ist 
solches  non  bei  geringerer  Resistenz  des  Nerven  nicht  der  Fall,  so  ha- 
ben wir  allen  Gnind  zu  vermuthen,  dass  dies,  wie  es  auch  in  der  That 
von  Pflttger  angenommen  worden  ist,  in  der  grösseren  Reizbarkeit  der 
höheren  Nervenstrecke  seinen  Orund  hat,  indem  die  stärkste  intrapolare 
Erregang  bei  diesen  sehwachen  Strömen  auf  die  Nachbarschaft  der  Kt* 
tbode  Allt.  Zur  Zeit  als  Pflüg  er  seine  Untersuchungen  ausfQbrte,  war 
es  gewiss  gerechtfertigt,  neben  der  Stromstärke  auch  den  Binflnss  der 
Tersehiedenen  Reizbarkeit  der  einzelnen  Theile  des  Nerven  in  daa  Zuck'> 
ungsgesetz  aufzunehmen,  da  man  zu  jener  Zeit  mit  dem  hemmenden  Ein« 
fluss  schwacher  aufsteigender  Ströme,  wie  ihn  unsere  Versuche  dargethan 
haben,  noch  nicht  vertraut  war.  Bei  dem  jetzigen  Standpunkt  der  Frage 
wird  es  aber  angemessen  sein  ,  von  jenem  Einflüsse  ebenso  zu  abstra- 
hiren,  wie  PflQger  selbst  schon  von  den  Wirkungen  des  Absterbens  ab- 
strahirt  hat.  Unter  dieser  Bedingung  stellen  sich  nun  die  obigen  Stadien 
als  das  zweifellos  normale  Verhalten  dar. 


Vierte  «gcmge  bei, 
die 
die 
Die 
Tieitea  XmAmmgmit^B  bcgrtadca,  ned  ie  S   32  eoftwiekdl 

Frtlwfe  BcoUchtcr,  tot  Alka  Rilter,  Ittbea  nch  bettbeU, 
Sdieoia  des  ZaekengigeMtBes  ek  eis  sjainelrieelMe  deimeilellee. 
des  oBsei^  csAftlt  ciae  8 jasMtrie ,  eber  diese  isl  jeser  goede 
gengcsetet,  welefe  Bitler  geAndea  ket  Bei  ihn  ipüsie  neh  des  G^ 
seti  se  eineai  rriaea  Gcgensefs  se ,  indeoi  es  wü  der  sflbteigeadee 
Sdiüessoegs-  mkä  sbsteigeaden  OeffiiangsudEeog  begeaa,  Mit  der  ebslei- 
geoden  Sf hllesisngi-  md  sefbleigeiidea  Oeffinoegneekeag  eodele  *): 
m  Yerhshea,  wie  bsb  es  io  der  Thsl  beebeeblet,  ▼oreatgeselBt,  dess 
die  stiHkslea  Ströme  aeagesehlossea  bleiben  and  Nerrea  voa  geriageter 
Besisteas  aaleisadit  werdea,  dsber  aacb  Bitter  dieses Oetela  Ton^ga> 
webe  im  Wialer,  aaiaittdbar  Tor  der  Zeit  der  Degsttaag  gelaadea  bsl| 
ein  DoDstaad,  der  iha  vcifUirte  sa  gisabea,  dsas  ia  dieser  Zeil^  i»  wir 
jetst  als  die  der  iasscrstca  Astbcnie  keaaea,  dieLcbfasfigraiAslIffia  der 
Frösdie  am  bödislen  entwickelt  seiea.  ^ 

Die  Sjmaietrie  des  Zediaagsgesetses  besteht  aiekt  ia  jeaem  ^pola- 
reaOcgensats^',  sa  weidiem  sieb  die  Natarphilosoplue  Bitter'ii  erfreals^ 
sondern  darin,  dass  das  Znckangsgeseti  ftr  den  ab*  aad  aaf> 
steigenden  Strom  bei  waebsead  er  Stromst&rke  im  We- 
sentlieben  das  n&mliehe  ist  Der  Hanptantersehied  der  Strooies- 
riehtaagen  liaft  damnf  hinaas,  dass  die  sdiwftdiste  Stromstiike,  wo  die 
Zoekaag  beginnt,  nicht  Ikr  beide  dieselbe  ist,  .und  dass  die  weiterea 
Verftndeningen,  welche  die  wachsende  Stromstärke  mit  sidi  Alhri,  ftr 
beide  mit  Terschiedener  Geschwindigkeit  eintreten.  Beim  anfeteigenden 
Strom  wird  nftmüch  erst  bei  einer  etwas  höheren  Stromsttike  die  sack- 
ODgerregende  Grense  erreicht,  wfthrend  dagegen  die  weiterea  Stufea  der 
Stromeswirknng  schon  bei  geringeren  Stromintensit&ten  sich  einstellen« 
DasZackQDgsgesetx  des  absteigenden  nnterscheidet  sich  also  dsdoreh  von 
demjenigen  des  sofsteigenden  Stromes,  dass  das  letatere  innerhalb  engerer 
Chenaen  der  Stromstärke  alle  seine  Stadien  snrOeklegf.  Nar  in  einer 
Besiehnog  erscheint  jene  Symmetrie  der  beiden  Zueknng^esetse  gestört: 
in  Besag  sof  die  absteigende  OeffoangssDcknng  n&mKch,  welche  soerst 
bei  starken  Strömen  hinwegbleibt  und  dann  erst  bei  weiterer  Stromver* 
stftrkong  sich  wieder  einstellt 

S.  132.    Die  Erklärung  des  Zucknngsgesetxes   ist   in   Tersehiedeaea 


*)  Vgl.  da  Bois-Reymond,  üntersachmigen  etc.  Bd.  I  8.  319.  Von  dem 
Gegensaii  der  Strecker  and  Btoger ,  den  Bitter  ttbeidem  noch  sa  fliidea 
meiBts^  sehen  wir  Uer  ab. 
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Tbeilen  dieser  Untersoobong  bereite  eusfabrlicfa  geliefert.  Wir  wiederho* 
leo-hier  nur  die  Hauptmomente.  Bei  den  Bchw&obsten  Strömen  hindert 
die  anodieche  Schliessungshemuiung  die  Fortpflanzung  der  Brregong  znäi 
Moskel :  daher  der  frflhere  Eintritt  der  absteigenden  SohliessungszudLong. 
Sobald  die  bei  der  Unterbreebung  der  Kette  von  der  Anode  gegen  die 
Kathode  geschehende  Bewegung  der  Hemmung  eine  gewisse  Oesdiwin- 
digkeii  erreicht  hat,  stellt  die  Oeffnungserregung  sich  ein.  Diese  pflanzt 
aber  zun&chst  nur  bei  absteigendem  Strom  zum  Muskel  sich  fort,  weil 
beim  aufsteigenden  die  zurückbleibende  anodische  Schliessungsbemmaog 
die  Fortpflanzung  hindert.  Hierauf  kommen  wir  zu  den  Stromstärken,  wo 
in  allen  vier  Akten  die  Erregungswelle  die  Hemmungen  durehbricht 
Mit  weiterer  Stromverstärkung  hindert  zuerst  wieder  die  Stark  angewach- 
sene anodische  Schliessung  die  Fortpflanzung  zum  Muskel;  dann  wird 
auch  die  kalhodische  Oefihungshemmung  so  stark ,  dass  die  absteigende 
Oeffnungszuckung  hinwegUeibt.  Jetzt  ist  die  dritte  Stufe  des  gewöhn- 
lichen Zuckungsgesetzes  erreicht.  Wir  flbersehreiten  sie  bei  den  mäch- 
tigsten Strömen  ,  wo  zuerst  die  Erregung  wieder  die  kathodische  Oeff- 
nungshemmung  durchbricht  und  dann  endlich  die  bei  der  Schliessung  ent- 
stehende Hemmung  in-  und  extrapolar  so  gewaltig  wird,  dass  auch  die 
absteigende  Schliessungszuckung  verschwindet. 

S.  133.  Hiermit  im  Zusammenhang  stehen  die  Ergebnisse  über  deo 
Ort  derReizung  bei  verschiedener  Stromstärke.  Bei  jenen  mittlereD 
Stromstärken,  bei  welchen  Gleichheit  der  ab*  und  aufsteigenden  Schliess- 
ungszuckung besteht,  kann  die  ganze  intrapolare  Strecke  als  gieichmfts- 
sig  belheiiigt  an  der  Schliessungserregung  betrachtet  werden.  Zwar  ist 
die  Hemmung  nicht  gleichmässig  vertheilt,  aber  sie  hindert  nirgends  die 
Fortpflanzung  der  Erregung ^  und  die  Prüfung  mit  Maximahreizen  ergibt, 
dass  der  Erregungsvorgang  überall  von  gleicher  Intensität  ist. 

Bei  schwächeren  und  stärkeren  Strömen ,  bei  deneir  an  der  Anode 
eine  Beeinträchtigung  der  Leitung  stattfindet,  ist  auch  die  intrapolareE^ 
regung  nicht  mehr  aberall  gleich,  obwohl  die  Unterschiede  wah^ 
scheinlich  nicht  so  bedeutend  sind,  als  die  Muskelzuckung. sie  darstdl^ 
weil  das  Erlöschen  der  Reizung  zum  Theil  auch  noch  in  den  exträpola* 
ren ,  von  der  Hemmungswelle  ergriffenen  Theilen  des  Nerven  staltflndet. 
Erst  bei  sehr  bedeutenden  Stromstärken  beschränkt  sich  die  Schliessungs* 
erregung  auf  den  nächsten  Umkreis  der  Kathode. 

Anders  verhält  es  sich  mit  der  Oeffnungserregung ,  die  immer  nur 
dann  entsteht ,  wenn  während  der  Schliessung  eine  deutliche  Hemmung 
sich  ausbilden  konnte.  Trotzdem  machen  es  unsere  Versuche  wah^ 
scheinlioh,  dass  bei  massigen  Stromstärken  die  ganze  intnipolare  Strecke, 
wenn  auch  in  verschiedenem  Orade,  an  jener  Ausgleichung  betheüigt  ist, 
als  deren  Ausdruck  die  Oeffnungszuckung  erscheint.  Denn  schon  bei 
schwachen  Strömen  .erstrecken  sich  Spuren  der  Schliessungshemmang 
aber  die  ganze  intrapolare  Strecke,  und  eine  Unterbrechung  der  Leitung 
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ao  der  Kathode  Iftast  erat  bei  starken  Ströinen  oder  nach,  l&ngerer 
Scbliessungsdauer  sich  coostatiren.  Nur  in  den  letzteren  Fällen  wjrd  also 
auch  hier  wieder  die  Anode  in  strengerem  Sinn  als  Ort  der  Reizung  oder 
vielmehr  als  deijenige  Ort  zu  betrachten  sein,  wo  die  Oeffnungsbemmitng 
nicht  wie  in  den  anderen  Theilen  der  intrapolaren  Strecke  so  stark  gewor- 
den  ist,  dass  sie  den  Antrieb  zur  Erregung  eompensirt.  Bei  den  schwäch? 
aten  Strömen,  wo  die  zurückgebliebene  anodisohe  Schliessungshemmung 
flberwiegt,  wird  aber  im  Oegentheil  gerade  dicht  an  der  Anode  wieder 
die  Beizung  im  Vergleich  mit  der  übrigen  intrapolaren  Strecke  Fermin- 
dert  sein«  Bei  äen  mächtigsten  Strömen  endlich,  bei  denen  die  abstei* 
gende  Oeffnungszuckung  abermals  erscheint,  ist  zwar  der  Sitz  der  inten- 
sivsten Erregung  in  der  Nähe  der  Anode  zu  suchen:  dieselbe  ist  nun 
aber  so  stark  geworden  und  hat  so  mächtig  über  die  ganze  intrapoiare 
Strecke  sich  ausgedehnt,  dass  sie  die  an  der  Kathode  entstehende  Hemm- 
ung durchbricht. 
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S.  134  Schon  längst  ist  es  bekannt,  dass  der  elektrische  Strom, 
wenn  er  einige  Zeit  geschlossen  bleibt,  einen  Zustand  des  Nerven  'beri> 
beiführt ,  in  welchem  dieser  auf  die  Schliessung  des  Stromes ,  der  ihn 
durchflössen  hat,  nicht  mehr  mit  Erregung  antwortet,  wogegen  die  Oeff? 
Dung  jenes  Stromes  eine  starke,  meistens  anhaltende  Erregung  zur  Folge 
hat,  welche  verstärkt  wird  oder  von  neuem  eintritt,  wenn  der  entgegen? 
gesetzt  gerichtete  Strom  geschlossen  wird,  abnimmt  oder  ausbleibt,  wenA 
derselbe  geöffnet  wird.  Diese  Thatsache,  die  man  als  „Modification  durch 
den  conatanten  Strom^*  bezeichnet,  tritt  nach  den  Ergebnissen  unserer  Un- 
tersuchungen in  nähere  Beziehung  als  bisher  zu  dem  Gesetz  der  Zuck- 
ungen. 

Der  erste  Theil  der  bei  der  Modification  sieh  kundgebenden  Verän-> 
derungen,  der  Eintritt  der  Oeffnungszuckung  und  das  Ausbleiben  der  Schliess- 
ongszuckung  des  modificirenden  Stromes ,  bedeutet  offenbar  nichts  an- 
deres, als  dass  der  schwächere  Strom  nach  längerer  Zeit  die 
nämliche  Veränderung  herbeiführt,  welche  der  starke 
Strom  sogleich  erzeugt.  Dies  konnte  bisher  zwar  für  den  auf- 
steigenden Strom  möglicher  Weise  angenommen  werden,  nicht  aber  ftlr 
den  absteigenden,  und  dadurch  fehlte  der  Zusammenhang  mit  den  übrigen 
Gesetzen  der  elektrischen  Raizwirkung.  Jetzt  können  wir  dagegen  das 
Gesetz  der  Modificationen  ebenso  wie  das  Gesetz  der  Zuckungen  unmit- 
telbar aus  unsern  graphischen  Darstellungen  herauslesen.  Aus.  der  Fig.  29 
erhellt,  dass  Jeder  Strom  mit  der  Zeit  eine  Veränderung  herbeiführen 
muss,  bei  der  die  hemmenden  den  erregenden  Kräften  überlegen  sind. 
Je  stärker  aber  die  Schliessungshemmung ,  um  so  energischer .  wird  ihra 
Aosgleiehung  bei  der  Oeffnung,  welche  sich  in  der  Bewegung  der  Hemm* 
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S,  136.  Die  einfache  Formalirung ,  weiche  wir  oben  dem  Getett 
der  Modi&eationen  geben  lionnten,  enthält  das  wichtige  Principe  daat  nn« 
ter  gewiMen  Bedingungen  S  t  r  o  mjB  tarke  und  Stromeadaner 
einander  äquivalent  sind.  Es  ist,  wenn  wir  uns  in  der  Bprashe 
der  Floidumthypothese  ausdrücken  wollen,  zu  einer  bestimraten  Vcr&o 
derung  ein  bestimmtes  Quantum  elektrischer  Flflssigkeit  erforderlich;  in 
welcher  Zeit  dieses  den  Nerven  durchströmt,  ist  aber  innerhalb  gewisser 
Orenien  gleichgOltig.  Man  wird  leicht  bemerken,  dass  das  nimliche  Prin* 
eip  sich  bereits  in  manchen  andern  Erfahrungen  bew&hrt  hat:  so  bei  der 
Erregung  durch  Stromstösse,  wo  unter  gewissen  Verhältnissen  die  Wirk- 
ung eines  schwächeren,  länger  dauernden  Stronistosses  derjenigen  do^s 
starken,  kürzer  dauernden  äquivalent  war.  Ebenso  liegt  in  dem  Um- 
stände, dass  wir  die  Fig.  29  als  eine  graphische  Darstellung  sowohl  der 
Veränderungen  bezogen  auf  die  Zeiten  wie  der  Veränderungen  bezogen 
auf  die  Stromstärken  als  Abscissen  betrachten  konnten,  das  nämliche 
Princip  ausgedrQckt. 

Es  bedarf  kaum  des  Hinweises,  dass  sich  dies  Princip  in  jedem  der 
Fälle  ,  wo  es  zur  Anwendung  kommt ,  nur  innerhalb  gewisser  Orenzea 
äussern  kann.  Bei  der  complexen  Abhängigkeit,  in  welcher  aieh  die 
äussere  Erregung  einerseits  von  den  erregenden ,  anderseits  von  deo 
hemmenden  Wirkungen,  die  der  Strom  ausübt,  befindet,  kann  nur  inner- 
halb jener  (Frenzen  die  Aequivalenz  von  Stromstäj'ke  und  Stromesdaoer 
deutlich  zur  Erecheioung  kommen ,  zwischen  welchen  entweder  die  erre* 
genden  oder  die  hemmenden  Wirkungen  ziemlich  gleiohmässig  mit  der 
Zeit  wachsen.  In  Bezug  auf  die  erregenden  Wirkungen  gilt  diea  filr  die 
um  die  Ordinaten  m,  o  (Fig.  29)  gelegenen  Theile  der  Curve.  Bei  einer 
Dauer  des  Stromstosses ,  welche  den  zu  m ,  o  gehörigen  Zeitabseissen 
nngefthr  entspricht,  wird  also  die  Aequivalenz  von  Stromstärke  und  Stro- 
mesdauer  darin  sich  aussprechen ,  dass^,  um  eine  äussere  Erregung  von 
gewisser  Stärke  hervorzubringen,  einem  bestimmten  Intensitätsuntersehied 
des  Stromes  ein  bestimmter  Zeitunterschied  äquivalent  ist.  In  Bezog 
auf  die  hemmenden  Wirkungen  greift  nun  die  weitere  Thatsaehe  Platz, 
dass  für  sehr  starke  Ströme  derjenige  Theil  der  Curve,  fOr  welchen  die 
erregenden  Kräfte  aberwiegen,  ausserordentlich  verkOrzt  wird,  so  dass 
der  schwache  Strom  von  kleinerer  Dauer  nicht  mehr  einen  geringeren 
Grad  derjenigen  Wirkungen  herbeiführt ,  welche  auch  der  starke  Suron 
zur  Folge  hat,  sondern  dass  in  solchem  Fall  die  äusseren  Erscheinnngeo 
ein  gegensätzliches  Verhalten  darbieten.  In  der  einfachen  Weise,  welche 
der  Aequivalenz  der  erregenden  Wirkungen  entsprioht,  findet  eine  solche 
zwischen  Dauer  und  Stärke  des  Stromes  hinsichtlich  der  hemmenden  Wifk« 
nngen  nur  innerhalb  derjenigen  Zeitabsohnjtte  statt,  wo  die  resnititende 
Curve  <ier  äussern  Erregung  bereits   unter  die  Absciasenaxe  gesunken 
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ist.  Jeaer  Pkll  aber,  wo  inaD  die  Dauer  de«  Bchwächeren  Stromca,  da- 
mit er  der  WkkuDg  des  starken  gleich  komme,  über  deD  DurchschDittS' 
pnokt  der  Ausaereo  Erreguegscurve  mit  der  AbseissenliDie  ausdehnen 
mnss,  ist  es  ,  welcher  uns  in  den  ModifioatiDDeD  der  Erregbarkeit  vor- 
liegt. 

Daneben  achliesst  jedoch  die  Modificalion  noch  eine  fernere  That> 
soobe  in  sich,  welche  immerhin  auf  eine  gewisse  Verschiedenheit  zwi- 
schen der  lange  dauernden  Wirkung  des  schwachen  und  der  kOrzer 
dauernden  des  starken  Stromes  hinweist.  Die  Ver&nderang  dardt  den 
starken  Strom  verschwindet  n&mlich,  in  vielen  P&llen  wenigstens,  in  sehr 
korver  Zeit  nach  seiner  Einwirkung.  Die  Verknderung  duroh  den  schwa- 
chen bleibt  dagegen  Iftngere  Zeit  lurUck,  was  sich  in  dem  Verhallen  des 
Nerven  gegen  den  Strom  der  entgegengesetzten  Richtung  verAth,  Auch 
Eur  Erktftrung  dieses  Unterschieds  bieten  aber  uaaere  Versuohsergebnisse 
den  Schlüssel.  Denn  wir  fanden ,  dass  die  durch  schwaobe  Ströme  er- 
seugts  anodisohe  SchliessuQgshemmung,  wie  sie  Ungsam  entsteht,  so  nur 
langsam  wieder  verschwindet.  Hat  der  achwaobe  Strom  erst  kurze  Zeit 
eingewirkt,  so  bleibt  in  Folge  dessen  die  aufsteigende  Oeffnungsuickung 
gana  aus.  Hat  er  lange  Zeit  eingewirkt,  ao  hat  sich  die  Hemmung  offen- 
bar in  so  grosser  Stärke  angesammelt,  dass  ihre  Ausgleichung  von  einet 
Erregung  begleitet  sein  musa.  Aber  trotzdem  erfolgt  auch  hier  die  Ana- 
gleiehnng  langsam:  sie  verr&lh  sich  daher  nioht  in  einer  einzelaan  Znek- 
Qng,  sondern  in  einem  Tetanus,  welcher  durch  die  Schliessung  dea  abstei- 
genden Stromes  verstärkt  wird,  weil  dieser  zu  der  Erregung,  wcl ehe  durch 
dos  Weichen  derHemmuog  bewirkt  wird,  noch  diegewöbnlicheScbliessungs- 
erregung  hinzufagt  und  möglicher  Weise  ausserdem  das  Enlladen  der 
Hemmung  beschleunigt.  Wird  aber  der  Strom  abermals  aufsteigend  ge- 
schlossen, so  stellen  sich  die  Hemmungen  an  der  Anode  wieder  her,  und 
die  durch  die  Ausgleichung  hervorgerufene  Erregnng  wird  unterdrOekt. 

Die  Hodifloaiion  durch  den  absteigenden  Strom  missUngt ,  wie  allen 
Beobaohlern  bekannt  ist,  h&uflger.  Man  muss,  um  sie  zu  erreichen,  mei- 
stens etwas  atirkere  Ströme  w&hlen ,  die  dann  aber-  nicht  so  lange  ein- 
zuwirken brauchen.  Dies  erklärt  aich  leicht  aua  der  verschiedenen  Ge- 
stalt der  kathodiachen  Hemmungacurvs  (Fig.  29 ).  Zudem  iat  es  bei 
adiwachen  Strömen  echver,  die  Hemmungen  ao  sehr  in  der  iolrapolarea 
Strecke  anzusammeln,  dass  sie  diese  ganz  erfüllen  und  achlieasliob  über 
die  Kathode  hinausrelchen ,  ohne  Zweifel,  weil  in  dem  Nerven  immer 
noeh  gleichzeitig  andere  Kräfte  wirksam  sind,  welche  eine  Wiederher- 
slallung  de«  ursprünglichen  Oleichgewichtaznsiandes  eratreben.  Bei  atftr- 
kertn  Strömen  wird  aber  wiederum  die  nun  entstehende  anodische  Oeff- 
nuTigshemmuQg  der  Fortpflanzung  der  Erregung  zum  Haskei  hiodwlicb. 
Wie  die  Herstellung  der  4ten  Stufe  dea  Zuckungsgeselzes,  so  findet  da- 
her auch  die  Hodifioatioo  hier  erschwerende  Bedingungen  vor. 

i,  136.    Hit  der  langsameii  Ausgleichung  der  Bemmnngen ,    welche 
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im  Oeffnungetetanue  ihren  Aaedrnck  findet,  atehen  wahraöheinliöh  die 
seitlichen  Verhältnisse  der  Erregbarkeitsachwankungen  dea  nacdifioirten 
Nerven  im  Zusammenhang.  Wir  haben  gesehen,  dasa  mit  dem  Augen* 
biiok,  wo  die  Modifloation  Platz  zu  greifen  beginnt,  die  extrapoiare 
Hemmungswelle  ausserordentlich  an  Geschwindigkeit  zunimmt,  bis  sie 
bei  dem  Ausbleiben  der  Schliessungszuckung  momentan  mit  derSchlieaa- 
ung  in  der  ganzen  extrapoiaren  Strecke  sich  einstellt.  Diese  Erseheinang 
I&sst  kaum  anders  sich  deuten,  als  dass  der  modificirte  Nerv  in 
seiner  ganzen  Länge  im  selben  Sinne  wie  die  intrapolare 
Strecke  verändert  ist,  und  dass,  sobald  dieser  Zustand  Platx 
gegriffen  hat,  die  Ausgleichung  oder  Wiederherstellong 
der  intrapolaren  Hemmungen  immer  auch  gleichzeitig  von 
der  Ausgleichung  oder  Wiederherstellung  der  extrapolaren 
Hemmungen  begleitet  ist. 

Eine  zureichende  Erklärung  dieser  merkwürdigen  Erscheinungen 
würden  wir  zweifelsohne  erst  dana  zu  liefern  im  Stande  sein,  wenn  ona 
nicht  bloss  die  äussere,  sondern  auch  die  innere  Mechanik  der  Erreg- 
ungsvorgänge bekannt  wäre.  Nichts  desto  weniger  gibt  uns  schon  jene 
über  die  Möglichkeit  der  Ausbildung  solcher  Veränderungen  einigermaaaen 
Rechenschaft.  Die  Thatsache,  dass  die  Richtung  der  Prüfungsströme  bei 
der  Kachweisung  der  Erregbarkeit  in  den  extrapolaren  Theilen  im  sel- 
ben Sinne  wie  in  der  intrapolaren  Strecke  wirksam  ist^  deutet  bereite 
gleichartige  Veränderungen  in  den  ersteren  an,  deren  Intensität  mit 
der  Entfernung  abnimmt.  Jene  Veränderungen  wachsen  nun  offen* 
bar  immer  mehr  mit  der  Schliessungsdauer,  bis  endlich  die  ^trapolaren 
Theile  auf  die  erneute  Schliessung  des  Stromes  so  reagiren,  als  wenn 
der  Nerv  in  der  ganzen  Länge,  in  welcher  die  Modification  Platz  gegriffen 
hat,  zwischen  die  Elektroden  genommen  würde.  Ueber  den  Mechanismus 
dieser  Vorgänge  können  wir  uns  wohl  im  Allgemeinen  folgende  Vorstell* 
ung  machen. 

Bei  der  ersten  Schliessung  der  Kette  wird  die  intrapolare  Veränder« 
ung    auf   die    den  Elektroden  zunächst  gelegenen  extrapolaren  Strecken 
sich   fortpflanzen,    hier    schon    schwächer  geworden    durch    die   Wider- 
stände   der    Fortpflanzung,    wird    sie    noch   mehr   vermindert    auf  eine 
folgende  Strecke  übergehen ,  u.  s.  f.    Bei  längerer  Schliessung  des  Stro- 
mes häufen  nun  aber  die  Veränderungen  sich ,  sie  werden  jetzt  in  einer 
von  den  Elektroden  entfernten  Strecke  allmälig  dieselbe  Intensität  errei- 
chen, die  sie  ursprünglich  nur  zwischen  den  Elektroden  besassen.     Wird 
der   Strom .  unterbrochen  ,   so    löst  sich  der  so  entstandene  Zustand  nur 
langsam ,    eine  erneute  Schliessung  erhebt   ihn    daher  alsbald .  wieder  zu 
bedeutender  Stärke.    Diese  abermalige  Verstärkung  muss  aber,  eben  we« 
gen  der  grossen  Intensität  der  Veränderung,  sich  mit  grosser  Geschwin- 
digkeit über  den  ganzen  Nerven  ausbreiten. 

Wir  haben  alao ,  um  die  Erscheinung  erklärlich  zu  finden,   nur  von 
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4er  Annabme  auszugehen,  daes  die  Geschwindigkeit,  mit  wieloher  der 
?er&nderte  Zustand  von  einer  Nervenstrecke  auf  die  andere  übergeht,  ab- 
h&ogfg  ist  von  der  absoluten  Intensität  desselben.  Diese  Annahme  be- 
währt sich  aber,  wie  es  scheint,  direct  in  der  Erfahrung,  nämlich  in  der 
schon  bei  der  einfachen  Scbliessuogserregung  beobachteten  Thatsache, 
dass  die  Geschwindigkeit  der  Hemmungswelle  mit  der  Stromstärke  und 
mit  der  Annäherung  an  die  intrapolare  Strecke  wächst. 

1.    Widerstands&iderangei  des  Nerven  bei  der  Dardutrimaig. 

$.  137.  Der  elektrische  Strom  bewirkt,  während  er  den  Nerven 
durchströmt ,  eine  langsame  Bewegung  der  Flüssigkeiten  des  letztern, 
welche  von  der  positiven  gegen  die  negative  Elektrode  gerichtet  ist,  und 
deren  Wirkungen  sich  über  die  beiden  Pole  hinauserstrecken.  Die  auf 
diese  Weise  entstehende  Verarmung  an  Flüssigkeit  in  der  Gegend  der 
Anode,  ihre  Zunahme  in  der  Gegend  der  Kathode  bringt  Veränderungen 
des  Leitungswiderstandes  hervor,  welche  in  neuerer  Zeit  von  H.  Munk 
näher  untersucht  worden  sind  *).  Die  Partialveränderungen  des  W^ider- 
standes  bestehen  hiernach  darin,  dass  in  der  Nachbarschaft  der  Strom- 
eintrittastelle der  Widerstand  zu-,  in  der  Nachbarschaft  der  Stromaus- 
trittsstelle abnimmt.  Der  Gesammtwiderstand  der  durchströmten  Strecke 
sinkt  anfengs  ,  um  sodann  mit  beschleunigter  Geschwindigkeit  zu  wach- 
sen. Bei  der  Unterbrechung  der  Kette  tritt  eine  Rüokbewegung  der  Flüs- 
sigkeit ein  ,  in  Folge  deren  auch  die  Widerstandsänderungen  sich  wieder 
ausgleichen. 

Man  könnte  nun  vermuthen ,  dass  diese  Erscheinungen  zu  den  Er- 
regbarkeitsschwankungen,  welche  wir  als  Begleiter  der  Schliessung  und 
Oeffnung  der  Kette  nachgewiesen  haben,  in  näherer  Beziehung  stehen. 
Hat  der  Widerstand  in  der  Nähe  der  Anode  zugenommen,  so  muss  ein 
elektrischer  Reiz  eine  geringere  Erregung  hervorbringen,  auch  wenn  die 
Erregbarkeit  sich  nicht  geändert  hat,  weil  der  angewandte  Stromstoss 
jetzt  eine  geringere  Intensität  in  der  geprüften  Strecke  besitzt.  Das  um- 
gekehrte muss  an  der  Kathode  stattfinden  ,  sobald  hier  der  Widerstand 
abgenommen  bat.  Im  Allgemeinen  müssten  also  die  in  Folge  dieser 
Widerstandsänderungen  gesetzten  Abweichungen  der  elektrischen  Reizwirk- 
ong  in  einem  Sinne  sich  geltend  machen,  welcher  den  die  Schliessungs- 
und Oeffnungserregung  begleitenden  Erregbarkeitsschwankungen  ungefähr 
entspricht.  In  der  That  hat  auch  Munk  in  Bezug  auf  die  dauernden 
Veränderungen  der  Erregbarkeit  während  des  elektrotonischen  Zustandes 
diesen  Punkt  bereits  hervorgehoben,    und  nach  einer   vorläufigen  Notiz 


*)  Reichert's  und  du  Bois'  Archiv»  1869,  S.366.  Untersuchungen  über  das 
Wesen  der  Nervenerregung,  Bd.  1.  Leipzig  1868. 
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Jenes  Beobacbterl  .  üirhält   man  hier  in  mancher  Beainhung  abweichende 
fir^ehoisae,  wenn  die  Widerstandsftndemngen  elimioirt  werden  *>• 

Bei  det  igros^%h  Langsamkeit,  mit  welcher  die  WidersUindaändenuigtn 
Bieh  einstelleil;  wifdl  man  awar  von  Tornherein  kaum  vermiitben  kOnacn, 
dass  sie  auf  di#  An  badentenden  und  ungleich  schneller  ▼erkttfenden  Vef^* 
änderungefi  der  fit^gbarkeit  während  der  Erregung  einen  erheblichen 
Einiluss  besitzen.  Attoh  dürften  manche  Erscheinungen ,  wie  z.  B.  die 
Spuren  einer  HemÄiühg  unter  der  Kathode,  die  Umkehr  der  Erregbarkeit 
bei  wachsender  ReiziUrke  u.  a.^  einer  solchen  Andahma  schwer  sich 
fügen.  Nichts  desto  Weniger  habe  ich  geglaubt  die  Frage,  bei  derlK*icfa- 
ligkeü,  welche  sie  m  die  nähere  Deutung  unserer  Versuchsergebnisse 
hat,  einer  direoten  ekf^Knmentellen  Prüfung  unterwerfen  zu  müssen.  lA 
habe  mich  hierbei  zubfttthst  auf  die  Prüfung  der  extrapolaren  Vorginge 
bei  der  Schlie^sungserrc^'ung  beschränkt,  da  mir  eine  Untersuchung  der 
intcapolaren  Veränderun|en  und  der  Oefitiungserregung  bei  dem  durch- 
gehenden Zusammenhang  \  in  welchem  sie  au  den  ersteren  stehen ,  erst 
dann  gefordert  schien  ,  WMjft  sbk  dort  wirklieh  ein  uennenswerther  Ein- 
-fluss  der  Widerstandsäuderühgen  nachweisen  Hess.  Die  Versuchsanordnung 
inrar,  so  weit  sie  den  conilanten  Strom,  seine  Abstufung  und  Zuleitung 
aum  Nerven  betrifft,  die  lllgemein  für  die  Untersuchung  der  Schltess- 
ungserregung  benutzte  (Pl||»  3  S.  22).  Als  Prflfungsstrom  wurde  aber 
nicht  ein  Inductionsstoss ,  ittudern  der  StromstoSir  einer  constanten  Kette 
angewandt  unter  Zuhülfenabkhe  des  Stromsehliessers  in  der  8  13  a-  an- 
gegebenen Weise.  In  die  Leitung  vom  Stromschliesser  zum  Nerven  war 
zunächst  ein  kleiner  Eisenrhisochord  als  Nebenschliessung  eingeschaltel^ 
um  die  Stärke  des  Stromstolles  variiren  au  können,  in  der  von  diesem 
Rheochord  zum  Nerven  gehenden  Leitung  befand  sich  ein  GaivamMiieter. 
Als  solches.benützte  ich  ein  Mejrerstein'sches  Blektrogalvanonieter  neoeater 
Construction  **).  Die  Astasie. des  schwingen()en  Magnetpaars  war  durah 
geeignete  Entfernung  der  Hültkmagnete  so  weit  ermäsaigt ,  daas ,  weaa 
die  Leitung  des  PrOfungsstromes  nach  Ausschaltung  der  zu  ihm  gehöri 
gen  Kette  nur  während  der  kürzen  Zeit,  welche  filf  die  Einwirkung  des 
Stromstosses  bestimmt  war,  geschlossen  wurde,  keine  merkliche  Ablenk- 
ung durch  den  in  Folge  der  Durohströmung  einer  oberhalb  gelegenen 
Stelle  erzeugten  Elektrotonus  mehr  eintrat  In  allen  VersncheB  wurde 
nur  eine  extrapolare  Strecke  alemlioh  nahe  bei  der  intrapolaien  derUo« 


*)  ReioherVs  und  da  Bols'  Archiv  1866,  S.  379. 

*^)  Vergl.  mein  Handbuch  der  med.  Physik  S.  526  Hr.  Dr.  Meyerstein  in 
Oöttingen,  von  welchem  ich  mein  Instrument  bezogen  habe,  hat  die  ur^ 
sprfingliche  Construction  dadurch  verbessert»  daas  er  demMagnetpaar  einen 
höheren  Anfhangapuakt  gibt;  die  Httlftmagnete  koaunea  dann  unter  die 
Galvanometerrolle. 
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tersachvog   unterworfen.    Die   Unlersuchung   «elbsft    wurde  in  folgender 
Weite  autgefttlirt 

SoUle  dieVeriUiderttng  unter  dem  absteigenden  Strom  erforscht  wer- 
den, 80  wurde  suerst  dureh  einen  schwachen,  doch  von  der  ReiEschwelle 
xiemüeh  entfernten  Stromstoss  eine  Zuckung  ausgelöst  und  gleichseitig 
die  Ablenkung  des  Magneten  beobachtet  Dann  wurde  durch  Verschieb- 
ung des  Bisenrheochords  die  Bt&rke  des  Btromstosses  yennindert  uo4 
abermals  eine  Prflfungsxuckung  eraeugt,  nachdem  eine  kurze  Zeit  auvor 
die  Schliessung  des  eonstanten  Stromes  erfolgt  war.  Die  Zeit  T  «wischen 
dieser  und  der  Einwirkung  des  Prüfungsreiaes  war  so  gewfthli,  dass  die 
Prüfungstuckung  einige  Zeit  nach  Ablauf  der  Schliessungszuckung  Sich 
einstellte;  die  Ablenkung  des  Magneten  wurde  hierbei  abermals  be^ 
obachtet. 

Der  Eweite  Stromstoss  war  demnach  schwächer  als  der  erste;  dem 
entsprechend  bewirkte  er  auch  eine  schwächere  Ablenkung  des  Magne- 
ten, ebenso  war,  falls  die  Schliessung  des  eonstanten  Stromes  hinweg- 
gelassen wurde  y  die  Zuckung  schwächer  als  vorhin.  War  dagegen  der 
eonstante  Strom  geschlossen  worden ,  so  trat ,  falls  die  Inlensitätsunter- 
scbiede  des  Stromstosses  nicht  zu  bedeutend  gewählt  wurden,  eine  mehr 
oder  weniger  beträchtliche  Verstärkung  derPrüfungszuckung  ein^  obgleich 
auch  in  diesem  Fall  der  Ausschlag  des  Magneten  die  geringere  Intensität 
des  Stromstosses  anzeigte. 

.  Zur  Untersuchung  der  Veränderung  unter  dem  aufsteigenden  Strom 
wurde  die  Intensitätsabstufung  der  Stromstösse  in  der  entgegengesetzten 
Bichtung  vorgenommen.  Zuerst  wurde  also  durch  einen  schwächeren 
Stromstoss  eine  Zuckung  ausgelöst,  dann,  nachdem  die  Schliessung  des 
eonstanten  Stromes  vorangegangen  war,  durch  einen  stärkeren.  In  bei- 
den Beob&clitungen  wurde  wieder  die  Ablenkung  des  Magpeten  beobachtet: 
sie  war  diesmal  in  der  zweiten  Beobachtung  stärker  als  in  der  ersten. 
Trotzdem  hatte  ,  falls  die  Intensitätstsunterschiede  nicht  allzu  gross  ge- 
nommen waren  ,  die  PrQfungszuckung  abgenommen,  oder  sie  war  gänz- 
lich ausgelöscht  worden. 

Im  ersten  dieser  Fälle  ist  also ,  wie  uns  die  Prafung  am  Galvano- 
meter lehrt ,  die  Intensität  des  die  Zuckung  auslösenden  Btromstosses 
während  der  Einwirkung  des  eonstanten  Stromes  kleiner  als  vorher; 
dennoch  hat  die  Zuckung  zugenommen.  Im  zweiten  Fall  ist  die  Inten- 
sität des  Stromstosses  grösser  als  vorher;  dennoch  hat  die  Zuckung  un- 
ter der  Einwirkung  des  eonstanten  Stromes  abgenommen.  Hieraus  müs- 
sen wir  offenbar  schliesssen,'  dass  den  unter  der  Anode  und  Kathode  be- 
obachteten Erregbaiiceitsschwankungen  keine  Widerstandsänderungen  zu 
Grunde  liegen  ,  welche  auf  die  Intensität  des  Stromstosses  von  Ein- 
flttSs  sind. 

Aus  einer  Anzahl  von  Versuchen,  welche  in  der  angegebenen  Weise 
angestellt. wurden,  will  ich  ()ie  zwei    folgenden  anfittkren.    Die  Galvano- 
IT  • 
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flieterabieokoDgen  worden  mit  Femrohr  und  Scale  io  der  Weise  abge* 
lesen,  dass  immer  die  erste  Ablenkung  nach  Einwirkung  des  Stromstos- 
ses  beobachtet  wurde.  Vor  dem  Versuch  wurde  abgewartet ,  bis  der 
Hagnet  nahehin  zur  Ruhe  gekommen  war,  was  wegen  der  O&mpfuog 
4er  Schwingungen  durch  die  Kupferhalse  des  Gfalvanometer  ziemlich 
bald  geschah,  dann  wurde,  während  das  Spiegelbild  sich  durch  den  mitt- 
leren Theilstrich  der  Scale  nach  derjenigen  Richtung  bewegte,  nach  welcher 
der  Ausschlag  zu  erwarten  war,  das  Pendel  losgelassen,  d  bezeichnet  die  Dauer 
des  Stromstosses  ;  unter  a|  ist  der  Ausschlag  des  Magneten  durch  den  der 
Zuckung  R  entsprechenden,  unter  a^  der  Ausschlag  durch  den  der  Zuck- 
ung RC  entsprechenden  Stromstoss  aufgeführt.  FOr  C  aufst.  ist  überali 
4K|  kleiner  als  a^,  weil  hier  ein  grösserer  W^iderstand  als  Nebenschliess- 
ung eingeschaltet  war,  für  C  abst.  ist  umgekehrt,  wegen  der  entgegen- 
gesetzten Veränderung  des  Widerstandes,  a^  grösser  als  a,. 


Versuch!. 

Spannweite  derconst.  Elektr.  8,  der  Reizelektr.  5  Mm.    Z  =  5. 
staute  Kette:   6  EL  Dan.  mit  1400  Pt  Nebenschi.  T  =  0,22,  t  = 

d  i=  0,019. 


Con- 
0,11. 


Nr. 

E 

«I 

«« 

C 

K 

RC 

1 

C  aufst.  R  aufat. 

13 

25 

4,5 

7,5 

1        0 

d  =  0,028. 
2    I  C  aufst.  R  abst.  |    27        J        34    | 


3 
4 


0 


Nebensohl,  des  const.  Stromes  160  Pt: 


C  abst.  R  aufst. 
C  abst.  R  abst. 


21 

37 


10 
23 


3,5 
3,5 


3 
4 


0 


4,5 
5 


V  e  r  B  u  oJi    II. 

Spaanweite  der  eonst.  Elektr.  10,  der  Reizelektr.    5  Hm.  Z  =  10.  Con- 
staute  Kette:  6  Eiern.  Dan.  mit  160  Pt  als Nebenscht.  Reizstrom  2 Elem. 

Dan.  T  =  0,22.    t  =  0,067.    d  =  0,028. 


Nr. 

E 

«1 

c 

R 

RC 

1 

Q  abst.  R  aufst. 

31      1 

10 

5 

4,5 

V 

WidentandSodeningeii  dea  Nerven  bei  der  DnrchstrSmnng. 


26t 


Kr. 

' 

E 

«1 

«j 

C 

R 

RC 

2 

C  abst.  R  abst. 

33 

30 

3,5 

2    - 

2,5 

3 

C  aufst.  R  aufst 

13 

19 

3 

2,5 

0 

4 

G  aufst.  R  abet. 

24 

28 

3 

2,5 

0 

5 

G  aafst.  R  abst. 

24 

36 

3 

2,5 

3 

Diese  VerBache,  welchen  aDdere,  die  ich  noch  angestellt  habe,  voll- 
8t&ndig  gleichen,  ergeben  unzweifelhaft,  dass  die  nach  der  Schliessung 
des  Stromes  eintretenden  Veränderungen  der  Erregbarkeit  auch  dann 
noch  zu  beobachten  sind,  wenn  man  die  Intensität  des  PrQfungsstromes 
in  solchem  Sinne  ändert,  dass  etwaige  Widerstandsänderungen  des  Ner- 
ven reichlich  compensirt  werden  mttssten.  Nimmt  man  die  Intensitätsun- 
terschiede zu  gross,  so  Qberwiegt  dann  aber  natürlich  der  Einfluss  der 
veränderten  Reizstärke  denjenigen  der  Erregbarkeitsschwankung.  (Vers.  II, 
5.)  Zu  bemerken  ist  hierbei ,  dass  in  unsern  Versuchen  die  Bedingungen 
fflr  die  Herstellung  einer  Widerstandsänderung  verhältnissmässig  günstig 
genommen  sind,  indem  der  Zeitraum  T  grösser  ist  als  in  den  meisten 
frühem  Beobachtungen. 

Durch  den  hier  geführten  .Nachweis  ist  natürlich  die  Möglichkeit 
nicht  ausgeschlossen  ,  dass  nach  längerer  Schliessung  des  constanten 
Stromes  die  Widerstandsänderung  einen  Einfluss  auf  die  Prüfung  der  Er- 
regbarkeit gewinnt.  Auf  diesen  Punkt  wurden  die  vorliegenden  Unter- 
suchungen nicht  ausgedehnt. 


III«  (rrnndzüge  einer  mecliaiiisclieii  Theorie  der  Ner* 

venerregung. 

1.    Analogie  der  Reiziuigserselieinangen  mit  den  Elasticitätserscheinangen. 

§.  138.  Gestützt  auf  die  während  der  Dauer  des  Elektrotonus  be- 
stehenden Veränderungen  der  Erregbarkeit  hat  Pflüg  er  bereits  fine 
Theorie  der  äusseren  Molecularmechanik  des  Nervenprincips  zu  ent- 
wickeln versucht  *).  Er  legt  hierbei  den  Gedanken  einer  Analogie  der 
Nervenkräfte  mit  den  elastischen  Kräften  zu  Grunde.  Wie  der  Gleichge- 
wichtszustand eines  elastischen  Körpers  aus  den  spannenden  Kräften, 
welche  die  Lage  seiner  Molecüle  zu  verschieben  suchen,  und  aus   hem- 


*)  A.  a.  0.  8.  465  ff. 
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neoden  Krftfteii ,  welche  dieser  Vereehiebong  einen  Wideretaod  ent- 
gegeneetzen,  hervorgeht  ^  eo  soll  auch  der  Ruhesostand  des  Nerven  auf 
einem  Oleichgewicht  der  Holecakrspannung  und  der  liolecularhemm- 
nag  in  ihm  berohen.  Erregung  trete  ein,  sobald  dieses  Oleichge- 
wicht gestört  werde,  entweder  weil  die  Holecularspannung  sunimmt:  so 
bei  Entstehung  des  Katelektrotonos,  oder  weil  die  Moleoularhemmuag 
abnimmt:  so  bei  Verschwinden  desAnelektrotonus.  Pflflger  vergleicht, 
um  dies  au  veranschaulichen,  den  Nerven  mit  folgender  Vorrichtung.  Ein 
rechtwinkelig  gebogener  Cvltnder  enthalte  in  seinem  einen,  horizontalen 
Schenkelein  vertical  gestelltes,  nach  beiden  Richtungen  bewegliches 
Diaphragma,  "gegen  welches  rechts  eine  gespannte  Stahlfeder,  links  eine 
Quecksilbersäule  andrückt,  die  sich  in  dem  zweiten,  vertical  gestellten 
Schenkel  des  Cjlinders  bis  zu  einer  gewissen  Höbe  erhebt.  Hierdnroh  ver- 
schiebt sich  das  Diaphragma  so  lange,  bis  Oleichgewidit  zwischen  der 
Spannung  der  Feder  und  dem  Druck  des  Quecksilbers  vorhanden  ist 
Das  Gleichgewicht  kann  aber  gestört  werden,  entweder  wenn  man  neues 
Quecksilber  eingiesst,  also  die  Spannung  vergrössert,  oder  wenn  man 
die  Feder  abspannt,  also  die  Hemmung  vermindert.  In  beiden  Fällen  kasa 
das  andringende  Quecksilber  die  Oeffuung  gewinnen  und  mit  einer  ge- 
wissen lebendigen  Kraft  ausfli'^ssen.  Im  Nerven  sind  nun  nach  Pflfl« 
ger's  Auffassung  die  elastischen  Vorrichtungen  so  beschaffen,  dasa  bei 
jeder  Einwirkung  des  Stromes  der  Nerv  in  zwei  Zonen  zerfilllt,  die  sieb 
antagonistisch  zu  einander  verhalten.  In  der  Region  des  Katelektrotonos 
Ift  die  Holecularspannung  vermehrt  und  dadurch  die  Holeoularhemmong 
in  negativem  Sinne  verschoben;  im Anelektrotonus  ist dieMolecularhemm- 
ung  verstärkt ,  wodurch  diese  im  positiven  Sinne  verschoben  wird.  Bei 
der  Oeffuung  des  Stromes  muss,  damit  sich  der  ursprQngliche  Zustand 
wieder  herstellt,  die  Molecularhemmung  Aber  ihre  anlängliche  Gleichge- 
wichtslage hinausgehen,  so  dass  nun  auf  der  Seite  des  Anelelektrotonus 
erregende  Kr&fie  frei  werden,  während  im  Gebiet  des  Katelektrolonus 
nur  die  vorhandene  Spannung  vermindert  wird.  Auf  letzteres  wird  die 
der  Oeffuung  folgende  Abnahme  der  Erregbarkeit  an  der  Kathode  zn- 
rückgeführt. 

S.  139.  •  Insofern  in  diesen  theoretischen  Vorstellungen  der  Vorgang 
der  Erregung  im  Allgemeinen  auf  die  Wirkung  antagonistischer  Kräfte 
bezogen  ist)  deren  Versinnlichung  zunächst  an  das  Beispiel  der  elasti* 
sehen  Kräfte  sich  anlehnt,  stimmen  die  Ergebnisse  unserer  Untersuchung 
durchaus  mit  denselben  überein.  Insbesondere  bietet  das  verschiedene 
Verhaken  des  Nerven  je  nach  seinen  inneren  Zuständen  (Sthenie  und 
Asthenie)  oder  den  Einflassen  der  Temperatur  eine  so  augenflkllige  Ana^ 
logie  mit  den  Eigenschaften  elastischer  Körper  dar,  dass  man  fast  un- 
willkOrfieh  dazu  geführt  wird,  Vergleichungen  zu  gebrauchen,  die  dem 
Oebiei  der  Elasticitätserscheinungen  entnommen  sind.    So  liegt  es  a,  B. 
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nahe,  die  Wirkang  der  K&lle  als  eine  Verminderung^  der  W&rme  al8 
eine  Erhöhung  der  Molecülarelastieifät  an  beschreiben.  Wir  wflrden  sa- 
gen können,  die  TeniperaUir  Qbe  auf  die  Beizelasticitftt  des  Nerven  einen 
analogen  Binflass  wie  aaf  die  Elasticität  des  Kautschuks  aus,  das  in  der 
Kftite  weicher  und  dehnbarer  wird  als  in  der  W&rme  *).  Das  Verhalten 
dea  Nerven  im  sthenisoheo  und  asthenischen  Zustande  würden  wir  viel- 
leicht -  dem  Stahl  und  den  weichen  Eisen  vergleichen  können.  Wie 
der  Stahl ,  wenn  man  ihn  nach  der  Erhitzung  langsam  abkoblen  lässt, 
an  Grösse  und  Vollkommenheit  der  Elasticit&t  abnimmt ,  so  vermindert 
aach  im  asthenischen  Zustand  die  Grösse  und  Vollkommenheit  der 
Reiseiaatioitftt  des  Nerven  :  die  Grösse  derselben  ,  denn  ein  geringerer 
Beiaanatoss  erschüttert  hier  bereits  das  Holeculargleichgewicht,  der  Nerv 
iat  erregbarer;  die  Vollkommenheit  derselben,  deon^  wenn  einmal  das 
Oleicfagewicht  erschüttert  ist ,  kehrt  der  Nerv  schwer  wieder  zu  demsel* 
ben  zurück,  jeder  Reiz  hat  dauernde  Erregung  zur  Folge. 

In  ein  er  Beziehung  stehen  jedoch  unsere  Versuche  .nicht  im  Einklang 
mit  den  von  Pflüger  entwickelten  Vorstellungen.  Schon  bei  den  schwäch- 
afen  Strömen  sahen  wir  Spuren  derHemmung  über  die  ganze  intrapolare 
Strecke  sich  ausbreiten ,  und  anderseits  ist  selbst  in  der  Nachbarschaft 
der  Anode,  so  lange  die  Intensität  des  Stroms  eine  gewisse  Grenze  nicht 
Oberachreitet ,  durch  st&rkere  Reize  erhöhte  Erregbarkeit  nachzuweisen. 
Darnach  scheint  es,  dass  jene  antagonistischen  Kräfte  nicht  in  der  scharf 
geschiedenen  ^eise,  wie  es  die  Untersuchung  des  Elektrotonus  zu  leh- 
ren adiien,  zugleich  räumlich  in  der  Nervenfaser  auseinandertreten.  Viel- 
mdir  deuten  alle  unsere  Beobachtungen  darauf  hin,  dass  in  jedem  klein* 
aten  Theil  der  in-  und  extrapolaren  Strecke  gleichzeitig  spannende  und  * 
hemmende  Kräfte  zur  Wirkung  kommen,  welche  aber  in  Bezug  auf 
ihr  Intensilätsverhältniss  durch  die  Lage  der  Elektroden  bestimmt  sind. 
Dar  dorch  den  Strom  erregte  Nerv  gleicht  nicht  einer  Maschine,  an  wel- 
efaur  die  bewegenden  und  hemmenden  Vorrichtungen  schon  äusserlich 
von  einander  geschieden  sind,  sondern  einem  System,  das  in  jedem  klein* 
sten  Theil  auf  einer  Gegeniwirkung  der  nämlichen  Kräfte  beruht.  In  die- 
sem Siane  ist  daher  di^  Vergleichung  mit  einem  elastischen  Körper  die 
ireffendere.  Nur  müsste  dem  die  Voraussetzung  beigefügt  werden  ,  dass 
imler  der  Wirkung  des  Stroms  der  Holecularzustaod  jenes  elastischen 
Körpers,  etwa  ähnlieh  wie  durch  ungleiche  Erwär^mung,  geändert  werde, 
so  dasa  in  der  Nachbarschaft  der  Kathode  der  elastische  Widerstand  ab-, 
in  der  Nachbarschaft  der  Anode  aber  zunimmt.  Die  Theorie,  zu  welcher 
UM  die  Verfolgung  des  Verlaufs  der  Erregung  geführt  hat ,  verhält  sich 
tfä  der  ans  den  physiologischen  Veränderungen  im  Elektrotonus  gescböpf 
ten  Vorstellung  —  wenn  es  erlaubt  ist    ein  schon  bei  anderer  Gelegen- 


^)  Tyndall,  die  Witrme  als  Art  der  Bewegung.    Deutschs  Ausgabe,  S.  114. 
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heit  gebraachtes  Bild  zu   benOtzen  —  wie   die  Altere  Ansieht  Tom  Mag* 
neten  zu  der  Coulomb'schen  Holeculartbeorie  *)• 

So  bedeutsam  aber  diese  gaoze  Vergleichung  der  Reizuugsersohein- 
UDgen  mit  den  Elasticitätserscheinungen  ist,  da  sie  auf  fthnliohe  Kr&f- 
teformen  hinweist,  so  bleibt  sie  doch  eine  blosse  Analogie,  über  welche 
wir  hinausgehen  müssen ,  sobald  die  nähere  Erforschung  der  Erregungs- 
vorgänge die  Möglichkeit  bietet,  in  das  Spiel  der  inneren  Kräftewirkun- 
gen  einen  direoteren  Einblik  zu  gewinnen.  'Hierfllr  sind  uns  aber ,  wenn 
ich  nicht  irre,  in  den  vorstehenden  Untersuchungen  einige  Anhaltspunkte 
gegeben  worden. 

2.    Haiptsätze  der  Keckaaik  des  Nerreafriiicips. 

S.  140.  In  dem  Nerven  sind  fortwährend ,  auch  wenn  keine  äus- 
seren Kräfte  auf  ihn  wirken,  innere  Kräfte  wirksam.  Denn  chemische 
Processe  finden  ohne  Aufhören  im  lebenden^  sowohl  wie  im  absterbenden 
Nerven  statt.  Wir  wollen  alle  diese  aus  seiner  Molecularconstitution  her- 
vorgehenden  Kräftewirkungen  ,  sofern  sie  nicht  in  äussere  mechanische 
Arbeit  übergehen,  als  innere  Mo lecular arbeit  oder^  der  Kürze  hal- 
ber, schlechthin  als  Moleoulararbeit  bezeichnen.  Wirkt  nun  ein  äus- 
serer Reiz  auf  den  Nerven  ein,  so  überträgt  derselbe  ein  gewisses  Quan- 
tum äusserer  Arbeit  auf  ihn  :  wir  wollen  dasselbe  die  Reiz  arbeit  nen- 
nen. Durch  den  Reiz  wird  aber  ein  Vorgang  erzeugt,  welcher  auf  den 
Muskel  übertragen  sich  in  einer  gewissen  mechanischen  Arbeitsleistung 
äussert:  die  so  entstandene  Arbeit  soll  die  Erregungsarbeit  genannt 
werden.  Die  Aufgabe  einer  Molecularmechanik  des  Nerven  besieht  nun 
darin,  die  näheren  Beziehungen  zwischen  Moleoulararbeit,  Reizarbeit  und 
Erregungsarbeit  zu  finden. 

§•  141.  Die  innere  Moleoulararbeit  des  Nerven  geht  aus  den 
fortwährenden  Verbindungen  und  Spaltungen  der  chemischen  Molecflle 
hervor,  aus  denen  die  Nervensubstanz  besteht. 

Nach  der  jetzt  geläufigen  Annahme  über  den  Stoff-  und  Kräfteweeh- 
sel  in  den  Geweben  des  Thierkörpers  sollen  die  hochatomigen  Verbind- 
ungen, welche  die  Gewebe  zusammensetzen^  durch  Spaltung  und  Oxyda- 
tion allmälig  die  einfacheren  Endproducte  des  thierischen  Stoffwechsels 
liefern.  In  den  complexen,  aber  lose  zusammengefügten  Oewebsverbind- 
ungen  ist  nun  eine  grosse  Menge  vorräthiger  Arbeit  in  der  Form  chemi- 
scher Afßnitätskräfle  angehäuft.  Dieser Arbeitsvorrath  wandelt  sichln  dem 
Maasse  in  wirkliche  Arbeit  um ,  als  die  hochatomigen  Verbindungen  sich 


*)  Vergl.  du  Bois-Reymond,  Untersuchungen  über  thierisohe  Electri^itSt, 
Bd.  I  S.  679. 
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«palten  und  unter  Saueretoffaufnahme  in  einfaehere,  fester  zusammenge* 
filgte  Verbindongen  fibergehen  *). 

Wenn  auch  diese  Annahme  ^  so  weit  sie  sich  auf  die  allgemeine 
Richtung  des  Stoff-  und  Kräftewechsels  in  den  Geweben  bezieht,  zweifel- 
los richtig  ist,  so  spricht  doch  Manches  dafür,  dass  neben  den  Spaltungs- 
und Oxydationsvorgängen ,  bei  denen  lebendige  Kraft  frei  wird ,  andere 
chemische  Actionen  ,  wenngleich  in  geringerem  Maasse,  einhergehen,  bei 
denen  sich  umgekehrt  hochatomige  Oewebsverbindungen  aus  einfacheren 
und  fester  zusammengefQgten  restituiren ,  indem  gleichzeitig  ein  entspre- 
chendes Quantum  lebendiger  Kraft  verschwindet  und  als  Arbeitsvorrath 
wiederum  angehäuft  wird.  Speciell  beim  Nerven  wird  dies  durch  jene 
Restitution  der  innern  Kräfte  bezeugt,  welche  man  die  Erholung  nennt. 
Koch  der  Tom  Blut  getrennte  Nerv  zeigt ,  wie  bekannt,  diese  Erschein- 
ung. Da  die  Erholung  aber  nichts  anderes  ist  als  eine  neue  Anhäufung 
von  Arbeitsvorrath,  so  wird  man  nicht  umhin  können  rflckwärts  zu  fol- 
gern ,  dass  in  dem  Nerven  neben  der  fortwährenden  Spaltung  und  Zer- 
setzung seiner  Bestandtheite  auch  solche  chemische  Actionen  vorkom- 
men, bei  denen  eine  Restitution  dieser  Bestandtheile  in  gewissem  Grad 
stattfindet.  Wenn  wir  demnach  unter  negativer  Arbeit  diejenige  Ar- 
beit verstehen,  welche  verschwindet,  dadurch  dass  sie  zur  Bildung  com- 
plexer  chemischer  Verbindungen  verwendet  wird,  in  denen  sie  als  Ar- 
beitsvorrath sich  anhäuft,  so  können  wir  sagen,  die  ganze  Holeculararbeit 
des  Nerven  setze  sich  aus  positiver  und  negativer  Arbeit  zusammen. 
Wären  beide  von  gleicher  Grösse,  so  wfirden  sie  sich  aufheben.  Wir 
dürfen  aber  voraussetzen,  dass  im  Nerven,  wie  in  andern  thierischen  Ge- 
weben, im  Allgemeinen  die  positive  Moleculararbeit  überwiegt.  Von  der 
durch  chemische  Zersetzungen  geleisteten  Arbeit  wird  also  immer  nur 
ein  kleinerer  Theil  wieder  zu  chemischer  Action ,  zu  Verbindungen  ge- 
trennter Theilmolecüle,  verbraucht,  der  grössere  wird  frei,  indem  er,  sofern 
er  nicht  theilweise  in  mechanische  Leistung  der  Muskeln  übergeht, 
schJiesslich  als  Wärme  zum  Vorschein  kommt. 

S.  142.  Um  das  ip  seinem  eigentlichen  Wesen  uns  unbekannte  Wir- 
ken der  Jfolecularkräfte  des  Nerven  einigermassen  mit  der  Anschauung 
zu  durchdringen ,  wollen  wir  aui  die  allgemeinen  Vorstellungen  zurück- 
geben, welche  man  vom  physikalischen  Gesichtspunkte  aus  über  die  Na- 
tur chemisch  zersetzbarer  Flüssigkeiten  sich  gebildet  hat  **).  Hiernach 
müssen  wir  uns  vorstellen,  dass  in  einer  solchen  Flüssigkeit,  auch  wenn 
sie  in  ihrer  Zusammensetzung  vollkommen  ungeändert   bleibt-^    doch  ein 


*)  Vergl.  mein  Lehrbuch  der  Physiologie,    2te  Aufl.  $•  51  u.  52,    sowie  mein 

Handbuch  der  medicioischen  Physik  S.  418  n.  f. 
•*)  GlansiuB,  ElectricitStsleitnog  in  Electrolyten.    Abhandlungen II ,  S.  208. 
(Poggend-Ann.  Bd.  101,  S.  338.) 
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« 
fortwährender  Wechsel  der  Bestandtheile  slatlfiodet.    iDdem  Dtailieh 

OesammtmoIecQle  in  Bewegungen  um  labile' OleichgewiohUfaigeii  begrifr 

fen  sind,  ausserdem  aber  deren  Theilmolecale  Schwingungen  um  relativ 

festere  Gleichgewichtslagen  ausführen^  werden  h&ußg  die  einem  bestiinnftr 

teo  OesammtmolecOl  angehörenden    Theiichen   in   die  Ansiehungssphftre 

fremder  Thellmolecule  gerathen :   es  wird  also   eine  Spaltung  eintreten. 

In   andern  F&llen   werden    losgerissene  TheilmoleoOle  zusammentreffend 

sieh  vereinigen,  es  wird  sich  eine  chemische  Verbindung  herstellen. 

In  einer  Flüssigkeit;  deren  Constitution  im  Gänsen  sich  nicht  fto» 
dert,  bleiben  die  Summen  der  so  geleisteten  positiven  und  negativen  Mo« 
leculsrarbeit  immer  einander  gleich.  Dies  ist  anders  bei  Flasaigkeitoiiy 
die  nicht  bloss  aersetzbar  Sind^  sondern  die  sieh  wirklich  aersetso,  wie 
dies  mit  der  Flttssigkeit  des  Nerven  der  Fall  ist.  In  ihr  sind  die  Theile 
der  susammengesetsteren  chemischen  Gesammtmolecflle  so  lose  an  ein* 
andef  gebunden^  dass  von  denjenigen,  die  sich  w&hrend  ihrer  Bewegan^ 
gen  getrennt  haben,  immer  eine  gewisse  Anaahl  dauernd  getrennt  bleibt. 
Der  Merv  ist  daher  nicht  in  fortwährendem  ohemisehem  Gleiehgiewiehi^ 
sondern  er  verändert  allmälig  seine  Zusammensetaung,  während  posiÜTe 
Voleculararbeit  frei  wird.  Nur  in  der  Verbindung  mit  d^m  lebend« 
Organismus  kann  auch  hier  ein  Gleichgewicht  hergestellt  wafdeo^  iodeBä 
das  Blut  von  neuem  oomplexe  ehemische  Molecale  xuführt  nod  da^gas 
die  dberschassigen  Bpaltungsproducte  entfernt.  Im  Nerrea  aelbal  wn4 
aber  hierdurch  wahrscheinlich  nur  die  Geschwindigkeit  der 
und  der  Ueberschuss  positiver  Holecu  lararbeii  grosser,,  ala  ^  obna 
fortwährende  Ab-  und  Zufuhr  sein  würde« 

S.  143.  Reizarbeit  kann  im  Allgemeinen  jede  qögltelieFons  dar 
äussern  Arbeit  sein,  welche  auf  den  Nerven  Qbertrageo  den  Molecalaraoataad 
desselben  vorübergehend  oder  dauernd  erschüttert  Die  Art,  wie  der  Beia 
Erregung aarbeit  hervorbringt,  liesse  in  verschiedener  Weise  aich 
denken.  Die  einfachste  Annahme  wäre  die ,  dass  die  Reiaacibeti  un- 
mittelbar in  B!rregungsarbeit  übergehe,  ohne  dass  dabei,  die  indesaen  an« 
gtMft  fordaoemde  Moleciilararbeit  weiter  in  Frage  käme.  Wenn  aber 
diese  Annahtne  sdion  desshalb  nnwahrscheinlidi  iat,  weit  eine  EnchQt* 
terung  des  Moleoularsustandee  nothvrendig  mit  einer  Veränderung  der 
Moleculararbeit  verbunden  sein  muss,  so  widersprechen  ihr  ftberdem  dtreel 
die  ThatSBchen. 

Bei  den  schwächsten  Reizen ,  welche  keine  Muskelinekni^  b^rvei^ 
bringen  ,  muss  die  Reiiarbeit  nothweadig  selbst  in  Mölecalararbeit  an- 
gewandelt werden.  Insofern  sich  solche  schwache  Reise  in  gesteigerter 
Erregbarkeit  verralhen,  werden  wir  zwar  annehmen  müssen,  dasa  durah 
sie  zunächst  ebenfalls  Erregungsarbeit  entsteht.  Aber  die  letztere  genOgt 
in  diesem  ^alle  nicht ,  um  eine  mechanische  Leistung  des  Muskels  an*» 
aolOaen.  Sie  kann; nur  dann  als  mechanische  Arbeit  frei  werden,  wenn 
da  neuer  Reiz  hinzutritt,  zu  dessen  Wirkung  sie  sich  addirt.   Im  andern 
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Fiall  veracbwindet  sie  ailmftlig^  indem  sie  im  Nerveo  selbel  in  Moleouler- 
art>eil  verwandelt  wird,  Diese  Verwandlung  findet  aber^  wie  dieErsebeia* 
ängen  des  Abklingens  der  Erregung  lehren,  fOr  einen  Theil  der  firteg- 
flitgaarbeit  aueh  dann  statt,  wenn  dieseH>e  eine  äussere  mechaniaebe  Leist* 
nng  doroh  Erregung  des  Muskels  hervorbringt.  Wir  kommen  also  la 
dem  gana  allgemein,  fOr  jede  Art  und  8t&rke  der  Reisai^  güHigen 
Satze: 

1)  Btets  wird  nur  ein  Theil  der  Erregungsarbeit  aur 
Auslosung  meohaniseher  Leistung  verwendet,  der  andere 
Theil  wird  in.  innere  Moleculararbeit  des  Nerven  überge* 
fahrt. 

S.  144.  Keizarbeit  und  Erregungsarbeit  sind,  wie  die  Eri^br> 
ung  lehrt ,  einander  durohaus  nicht  aequivalent.  Mit  der  Zunahme  der 
erateren  w&chst  die  letztere  nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenzt.  Je 
nach  dem  Zustande  des  Nerven  wechselt  die  Erregviogsarbeit ,  die 
durch  ein  bestimmtes  Quantum  von  Reizarbeit  ausgelöst  werden  kanui 
in  hohem  Grade.  Nun  wird  aber  der  Zustand  des  Nerven  ganz  und  gar 
daroh  die  Molecularkr&fte  bestimmt.  Die  durch  einen,  bestimmten  Reiz 
hervorgebrachte  Erregungsarbeit  ist  also  immer  auch  von  der  lanernMo* 
leeolararbeit  abb&ngig. 

Hiebt  minder  weisen  die  Veränderungen,  welche  die  Erregung  bei 
ihrer  Fortpflanzung  in  der  Nervenfaser  erfährt,  auf  eine  solche  Bezieh- 
ung hin.  Mit  RQcksicht  hierauf  hat  schon  Pflttger  bervorgehobeii, 
dass  man  sich  den  Erregungsvorgang  nicht  einfach  als  eine  fortge» 
pflanzte  Sohwingungsbewegung  denken  dtirfe ,  sondern  dass  in  jedem 
Quersdinitt ,  welchen  die  Erregung  durcheilt,  neue  Auslösungen  von  Mb- 
leeularkrftften  stattflnden*^).  Alle  diese  Beobachtungen  fahren  uns  zu  dem 
Satze  : 

2)  Stets  wird  die  deni  Nerven  zugeftthrte  Reizarbeit 
znn&chst  in  innere  Moleculararbeit  umgewandelt-,  und  erst 
aua  der  letzteren  geht  die  Erregungsarbeit  hervor. 

Jeder  Reizungsvorgang  besteht  somit  darin  ,  dass  die  Keizarbeit  in 
Moleculararbeit  übergebt ,  worauf  Moleculararbeit  in  Erregungsarbeit  ver- 
wandelt wird :  von  der  letzteren  kann  sodann  ein  Theil  in  mechanische 
Leistung  umgesetzt  werden  ,  der  andere  Theil  wird  wieder  Molecular» 
arbeit.  Wo  keine  mechanische  Leistung  zu  Stande  kommt,  geht  alle  Er- 
regungsarbeit wieder  in  Moleculararbeit  Ober. 

Ein  Gleiohnifls  ,  welches  freilich )  wie  alle  Gleichnisse ,  hinkt ,  wird 
vielleicht  die  Sache  anschaulicher  machen.  Denken  wir  uns  einen  Was- 
serkessel, in  welchem  ein  Schaufelrad  gedreht  werden  kann.  Ueber  dem 
Kessel  befinde    sich  ein  abgeschlossener  Luftraum  ^  der    <(ber  dareh  eio 


•)  A.  a.  0.  S.  472. 
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eich  TOD  innen  naoh  aussen  bewegendes  Ventil  geöffnet  werden  kano. 
Drehen  wir  das  Schaufelrad ,  so  erwftrmt  sich  in  Folge  der  Reibung  die 
Wassermasse  und  fbllt  allmälig  den  Raum  mit  Dampf,  der  einen  DrodiL 
auf  das  Ventil  ausübt.  Hat  dieser  Druck  eine  bestimmte  Grösse  errdcht, 
so  öffnet  sich  das  Ventil  ,  und  der  .Dampf  entweicht  nach  aussen.'  Hier 
wird  durch  die  Bewegung  des  Rades  die  Reizarbeit ,  durch  die  Erw&rm» 
ung  des  Wassers  die  Moleculararbeit,  durch  den  Dampfdruck  die  Erregunga- 
arbeit  und  endlich  durch  die  Bewegung  des  Ventils  die  mechanische  Leistung 
des  Muskels  dargestellt.  Das  Oleichniss  hinkt  vorzugsweise  desshalb,  we3 
In  ihm  die  hervorgebrachte  Moleculararbeit  der  Arbeit,  welche  das  Rad 
dreht ,  äquivalent  ist,  während  bei  der  Erregung  ,  bei  welcher  der  Reis 
einen  Theil  des  in  den  chemischen  Molecülen  des  Nerven  angehäaften 
Arbeitsvorrathes  auslöst,    eine  solche  Aequivalenz  nicht  stattfindet. 

S.  145.  Die  innere  Moleculararbeit  musste  in  einen  positiven  und 
negativen  Theil  unterschieden  werden.  Die  an  Quantität  überwiegende 
positive  Moleculararbeit  kann  in  irgend  einer  Form  von  bewegender 
Kraft  nach  aussen  treten.  Die  Erregungsarbeit  wird  daher  nur  aus  dieser 
positiven  Moleculararbeit  hervorgehen  können,  und  insofern  sie  sich  nicht 
in  mechanische  Leistung  umwandelt,  wird  sie  auch  in  dieselbe  wieder 
zurflckkehren.  Wir  können  uns  daher  die  erregende  Wirkung  des  Reizes 
so  vorstellen,  dass  derselbe  durch  die  herbeigeführte  MolecularerschOtter- 
ung  diejenigen  Bewegungen  ,  wodurch  die  Kräfte  der  TheilmolecQle  frei 
werden,  vermehrt  und  beschleunigt.  Es  wird  auf  diese  Weise  unmittelbar- 
verständlich ,  dass  zwar  die  Grösse  der  Erregung  in  einer  gewissen  Be- 
Eichung  zur  Grösse  des  Reizes  steht ,  dass  aber  von  einer  Aequivalens 
nicht  die  Rede  sein  kann.  Denn  der  Reiz  ist  nur  der  äussere  Anstoss, 
die  eigentlichen  Kräfte  der  Erregung  stammen  von  den  im  Nerven  aa- 
. gesammelten  Molecularkräften  her. 

Bei  der  negativen  Moleculararbeit  dagegen  werden  freie  Moleenlar- 
kräfte  gebunden,  indem  gespaltene  und  unter  einander  in  festere  Verbind^ 
ungen  getretene  Theiimolecüle  aus  diesen  gelöst  und  wieder  zn  coraple^ 
xeren  Ganzen  vereinigt  werden  ,  in  welchen  sie  loser  gebunden  sind. 
Die  freien  Molecularkräfte  kehren  wieder  zu  dem  Arbeitsvorrath  zurQck, 
welcher  für  kanftige  Leistungen  disponibel  bleibt.  In  der  negativen  Mole- 
culararbeit besteht  daher  die  Restitution  oder    die  Erholung  des  Nerven. 

Die  Leistungsfähigkeit  eines  Nerven  muss  naoh  der  Summe  von 
positiver  Molecularbeit  und  von  vorräthiger  Arbeit  bemessen  werden,  die 
er  in  sich  führt.  Der  vom  Organismus  getrennte  Nerv,  der  keine  neue 
Kraftzufuhr  durch  das  Blut  erhält,  hat  seine  Arbeit  bald  ausgegeben.  In*> 
dem  immer  nur  ein  Theil  der  positiven  Moleculararbeit  wieder  zur  Resti* 
tution  verwandt  wird,  erschöpft  Mch  nach  und  nach  sein  Kraftvorrath, 
namentlich  wenn  durch  Reize  der  Uebergang  in  Arbeit  beschleunigt  und 
etn  grosser  Theil  der  letztern  nach  aussen ,  an  den  eigenen  Muskel  und 
durch  diesen  an  die  Aussenwelt  übertragen  wird.  .     . 
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Nicht  bloss  die  Summe  positiver  Arbeit ',  die  d^r  Nerv  auszugeben 
hat,  ist  aber  von  dem  Arbeitsvorrath  abhängig^  den  er  in  der  Form  che- 
jnischer  Gegenwirkungen  der  verbundenen  Theilmolecüle  in  sich  fahrt, 
sondern  auch  die  Art  ^  wie  auf  einen  gegebenen  äusseren  Anstoss  ein 
Theil  der  Moleculararb^it  in  Erregungsarbeit  übergeht,  wird  hierdurch 
wesentlich  bestimmt  sein  müssen.  Je  weiter  die  Zersetzung  im  Nerven 
fortgeschritten  ist,  um  so  mehr  sind  seine  chemischen  Verbindungen  in 
solche  Theilmolecüle  zerfallen,  die,  unter  den  im  Nerven  gegebenen  Be-  . 
dingupgen,  nicht  mehr  zu  den  complexen  QesammtfnoiecCrien  sich  verei- 
nigen können ,  in  denen  neuer  Arbeitsvorrath  sich  ansammelt.  Es  wird 
also  mehr  und  mehr  solche  Moleculararbeit  entstanden  sein  u.äd  bei  jedem 
äussern  Anstoss  von  neuem  entstehen^  welche  nicht  mehr  in  negative 
zurückverwandelt  werden  k€uin.  In  dem  noch  unzersetzten,  leistungsf&hi-  * 
jgen  Nerven  hingegen  werden  zwar  ebenfalls  fortwährend  Theilmolecüle 
sich  trennen,  und  es  wird  so,  indem  dieselben  festere  Verbindungen  ein- 
gehen^ positive  Moleculararbeit  entstehen,  sie  werden  aber,  weil  sie  noch 
nicht  jenen  Grad  des  Zerfalls  erreicht  haben ,  immer  leichter  und  daher 
auch  in  grösserer  Menge  wieder  zu  Oesammtmolecülen  sich  verbinden. 
Im  leistungsfähigen  Nerven  wird  also  stets  ein  grösserer  Theil  der  posi- 
tiven Moleculararbeit  wieder  in  negative  zurückkehren,  und  der  Arbeits- 
vorrath wird  dadurch  langsamer  abnehmen. 

Diese  Unterschiede  müssen  nun  bedeutend  ins  Gewicht  fallen,  wenn 
ein  äusserer  Reiz  den  Molecularzustand  des  Nerven  erschüttert.  Im  athe- 
nischen Nerven  wird^  wegen  seines  grösseren  Arbeitsvorrathes,  die  wäh^ 
rend  einer  kurzen  Zeit  erzeugte  Zunahme  der  positiven  Moleculararbeit 
grösser  sein,  aber  es  wird  zugleich  rascher  und  intensiver  eine  Rüekver- 
wandlung  zu  negativer  Moleculararbeit  eintreten,  als  beim  asthenischen  Ner- 
ven. Aehnlich  verhält  es  sich  mit  der  Wirkung  der  Temperatur.  Es  ist 
bekannt,  dass  in  höherer  Temperatur  ebensowohl  Verbindungen  wie  Zer- 
setzungen schneller  vor  sich  gehen  ah  in  der  Kälte,  was  sich  daraus  er* 
klärt,  dass  die  Wärme  die  Moleculararbeit  vergrössert,  also  einerseits  die 
Gesammtmolecüle  leichter  in  ihrcTheile  trennt,  anderseits  aber  auph  die 
Bewegung  der  Theilmolecüle  beschleunigt,  die  an  einander  gerathend  zu 
einem  neuen  Gesammtmolecül  sich  vereinigen.  Beim  Nerven  greifen  nun 
offenbar  beide  Wirkungen  Platz.  Mit  steigender  Temperatur  nimmt  die 
Moleculararbeit  des  Nerven  so  zu,  dass  sie  schliesslich  von  selbst,  ohne 
Hinzutreten  eines  weiteren  Reizes,  in  Erregungsarbeit  übergeht.  So  lange 
die  Temperatur  nicht  allzu  stürmisch  einwirkt,  wird  aber  zugleich  ein 
Theil  der  positiven  Arbeit  schneller  in  negative  zurückverwandelt, 

• 

Diese  Betrachtungen  führen  uns  zu  dem  dritten  Hauptsatze : 

3)  Die  Hemmungen,  welche  als  Widerstände  gegen  äus- 
sere Reize  wirken,,  rühren  stets  von  dem  Debergang  posi- 
tiver in  negative  Moleculararbeit  her. 
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S.  146.  Die  Art  des  Uebergange  der  Holeeulararbeit  in  Err«gttogs- 
arbeit  -ist  des  näheren  unbekannt  Nur  so  viel  Iftast  sieh  tfrit  grotier 
Wahrscheinlichiteit'Qber  dieselbe  aussagen,  dass  die  einmal  entstanden^ 
Erregungsarbeit  zwar  wieder  in  andere  Formen  positiver  Moleeulararbeü 
Qbergehen  kann  und  sogar  regelmässig  Qbergeht  ,  dass  sie  aber  oiemals 
in  negative  Holeeulararbeit  verwandelt  wird.  Die  nicht  iu  meehaniaeher 
Leistung  verwandte  Erregungsarbeit  wird  also  wahrsobeinlich  in  der  Ge- 
stalt von  Wärme  frei  werden,  dagegen  ist  nach  Analogie  aller  Brfabma- 
gen,  die  wir  Ober  das  Hervorgehen  von  Arbeit  aus  chemischer  Aotion 
machen,  nicht  im  entferntesten  au  vermuthen,  dass  die  einmal  gebildeM 
Erregungsarbeit  wieder  au  dem-Arbeitsvorrath  surtlckkehren  könne,  der 
in  der  Form  chemischer  Gegenwirkungen  in  der  Nervenfaser  aufgeapel* 
cbert  ist.  Wir  stellen  daher  den  weitern  Satz  auf: 

4)  Die  Rockverwandlung  der  positiven  in  negatfve  Ho* 
lecttlararbeit,  worauf  die  Erholung  desNerven  beruht,  kaan 
nif^mals  in  Bezug  auf  denjenigen  Theil  der  Arbeit  statt» 
finden,  welcher  bereits  zu  Erregungsarbeit  geworden  ist 
oder  aus  solcher  herstammt 

Wir  können  uns  diesen  Satz  leicht  aus  seiner  abstracten  in  eine  an« 
sehauliche Form  übersetzen,  wenn  wir  uns  vorstellen  (wie  es  oben  schon 
zur  Erläuterung  des  Begriffs  der  Leistungsfähigkeit  geschehen  ist)  ,  die 
auseinandergerissenen  Theilmolectile  könnten  nur  so  lange,  unter  Leiatong 
negativer  Arbeit,  sich  wieder  zu  grösseren  GesammtmolecQlen  vereinigen, 
als  sie  selbst  noch  einigermassen  complexe  Ganze  vorsteilen ,  während, 
sobald  der  Zerfall  einen  gewissen  Grad  erreicht  hat,  eine  solche  ReatiUz«^ 
tion  nicht  mehr  möglieh  ist,  sondern  nur  noch  weitere  Zersetzung  unter 
Freiwerden  positiver  Holeeulararbeit  stattfinden  kann,  wobei  die  frei  wer- 
denden Holecfile  allmälig  zu  den  Endproducten  der  thierischen  Zeraets* 
ung  verbrennen. 

$.  147.  Ein  äusserer  Reizanstoss  steigert,  wie  wir  angenommeti 
haben  ,  die  Holeeulararbeit,  indem  an  der  gereizten  Stelle  eine  grdaaere 
Zahl  von  Theil molecOlen  als  sonst  aus  ihren  Verbindungen  getrennt  isrird« 
Als  eine  Folge  dieser  Störung  ergibt  sich ,  dass  nun  auch  in  grösaerer 
Zahl  Theilmolecale  sich  wieder  zu  complexeren  Ganzen  vereinigen  ,  weil 
sie  aller  Orten  andere  getrennte  Holecüle  treffen ,  zu  denen  sie  Anzieh- 
ungskräfte besitzen.    Hieraus  gewinnen  wir  den  ferneren  Satz: 

5)  Durch  jeden  Reizanstoss  wird  nicht  nur  die  positive, 
sondern  nothwendig  immer  auch  die  negative  Holeeular- 
arbeit vergrössert. 

S.  148.  Schliesslich  lässt  sich  noch  die  Frage  erheben,  wie  sich  die 
Umsetzungen  von  Reizarbeit  in  Erregungsarbeit  sowie  von  positiver  in 
negative  Holeeulararbeit  der  Zeit  nach  verhalten.  Da  hievon  wesentiieli 
der  zeitliche  Verlauf  der  Erregungsvorgänge  abhängig  sein  wird,  ao  ist  aa 
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aofhweDdig,  dass  auoh  diese  Frage  i»  einem  allgemeiaa»  Oraadsatse  ihre 
Beaatwortang  finde.  Ein  solcher  iieet  sich  nun  aber  nicht  mehr  ledig- 
lich aus  allgemeinen  Erwägungen,  gewinnen  ,  sondern  er  kann  nur  aus 
den  besonderen  Gesetzen  der  Kräftewirkung  geschöpft  werden,  welebe  in 
dem  Verlaiif  der  Brregungsvorgänge.  selbst  ihren  Ausdruck  finden.  An 
sieb  wihd—  ja  hier  sehr  verschiedene  Arten  aeitltcber  Beziehung  mög* 
lieh  sein.  Erst  die  Sribkrung  kaoa.  daher  «ntscbeideSf  welche  Beaiebung 
.wirklich  stattfindet  Erat  wenn  uns  die  inneren.  Molecularvorg&pge 
der  Erregung  bekannt  wären,  wa»dcii  wir  auch  in  dieser  Hinsicht  eine 
bestimmte  Voraussage  machen  kdoiien.  Da  dies  nicht  der  Fall  ist,  so 
mtlsaen  wir  umgekehrt  den  Verlauf  dar  Birrrgnag^  wie  er  sich  in  unsern 
Beobachtungen  darstellt ,  benatzen,  um  auf  den  Ablauf  der  Innern  Hole* 
euiarrorgänge  Schlüsse  zu  ziehen  Hiervon  ausgehend  kommen  wir  zu 
dem  Salze: 

63  Zur  ersten  Entstehung  von  Brregungsarbeit  aus  Ho- 
leeulararbeit  ist  stets  mehr  Zeit  erforderlich,  als  zur 
ROokverwandlung  positiver  in  negative  Moleculararbei t 
Sobald  aber  einmal  der  Uebergang  in  Brregungsarbeit  er« 
folgt  ist,  so  wird  in  sehr  kurzer  Zeit  ein  grosserTheil  der- 
jenigen  Holeculararbeit ,  welche  bei  der  gegebenen  Beiz- 
stärke  disponibel  wird,  hierzu  aufgebraucht. 

Wir  können  uns  diesen  Satz  leicht  in  folgender  Weise  veranschau- 
lichen. Wir  wollen,  gemäss  den  früher  gemachten  Annahmen  ^  voraus- 
setzen, der  Uebergang  von  Holecular-  in  Erregungsarbeit  sei  erfolgt,  so- 
bald die  durch  den  Reizanstoss  bewirkte  Erschütterung  eine  grössere 
Zahl  von  Holecülen  so  weit  getrennt  hat,  dass  eine  Recomposition  der- 
selben nicht  mehr  erfolgen  kann.  Ist  dies  geschehen ,  so  werden  die  so 
getrennten  Holecüle  in  lebhafter  Bewegung  begriffen  durch  die  Anzieh- 
ungskräfte, die  sie  ausüben,  weitere  Holecüle  zerlegen,  es  wird  auf  diese 
Weise  der  Vorgang  der  Erregung,  sobald  er  einmal  begonnen  hat,  an»» 
schwellen  und  sich  fortpflanzen.  Dagegen  wird,  bis  die  Trennung  jenen 
Grad  erreicht  hat,  eine  gewisse  Zeit  verfliessen.  In  dieser  Zwischenzeit 
wird  aber  gerade  eine  lebhafte  Rüokverwandlung  positiver  in  negative 
Holeculararbeit  stattfinden.  Denn  die  Theilmolecüle  haben  noch  nicht 
jenen  Orad  der  Spaltung  erfahren,  der  sie  zur  Wiederherstellung  der 
oomplexen  Verbindungen  unfähig  macht:  es  wird  also  auch  ,  ehe  posi- 
tive Holeculararbeit  in  merklicher  Henge  in  Erregungsarbeit  übergegangen 
lat^'die  durch  den  Reiz  gesteigerte  Bildung  negativer  Holeculararbeit  sich 
bemerklich  machen«  Hieraus  ersieht  man,  dass,  obgleich  der  obige  Satz 
zunächst  den  Erfahrungen  über  den  Verlauf  der  Erregung  entnommen 
iaty  doch  auoh  die  allgemeinen  Vorstellungen  über  den  Holeoularzustand 
des  Nerven,  von  welchen  wir  ausgiengen ,  ihn  als  die  wahrscheinlichste 
Hypothese  erscheinen  lassen. 

Der  Schluss  des  obigen  Satzes  enthält  zugleich   die  Antwort  auf  die 


I 
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möglicher  Weise  aufeawerfende  Frage,  wie  deon  der  Uebergang  der  Mo* 
lecuiararbeit  in  Brregungsarbeit,  nachdem  er  einmal  begonnen  hat ,  abcTi- 
baapt  wieder  ein  Ende  nehmen  könne,  bevor^  aller  Arbeitoyorrath  aufge* 
braucht  ist. 

Offenbar  n&mlioh  wird  immer  nur  ein  Theii  der  im  Nerven  ange- 
häuften Moleculararbeit  disponibel  sein ,  unmittelbar  in  Erregungaarbeit 
aberzugehen,  indem  ein  Theil  der  Moleottle  in  relativ  festeren. Verbind» 
ungen  gehalten  ist,  aus  denen  er  durch. die  eingetretene  Holecuhrer-r 
sobatterung  nicht  getrennt  wird.  Von  der  Stärke  dieser  Erschatierung 
wird  zugleich  die  Quantität  von  Moleculararbeit  abhängen,  die  zum  Ueber- 
gang  in  Erregungsarbeit  disponibel  wird.  Bei  diesem  disponiblen  Theil 
nun  erfolgt  nach  unserer  Annahme  der  Uebergang  nach  Art  einer  Ex- 
plosion j  wobei  die  vorher  im  Deberschuss  vorhandene  •  Moleculararbeit 
plötzlich  aufgebraucht  wird.  Auf  dieselbe  Weise  geschieht  auch  die  Fort- 
pflanzung. Nachdem  an  der  direct  gereizten  Stelle  die  Erregung  ezplodirt 
ist,  überträgt  sich  die  hierdurch  bewirkte  Erschütterung  auf  ihre  unmii» 
telbare  Nachbarschaft  und  setzt  hier  den  bei  der  gegebenen  Stärke  des 
Stosses  disponibel  werdenden  Vorrath  von  Moleculararbeit  in  Erregunga- 
arbeit  um,  wot^ei  der  zeitliche  Verlauf  der  Vorgänge  vollständig  demjenir 
geil  an  der  direct  gereizten  Stelle  entspricht. 

S.  149.  Als  letzter,  ebenfalls  zunächst  der  Beobachtung  entaoai» 
menei^  Grundsatz  schliesst  sich  dem  vorigen  noch  der  folgende  an  : 

.7)  Bei  einem  gegebenen,  durch  chemische  Zusammen- 
setzung und  Temperatur  bestimmten  Molecularzustand  d^a 
Nerven  kann  das  Quantum  von  Moleculararbeit,  welches 
auf  einen  einmaligen  Reizanstoss  für  den  Uebergang  in 
Erregungsarbeit  disponibel  wird,  einen  bestimmten  Ovens- 
werth  nicht  überschreiten.  Sobald  dagegen  derUebergang 
erfolgt  ist,  kann  auch  von  neuem  Moleculararbeit  dispo- 
nibel gemacht  werden. 

Aus  dem  Molecularaustand  des  Nerven  kann  dieser  Satz,  der  sich, 
wie  man  leicht  sieht ,  auf  die  Thatsache  der  Maximalerregung  gründet, 
folgendermassen  anschaulich  gemacht  werden.  So  lange  der  Uebergang 
in  Erregungsarbeit  nicht  erfolgt  ist ,  kann'  sich ,  wie  wir  annahmen ,  die 
positive  Moleculararbeit  immer  wieder  in  negative  zurück  verwandeln. 
Nun  wächst  mit  der  Stärke  des  Reizes  sowohl  die  positive  wie  die  ne- 
gative Moleculararbeit,  weil,  je  mehr  Theilroolecüle  sich  losreissen,  um  so 
mehr  auch  wieder  gelegentlich  sich  vereinigen  ,  die  positive  Molecular- 
arbeit wächst  aber  im  Allgemeinen  stärker  als  die  negative,  daher  mit 
der  Intensität  des  Reizes  auch  die  Intensität  der  Erregung ,  d.  h.  die  an 
Erregungsarbeit  gewordene  Moleculararbeit,  zunimmt.  Nun  brauchen  wir, 
um  die  Thatsache  der  Maximalerregung  zu  verstehen ,  nichts  weiter  vor- 
auszusetzen^ als  dass  man  bei  der  Steigerung  der  Reizintensität  bei  einem 
Orenzwerthe  ankommt ,    von  welchem  an  mit  weiterem  Wachsthum  des 


Hauptsätze  der  Mechanik  des  Kervenprineipe.  273 

Beizes  die  positive  Holecolararbeit  nicht  mehr  stärker  wächst,  als  die 
oegalive,  sondern  beide  fortan  gleichmässig  zunehmen^  so  dass  die  Summe 
dispotiibler  Molecuiararbeit  von  jetzt  an  constant  bleibt.  Diese  Annahme 
erscheint  aber  nach  der  vorausgesetzten  Molecularconstitution  des  Ner- 
ven durchaus  wahrscheinlich.  Wie  von  einer  verdampfenden  Flflssigkeit, 
sobald  der  Ober  ihr  beflndliishe  Elaum  mit  Dämpfen  gesättigt  ist,  jeweils 
genau  so  viel  MolecQle  sich  trennen,  als  wieder  zu  ihr  zurückkehren*):  so 
wird  auch  hier,  wenn  die  Anzahl  losgerissener  Theilmolecüle  bei  einem 
gewissen  Punkt  angelangt  ist ,  eine  weitere  Vermehrung  derselben  nicht 
naehr  stattfinden  können,  ohne  dass  ebenso  viele  durch  Anziehungskräfte 
wieder  gebunden  werden,  vorfiusgesetzt  eben,  dass  die  Theilmolecüle  jene 
Fähigkeit  in  die  complexen  Verbindungen  zurückzukehren  noch  besitzen. 
Ist  diese  Fähigkeit  aufgehoben,  so  wird  dann  freilich  durch  weitere  Stei- 
gerung des  Reizes  auch  wieder  die  Summe  positiver  Molecuiararbeit  zu- 
nehmen können ,  ähnlich  wie  die  Verdampfung  einer  Flüssigkeit  wieder 
beginnen  würde,  wenn  man  in  dem  Räume,  der  mit  ihren  Dämpfen  ge- 
sättigt ist,  einen  Tbeil  dieses  Dampfes  durch  den  Dampf  einer  mit  der  vori- 
gen nicht  mischbaren  Flüssigkeit  ersetzen  würde.  Das  Analoge  findet 
aber,  nach  unserer  Voraussetzung,  in  dem  Momente  statt,  wo  sich  die 
Molecuiararbeit  in  Erregungsarbeit  umwandelt,  daher  im  selben  Moment 
neue   Molecuiararbeit  disponibel  wird. 

S.    Erklämng  iet  wicktigeren  Forven  1er  Nerrenerregiag. 

A.    Momentane  Erregungen. 

S.  löO.  Wir  wenden  uns  zunächst  der  einfacheren  und  allgemei- 
neren Aufgabe  zu,  jene  Form  der  Erregung  zu  deuten,  welche  bei  plötz- 
lichen Erschütterungen  des  Nerven  irgend  welcher  Art  entsteht,  und  bei 
welcher  die  besondere  Natur  des  äussern  Reizes  nicht  weiter  in  Rück- 
sicht tiäAlL  Hieher  g^ehören  also  die  Erregungen  durch  elektrische  Strom- 
stösse  von  sehr  kurzer  Dauer  und  die  Erregungen  durch  mechanische 
Stösse.  Die  plötzliche  Erschüttelrung  steigert  hierbei^  die  Molecuiararbeit, 
indem,  wie  wir  annehmen,  an  der  gereizten  Stelle  eine  grössere  Zuhl  von 
Theilmolecülen  als  sonst  aus  ihren  Verbindungen  getrennt  wird.  Die  erste 
'Folge  dieser  Störung  des  Moleculargleichgewichts  besteht  aber  darin,  dass 
nun  auch  in  grösserer  Zahl  Theilmolecüle  sich  wieder  vereinigen,  weil 
sie  aller  Orten  andere  getrennte  Molecflle  treffen ,  zu  denen  sie  Anzieh-^ 
ongskräfie  besitzen.  Durch  den  momentanen  Reizanstoss  wird  also  die 
positive  und  negative  Molecuiararbeit   vergrössert.    Lassen  wir  in  dieser 


*)  Clausins  über  die  Art  der  Bewegung,  welche  wir  Wärme  nennen,  Ab 
handlungen,  II  S.  238.  (Pogg.  Ann.  Bd.  100,  S.  353. ) 
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Zeity  während  der  Uebergang  in  Erregungsarbeit  noch  nicht  erfolgt  ist, 
einen  neuen  Reiz  auf  den  Nerven  wirken ,  der  aber  erheblich  sohwächer 
aU  der  vorige  ist,  so  bleibt  derselbe  wirkungslos,  denn  seine  die  positive 
Holeculararbeit  vermehrende  Wirkung  wird  durch  den  Ueberschuss  nega- 
tiver Moleculararbeit,  den  er  vorfindet,  aufgehoben  (Stadium  derUnerreg- 
barkeit).  Sind  beide  Reise  Maximalreize,  so  verstärken  sie  sich  w&hrend 
dieses  Stadiums  ebenfalls  nicht,  weil  der  erste  Reiz  schon  alle  flberhaopt 
disponible  Holeculararbeit  frei  gemacht  hat.  Hat  dagegen  die  Explosion 
der  ersten  Erregung  begonnen ,  so  verstärkt  nun  selbst  das  kleinste  neu 
hinzukommende  Reizquanlum  die  Erregung,  weil  jetzt  bereits  neue  Mole- 
culararbeit  zum  Uebergang  in  Erregungsarbeit  bereit  ist.  Ist  die  ent- 
standene Erregungsarbeit  stark  genug,  so  geht  ein  Theil  derselben  in 
mechanische  Leistung  des  Muskels  tiber.  Dabei  bleibt  aber  stets  ein 
Ueberschuss  von  Erregungsarbeit  zurQck,  der  sich  bei  der  Einwirkung 
eines  Reizes  als  gesteigerte  Erregbarkeit  kundgibt.  Ebenso  überwiegt  nach 
dem  Ablauf  der  Zuckung  in  der  Regel  die  zurückgebliebene  Erregung» - 
arbeit)  die  erst  allmälig  in  andere  nicht  mehr  rückwandelbare  Formen 
von  Holeculararbeit  übergeht.  Erfolgt  aber  die  erste  Explosion  der  Er- 
regungsarbeit sehr  rasch  und  energisch,  so  kann  für  eine  kurze  Zeit  fast 
alle  disponible  Holeculararbeit  aufgebraucht  sein ;  es  überwiegt  dann  für 
einen  Uoment  die  negative  Holeculararbeit,  und  es  entstehen  die  vor- 
übergehenden Hemmungen  nach  Ablauf  der  Zuckung.  Die  elektrischen 
Veränderungen  des  Nerven  scheinen  den  Erregungsvorgang  nicht  zu  be- 
gleiten, sondern  ihm  voranzugehen,  da  nach  den  Versuchen  von  Bern- 
stein *)  die  nach  momentaner  Reizung  erfolgende  Bchwankungscurve 
des  Nervenstroms  eine  so  kurze  Zeit  dauert,  dass  sie  jedenfalls  noch 
rollständig  in  das  Stadium  der  Ufaerregbarkeit  hineinfällt.  Die  negative 
Bebwankung  ist  daher  wahrscheinlich  durch  den  Uebergang  positiver  in 
negative  Holeculararbeit  verursacht. 

B.   Erregung  durch  den  elektrischen  Strom. 

S.  101.    Die  Schliessung  des  constanten  Stromes  bewirkt: 

1)  eine  plötzliche  Steigerung  der  Holeculararbeit,  welche,  ebenso 
wie  bei  den  momentanen  Erregungen,  eine  gewisse  Zeit  nöthig  hat,  bis 
sie  in  Erregungsarbeit  übergeht,  worauf  dann ,  da  die  Wirkung  des  Stro- 
mes gleichmässig  fortdauert,  auch  fortdauernd  in  der  intrapolaren  Strecke 
Holeculararbeit  frei  wird  und  in  Erregungsarbeit  übergeht; 

2)  eine  Rückverwandlung  der  positiven  in  negative  Holeculararbeit^ 
welche  für  alle  Punkte  der  intrapolären  Strecke  wieder  relativ  gross  ist 
onmittelbar  nachdem  die  Wirkung  des  Stromes  begonnen  hat,  um  dann 
vor  der  freiwerdenden  Erregungsarbeit  zurückzutreten.  Hierbei  nnterschei- 


*)  Pflüger's  Archiv  Bd.  I  S.  190. 
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det  sieh  nun  aber  die  an  die  Kathode  grenzende  Zone  von  derjenigen, 
welche  der  Anode  benachbart  ist.  In  der  Gegend  der  Kathode  wird 
in  der  Regel  mehr  positive  Moleculararbeit  in  Erregungsarbeit  überge- 
führt ^Is  in  negative  zurückverwandelt.  In  der  Gegend  der  Anode  da- 
gegen geht  im  Allgemeinen  mehr  positive  Moleculararbeit  in  negative 
über  als  Erregungsarbeit  frei  wird. 

Dieser  merkwürdige  Unterschied  wird,  wie  ich  glaube,  der  Erklärung 
zugänglich^  wenn  man  voraussetzt,  dass  es  die  elektroljtische  Action  des 
Stromes  ist,  welche  den  Erregungs Vorgang  bewirkt.  Während  bei  der 
momentanen  Erregung  die  Theilmolecüle  sich  unregelmässig  nach  allen 
möglichen  Richtungen  bewegen  und  daher  ein  Richtungsunterschied  der 
Vorgänge  nicht  nachzuweisen  ist,  werden  durch  die  Wirkung  des  Stro- 
mes die  elektropositiven  Theilmolecüle  gegen  die  Kathode,  die  elektro- 
negativen  gegen  die  Anode  geführt.  Die  Wirkung  des  Stromes  leitet  so- 
mit zu  der  Annahme  hin,  dass  die  elektronegativen  Theilmolecüle  nicht  oder 
nur  in  geringerem  Maasse  unter  sich  feste  Verbindungen  eingehen,  dass 
sie  aber  wohl  die  Fähigkeit  besitzen,  unter  einem  Arbeitsverbrauoh,  welcher 
über  der  vom  Strom  gethanen  Arbeit  nicht  in  Betracht  fällt,  wieder  in  jene 
losen  und  oomplexen  Verbindungen  zu  treten ,  in  welchen  sich  Arbeits- 
vorrath  anhäuft.  Die  elektropositiven  Theilmolecüle  dagegen  müssen  un- 
ter einander  vorzugsweise  festere  Verbindungen  bilden  und  so  einen 
Ueberschuss  positiver  Arbeit  hervorbringen. 

$.  152.  Unsere  Kenntnisse  über  die  Zusammensetzung  des  Nerven 
und  über  seine  Elektrolyse  sind  zu  unvollkommen,  als  dass  wir  im  Stande 
wären  ,  die  Wirkungen  des  Stromes  auf  seine  chemischen  Mdlecüle  di- 
rect  zu  deuten.  Aber  an  analogen  Thatsachen  im  Gebiet  der  elektrolj- 
tischen  Erscheinungen  fehlt  es  nicht.  Bei  der  Elektrolyse  einfacher  Salze 
zwischen  zersetzbaren  metallischen  Elektroden  ,wird  bekanntlich  an  der 
einen  Elektrode  durch  Auflösen  des  Metalls  Arbeit  geleistet ,  an  der  an- 
dern durch  Ausscheiden  von  Metall  aus  der  Lösung  eine  äquivalente 
Menge  Arbeit  verbraucht  *).  Das  ähnliche  kann  nun  auch  ohne  Zer- 
setzung der  Elektroden  in  Folge  secundärer  Elektrolyse  stattfinden,  wenn 
die  ausgeschiedenen  Jonen  in  der  Flüssigkeit  Stoffe  vorfinden,  auf  welche 
sie  wirken.  Elektrolysirt  man  z.  B.  Zinnchlorür  (Sn  Ol),  so  wird  zu- 
nächst an  beiden  Elektroden  Arbeit  verbraucht,  indem  sich  an  der  Ka- 
thode Zinn,  an  der  Anode  Chlor  ausschddet ;  an  der  letzteren  wird  aber 
ein  Theil  der  verbrauchten  Arbeit  wieder  gewonnep,  dadurch  dass  sich  das 
Chlor  mit  dem  vorhandenen  Zinnchlorür  zu  Zinnchlorid  (Sn  CP)  verbindet. 
Bei  der  Zersetzung  des  Chlorammoniums  wird  an  der  Kathode  Ammonium 
ausgeschieden,  das  sich  unter  weiterem  Arbeitsverbrauch  in  Ammoniak 
und  Wasserstoff  spaltet ,    an  der  Anode  wird  ein  Theil  der  verbrauchten 


*)  Vgl.  Wi^demann,  Lehre  vom  Galvanismus,  Bd. I  S.  423. 
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Arbeit  wieder  gewonnen^  indem  das  Chlor  auf  die  Salmiaklösung  unter 
Bildung  von  Chlorwasserstoff  und  Chlorstickstoff  einwirkt ,  welcher  letz- 
tere durch  seine  explosive  Zersetzung  eine  grosse  Menge  lebendiger  Kraft 
entwickeln  kann  *). 

Analog  denken  wir  uns  nun  die  Wirkung  des  elektrischen  Stroms 
auf  den  Nerven.  Auch  hier  wird  zunächst  an  der  Kathode  wie  an  der 
Anode  Arbeit  verbraucht  werden,  dadurch  dass  der  Strom  die  complexen 
HolecUle  der  Nervensubstanz  spaltet»  An  der  Kathode  aber  sind  diese 
Spaltungsproducte  der  Art,  dass  sie  alsbald  wieder  festere  Verbindungen 
unter  sich  eingehen  können,  wobei  lebendige  Kraft  frei  wird,  welche  sich 
in  ErreguDgsarbeit  umwandelt.  An  der  Anode  können  die  entstandenen 
Spaltungsproducte  solche  Verbindungen  nicht  eingehen,  sondern  einTheil 
bleibt  getrennt,  ein  anderer  kehrt  wieder  in  die  complexen  Verbindungen 
zurQck ,  aus  denen  er  ausgeschieden  wurde:  hier  wird  also  Arbeit  ver- 
braucht, ein  neu  einwirkender  Reiz  findet  desshalb  eine  geringere  Menge 
disponibler  Moleculararbeit  vor  als  ohne  Einwirkung  des  Stromes. 

Die  an  der  Kathode  frei  werdende  lebendige  Kraft  bewirkt  eine 
Molecularerschatterung,  welche  sich  wie  iede  Erregung  rasch  aber  die 
ganze  Länge  des  Nerven  fortpflanzt.  Der  an  der  Anode  stattfindende  Ver- 
brauch dagegen  breitet  sich  mit  der  Langsamkeit  aller  elektroljtisdien 
Zersetzungen  aus.  So  erklärt  sich  die  geringe  Geschwindigkeit  der  Hemm- 
nngswelle  gegenüber  dem  Erregungsvorgang. 

$.  153.  Diese  Vorstellungen  ^bedürfen  in  zwei  Beziehungen  noch 
der  Vervollständigung.  Der  Nerv  ist  auch  in  physikalischem  Sinne  kein 
homogenes  Gebilde,  sondern  er  stellt  ein  System  communicirender  Ca- 
pillarräume  dar,  an  deren  Scheidewänden  die  durch  den  Strom  ausge- 
schiedenen Spaltungsproducte  sich  aiblagern  müssen  **).  Ferner  wird  er, 
wie  uns  die  Erscheinung  des  Elektrotonus  belehrt,  durch  den  Strom  über 
die  Elektroden  hinaus  polarisirt:  die  nämlichen  Zersetzungen, 
welche  sich  zwischen  den  Elektroden  entwickeln,  setzen  in  die  extrapo- 
laren Strecken  allmälig  schwächer  werdend  sich  fort.  Wahrscheinlich 
rührt  das  elektromotorische  Verhalten  des  polarisirten  Nerven  von  den 
nächsten  Spaltungsproducten  her,  welche  die  elektrolytische  Action  er- 
zeugt, daher  in  der  Region  des  Anelektrotonus  die  elektromotorische  Kraft 
grösser  zu  sein  scheint,  als  in  der  Region  des  Katelektrotonus ,  wo 
jene  Spaltungsproducte  in  grösserer  Menge  alsbald  wieder  zersetzt 
werden  ***). 


*}  Eolbe,  Liebig's  Annalen  Bd   64  S.237.    Wflllner,  Lehrbuch  der  Ex- 
perimentalphysik Bd.  II.  2,  S.  986. 

^**)  Vergl.  du  Bois-Reymond,  Monatsberichte  der  Berliner  Akademie,  1856, 

S.  450  f. 
***)  S.  du  Bois-Reymond,  Uotersachnngen über  thierische  Elektricität  Bd.  II 

S.  371. 
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Die  oben  erwähnte  Moleoularstruetor  des  Nerven  bedingt  es  nun, 
dsss  die  n&mlichen  Wirkungen,  die  im  Grossen  in  der  Gegend  der  Ele^L- 
troden  stattfinden  ,  ausserdem  im  Kleinen  innerhalb  eines  jeden  Capillar- 
raumes  sich  wiederholen.  Wir  werden  uns  dies  so  vorstellen  müssen^ 
dass  jeder  Capiilarraum  in  zwei  Zonen  zerAIlt,  in  deren  einer,  die  gegen 
die  Kathode  gekehrt  ist ,  die  positive ,  in  deren  anderer,  die  sich  gegen 
die  Anode  wendet ,  die  negative  Moleculararbeit  überwiegt ,  wobei  aber 
die  Unterschiede  an  Quantität  positiver  und  negativer  Moleculararbeit  um 
so  grösser  werden ,  je  näher  sich  der  Capiilarraum  bei  einer  der  Elek- 
troden befindet.  Dieselbe  Art  der  Yertheilung  setzt  sich  dann  aber  die 
Elektroden  hinaus' fort. 

Hiernach  ist  weder  die  Erregung  auf  die  Kathode  noch  die  Hemmung  auf 
die  Anode  beschränkt,  sondern  beide  Veränderungen  sind  in  der  ganzen  in- 
trapolaren Strecke  zu  finden  und  erstrecken  sich  sogar  auf  die  extrapolaren 
Theile  des  Nerven,  wie  dies  durchaus  mit  unsern  Beobachtungen  im  Ein- 
klang steht.  Nur  das  Maximum  der  Erregung  fällt  mit  der  Kathode,  das 
Maximum  der  Hemmung  mit  der  Anode  zusammen.  Ebenso  erklärt  sich 
der  Einfluss  der  Richtung  der  Prüfungsströme.  Haben  diese  die  gleiche 
Richtung  mit  dem  polarisirenden  Strom,  so  verstärken  sie  dessen  Wirk- 
ung, was  zur  Seite  der  Anode  im  Allgemeinen  als  Zunahme  der  Hemm- 
ung, Kur  Seite  der  Kathode  als  Zunahme  der  Erregung  erscheinen  muss. 
Nur  wenn  die  positive  Moleculararbeit  selbst  in  der  Nähe  der  Anode 
stark  ttberwiegt  (im  sehr  asthenischen  Zustande)  muss  auch  hier  der 
gleich  gerichtete  PrOfungsstrom  die  Erregung  verstärken.  Umgekehrt 
muss  in*  der  intrapolaren  Strecke ,  wo  stets  verhältnissmässig  viel  Arbeit 
verschwindet,  der  dem  polarisirenden  Strom  gleich  gerichtete  Prüfungs- 
strom  unter  allen  Umständen  im  Sinne  der  Hemmung  wirken. 

Mit  der  Stärke  des  Stromes  nimmt  die  zerlegende  Wirkung  dessel- 
ben Oberhand.  Ueber  die  durch  Verbrennung  der  Spaltungsproducte  er- 
zeugte Arbeit  überwiegt  jetzt  mehr  und  mehr  der  Arbeitsverbrauch ,  bis 
endlich  bei  den  mächtigsten  Strömen  selbst  in  den  extr^polaren  Theilen 
jenseits  der  Kathode  die  negative  Moleculararbeitgrösser  wird  als  die  positive. 

$.  154.  Wir  haben  angenommen,  an  der  Anode  finde  nicht  nur  eine 
fortwährende  Spaltung  derOesammtmolecüle  statt,  sondern  vondenSpalt- 
ungsproducten  kehrten  auch  fortwährend  wieder  einzelne  in  ihre  Verbind- 
ungen zurflck.  Diese  Annahme,  die  mit  unsern  Voraussetzungen  über 
den  Molecularzustand  des  Nerven  im  Einklänge  steht,  scheint  hier  über- 
dies gefordert,  um  über  das  ausserordentlich  verschiedene  Verhalten  des- 
selben je  nach  seiner  Leistungsfähigkeit  Rechenschaft  zu  geben.  Der 
asthenische  Nerv  ist  zersetzbarer,  seine  Gesammtmolecüle  sind  in  gerin- 
gerem Grade  einer  Recomposition  fähig.  In  Folge  dieses  Umstandes  muss 
der  beim  Erregungsvorgang  in  Betracht  kommende  Arbeitsverbrauch  an 
der  Anode  sehr  schnell  abnehmen.  Die  complexen  Molecülo  der  Nerven- 
substanz werden  nämlich  sehr  schneit  zerlegt  sein,  und  es  wjrd  dann  die 
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weitere  Arbeit  des  Stromes  nur  Dooh  darauf  verwandt  werden ,  relativ 
indifferente  Molecale,  Wasser,  Salze  und  entstandene  Spallungsproduote, 
weiter  zu  zerlegen.  Beim  sthenischen  Nerven  ist  dagegen  nicht  blos 
die  Zahl  spaltbarer  Nervenmolecale  von  vornherein  beträebtlioher  ^  son- 
dern es  werden  dieselben  immer  auch  theilweise  wiederhergestellt,  wobei 
freilich  eine  kleine  Menge  Arbeit  frei  werden  müsa,  se  dass  der  Effect 
wesentlich  darin  besteht,  den  die  Erregung  hindernden  Arbeitsverbrauoh 
aber  eine  grössere  Zeit  auszudehnen. 

Mit  einer  grösseren  Zersetzbarkeit  des  Nerven  ist  es  übrigens  durch- 
aus vereinbar,  dass  die  festere  Verbindung  und  Verbrennung  der  Spalt- 
ungsproducte  verhältnissm&ssig  langsamer  vor  sich  geht,  worauf  beim 
asthenischen  Nerven  das  verlangsamte  Anschwellen  der  Erregung  und 
die  geringe  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  hindeuten.  Denn  bei  der  60- 
schwindigkeit  der  Zersetzung  kommt  die  gapze  Zusammensetzung  des 
Nerven  in  Betracht.  Wir  haben  aber  Orund  zu  vermutl^en ,  dass  der 
asthenische  Nerv  an  den  complexen  Molecalen,'aus  deren  Zersetzung  die 
Arbeit  hervorgeht,  verh&ltnissmässig  arm  ist« 

S«  löö.  Hat  die  Elektrolyse  einige  Zeit  angedauert ,  so  stellen  sieh 
in  Folge  der  Ausscheidung  der  Spaltungsproducte  secundftre  Wirkungen 
ein.  Dabei  spielt  ohne  Zweifel  eine  wichtige  Rolle  jene  eigenthamlicha 
Structur  des  Nerven ,  vermöge  deren  er  ein  System  communioirender 
Capillarrftume  darstellt ,  an  deren  Scheidewänden  die  durch  den  Strom 
ausgeschiedenen  Spaltungsproducte  sich  ablagern.  Hierdurch' wird  endlich 
die  in-  und  extrapolare  Strecke  in  eine  Art  secundärer  S&ule  verwandelt, 
welche  Wirkungen  ausübt  i  die  der  Wirkung  des  primären  Stromes  ent- 
gegen gerichtet  sind.  Wird  nun  der  primäre  Strom  geöffnet,  so  beginnen 
diese  secundären  Wirkungen  in  ihrer  vollen  Stärke,  lo  jeder  der  elemen- 
taren FlQssigkeitsketten  erfolgt  eine  elektrolytische  Zersetzung  in  einer  dem 
ursprQnglichen  Strom  entgegengesetzten  Richtung.  Diese  Zersetzung  wird 
daher  durch  die  Schliessung  des  entgegengesetzten  Stromes  verstärkt^ 
durch  die  Schliessung  des  gleich  gerichteten  wieder  aufgehoben. 

War  der  Strom  eine  kürzere  Zeit  nur  geschlossen,  so  bleibt  die  se- 
cundäre  Wirkung  fast  ganz  auf  die  intrapolare  Strecke  beschränkt.  Mit 
der  Dau^r  des  Schlusses  erstreckt  sie  sich  aber  immer  weiter  auf  die  ex- 
trapolaren Theile.  Damit  gehen  die  Erscheinungen  der.  gewöhnlichen  OeflT- 
nungserregung  allmälig  in  die  ModiBcationen  der  Erregbarkeit  über. 

Wie  bei  der  Schliessung  das  Maximum  des  Arbeitsverbrauchs  mit  der 
Anode  ,  so  Mit  dasselbe  bei  der  Oeffnung  mit  der  Kathode  zusammen, 
ausgenommen  bei  den  schwächsten  Strömen ,  bei  welchen  der  Arbeita- 
verbrauch an  der  Anode  nach  der  Oeffnung  der  Kette  noch  einige  Zeit 
andauert,  und  wo  demnach  das  Maximum  der  Erregung  mehr  gegen  die 
Mitte  der  intrapolaren  Strecke  gerückt  ist.  Im  Uebrigen  ist  auch  hier 
wieder  die  ganze  intrapoiare  Strecke  und  der  an  die  Elektroden  gren* 
zende  extrapolare  Theil  des  Nerven  an  beiden  Molecularvorgäogen  betheiligi^ 
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E  i  n  1  e  i  t  II  B  g^. 


i.    Aifgake  ud  Ehii  der  ÜBtenidiMg. 

§.  1.  Die  Physiologie  der  Nervencentren  stellt  der  experimentellen 
Untersncliniig  iwei  wichtige  Aufgaben.  Die  erste  besteht  in  der  Ermit- 
telung der  Leitungswege.  Hier  handelt  es  sich  darum,  die  Bahnen 
festzustellen,  in  welchen  äussere  Eindrücke  und  innere  Impulse  innerhalb 
des  centralen  Nervensystems  weiter  geleitet  werden,  sowie  diejenigen  cen- 
tralen Gebiete  aufzufinden,  welche  End-  und  Ursprungs-  oder  auch  Durch- 
gangs- und  Yerbindungspunkte  jener  Leitungswege  sind.  Bei  dieser  Unter- 
suchung wird  im  allgemeinen  von  der  Natur  der  Vorgänge  in  der  Nerven- 
»ubstanz  abstrahirt;  man  begnügt  sich  mit  der  Beobachtung  der  centralen 
oder  peripherischen  Effecte,  die  sich,  wie  die  Empfindung  und  die  Muskel- 
bewegung, der  innern  oder  äussern  Beobachtung  unmittelbar  darbieten. 

Die  zweite  Hauptaufgabe  der  Physiologie  der  Centralorgane  besteht 
dag(*gen  darin,  die  Vorgänge  in  der  Nerven  Substanz  selbst  in  ihrem  Ab- 
lauf zu  beobachten  und  auf  diese  Weise  bestimmte  Vorstellungen  über  die 
Natur  der  centralen  Innervation  zu  entwickeln.  Diese  Untersuchung  zer- 
fHllt  ^streng  genommen  wieder  in  zwei  Theile,  da  man  erstens  die  Processe 
der  Leitung  in  den  centralen  Nervenfasern  und  zweitens  die  in  den  cen- 
tral^ Ursprungs-,  End-  und  Durchgangspunkten,  den  Nervenzellen,  statt-, 
findenden  Vorgänge  zu  unterscheiden  hat.  Der  erste  Theil  dieser  Aufgabe 
erledigt  sich  aber  ohne  weiteres  durch  die  Bemerkung,  mit  welcher  bis 
dahin  alle  Erfahrungen  im  Einklang  stehen,  dass  der  Vorgang  der  Er- 
regung in  den  centralen  Nervenfasern  nur  insoweit  von  der  Erregung 
peripherischer  Nerven  abweichen  wird,  als  dies  durch  die  Einschaltung 
centraler  Zellen  bedingt  ist.  Das  eigentliche  Problem  einer  Mechanik 
der  centralen  Innervation  ist  also  darauf  zurückgeführt:  die  in  den 
Nervenzellen    oder    deren    Anhäufungen,    der    grauen   Sub- 
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stanz,  stattfindenden  Veränderungen  der  Nervenerregung  zn 
ermitteln,  und  daraus  Vorstellungen  über  die  Natur  der  in 
der  centralen  Substanz  wirksamen  Kräfte  zu  entwickeln. 

§.  2.  Die  Erforschung  der  Leitungswege  innerhalb  der  Centralorgane 
ist  seit  längerer  Zeit  von  der  experimentellen  Physiologie  in  Angriff  ge- 
nommen und  hat  namentlich  in  Bezug  auf  das  Rückenmark  zu  einer  Reihe 
ziemlich  sicher  stehender  Resultate  geführt.  Weniger  ausgebildet  ist  die 
Lehre  von  den  Leitungswegen  in  den  höheren  Theilen  des  centralen  Nerven- 
systems, und  bis  jetzt  ist  man  in  dieser  Beziehung  zu  einem  grossen  Theil 
noch  auf  Hypothesen  angewiesen,  die  unter  Zuhilfenahme  des  anatomischen 
Structurbildes  gewonnen  sind.  *)  Eine  grosse  Schwierigkeit  entsteht  hier 
dadurch,  dass  offenbar  durch  Stationen  grauer  Substanz,  welche  in  die 
Leitungswege  eingeschaltet  sind,  die  Innervationsvorgänge  in  ihrem  Ablauf 
verändert  werden,  wesshalb  die  ErfoischTing  der  centralen  Leitungswege 
eigentlich  schon  nicht  jnehr  von  der  Untersuchung  der  innem  Vorgänge 
abstrahiren  kann.  Dies  spricht  sich  z.  B.  darin  aus,  dass  man  in  der 
Lehre  von  den  Leitongsbahnen  vielfach  auf  die  Annahme  von  hemmenden 
Einflüssen  stösst,  womit  nur  ein  kurzer  Ausdruck  für  eine  bestimmt^^rt 
der  Einwirkung  centraler  Gebilde  gegeben  ist.  Die  Ermittelung  der 
Gentralpunkte  für  bestimmte  Innervationsvorgänge  endlich  hat  eben  erat 
begonnen  in  das  Bereich  der  Untersuchung  einzutreten.  Abgesehen  von 
gewissen  complicirten  Innervationsheerden  in  der  meduUa  oblongata  ist 
man  bis  jetzt  auf  die  Nachweisung  einiger  motorischer  Gentralpunkte  der 
Grosshirnrinde  beschränkt  geblieben.  **)  Die  Endigung  der  sensiblen 
Leitungsbahnen  in  der  letzteren  ist  dagegen  noch  ganz  unbekannt,  und 
hinsichtlich  der  Beziehung  der  in  den  Hirnhügeln  und  an  andern  Orten  ge- 
legenen Anhäufungen  grauer  Substanz  zu  den  Leitungswegen  ist  man  im 
allgemeinen  auf  Hypothesen  beschränkt,  die  theils  dem  ohnehin  erst  unge- 
nügend aufgeklärten  anatomischen  Zusammenhang  theils  gröberen  Trennungen 
der  Qontinuität  entnommen  sind.  ***) 

Weit  mehr  noch  ist  die  Erforschung  der  inneren  Vorgänge  der  cen- 
tralen Innervation  in  ihren  allerersten  Anfängen  begriffen.  Von  einer 
inneren  Molecularmcchanik  der  grauen  Substanz  im  Sinne  der  im  Ein- 
gang zur  ersten  Abtheilung  dieser.  Untersuchungen  (S.  1)  festgesetzten  Be- 
deutung jenes  Begriffs  ist  hier  noch  ganz  abzusehen.  Denn  für  die  Er- 
mittelung der  chemischen,  elektrischen  und  sonstigen  physikalischen« Ver- 
änderungen während  der  verschiedenen  Innervationsvorgänge  bieten  sieb 
bis  jetzt  gar  keine  Angriffspunkte  dar.  Wir  sind  also  ganz  angewiesen  auf 
die  äussere  Molecularmechanik,  d.h.  auf  die  Untersuchung  der  äu38creii 
^Wirkungsweise   der  centralen   Substanz  unter  verschiedenen  Bedingungen 


^)  Vergl.  meine  GrundzUge  der  physiologischen  Psychobgie  S.  103  a.  f. 
♦•)  Ebend.  8.  168. 
♦♦•)  Ebend.  8.  173  f. 
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und  auf  die  hieraus  sich  ergebenden   allg^^meinen  Vorstellungen  Über  die 
Nator  der  centralen  Nervenkräfte. 

Die  höheren  Centralorgane  bieten  selbst  bei  den  niederen  Wirbelfliieren 
allzu   coniplicirte  Verhältnisse  dar^    als  dass  man  hoffen  könnte ;  hier  mit 
einiger  Aussicht  auf  l^rfolg  den  elementaren  Wirkungen  der  centralen  Ge- 
bilde auf  die  Spur  2u  kommen.    Am  günstigsten  wäre  ja  offenbar  der  Ver- 
such dann;  wenn  es  möglich  wäre^  eine  einzelne  Nervenzelle   mit  zn-  und 
abtretender  Faser  isolirt  dem  Experiment   zu   unterwerfen.     Ist  nun  auch 
.  dies  nicht  ausführbar  ^   so  müssen   wir  doch  wenigstens    die  Bedingungen 
diefisem  einfachsten  Fall  möglichst  zu  nähern  suchen.    Hier  kann  man  nun 
an  zwei   Wege  denken.     Bekanntlich  gibt  es   eine  Reihe   von  Organen^ 
wie  das  Herz^  der  Darm,  die  Blutgefösse,  in  welchen  sich  einfachere  Central- 
theile  befinde^;   die,    getrennt  votn   übrigen    Organismus,   noch  eine  Zeit 
lang  ihre  Function  fortsetzen.     So  sind  denn  auch  in  derl'hat  namentlich 
über    die   Innervation    des  Herzens    und    des    Darms    eingehende    Unter- 
suchungen ausgeführt  worden,  denen  wir  w.erthvolle  Aufschlüsse  verdanken. 
Nichts  desto  weniger  4)ieten  sich  auch  dabei  nicht  geringe  Schwierigkeiten, 
welche  es  bis  jetzt  unmöglich  gemacht  haben,    aus   diesen  Versuchen  be- 
stimmtere Vorstellungen  in  Bezug  auf  die  allgemeine  Mechanik  der  Nerven- 
centren  zu  entwickeln.     Dies  liegt  vor  allem >  darin,  dass  jene  Organe,  wie 
dies  besonders  in  Bezug  auf  das  Herz  wahrscheinlich  gemacht  ist,  in  ^  ihrem 
Innern  räumlich  und  vielleicht  selbst  functionell  getrennte  Centren  besitzen, 
die  theils  wegen  ihrer  verborgenen  Lage  theils  wegen  der  Zusammenfassung  der 
von  ihnen  ausgehenden  Nervenbahnen  schwer  von  einander  isolirt  werden 
können.     Ausserdem   haben  alle   diese    Organe   noch   Innervationscentren, 
die  inn  Gehirn  gelegen  sind.     Wenn    nun  auch  diese  letzteren  verhältniss- 
mässig   leicht  ausgeschaltet   werden   können,    so    ist    es    dagegen    um    so 
schwieriger,    diejenigen    Einflüsse,    welche    von    den    eigenen,  sogenann- 
ten automatischen  Centren   der  Organe   ausgehen,    von  jenen  zu  sondern, 
welche  aus  einer  selbständigen  Reizbarkeit   ihrer  Muskelfasern   abzuleiten 
'sind.     Die  Verhältnisse  sind  also  hier  in  der  That   gar  nicht  so  einfach, 
als  es  auf  den  ersten  Blick  scheint.     So  bleibt  uns  denn   als  der  zweite 
Weg  der  Versuch  an  dem  einfachsten  der  Organe  des  cerebrospinalen  Sy- 
stems, am  Rückenmark,    welches   den  grossen  Vortheil  eines  nicht  nur 
einfachen,  sondern  auch  sehr  gleichförmigen  Ursprungs  seiner  Nerven  dar- 
bietet.     Ausserdem   sind   die    willkürlichen  Muskeln,    zu    denen    sich   die 
matorischen  Rückenmarksnerven  begeben,  Organe,  welche  ungleich  schneller 
auf  Schwankungen  des  Erregungsvorganges  reagiren  als  Herz,  Darm  oder 
Blntgef^se.     Endlich   behält  mindestens   ebenso  lang  als   diese  auch  das 
Rückenmark  'kaltblütiger   Thiere   nach    der  Trennung    vom  Gehirn  seine 
physiologischen  Eigenschaften  bei,  und  es  können  daher  durch  eine   solche 
Trennung  alle  etwa    von  höheren  Centralth eilen  ausgehenden   compliciren- 
den  Sinflüsse  leicht  ausgeschieden  werden. 

§•  3.     Die  bis  jetzt  in  das  Gebiet  dieser  Untersuchungen  einschlagen- 
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den  Arbeiten  beschränken  sich  auf  die  allgemeine  Nachweisung  des  Ein- 
tritts nnd  des  Verlaufs  der  bei  Reizung  sensibler  Nerven  wurzeln  des 
Rückenmarks  eintretenden  Reflexzuckung  und  auf  die  Ermittelung  der  so- 
genannten Leitungsgesetze  der  Reflexe.  In  erslerer  Beziehung  hat  Helm- 
holtz*)  schon  die  Beobachtung  gemacht;  dass  di^  Reflexbewegung  weit 
später  beginnt  als  die  direct.vom  motorischen  Nerven  aus  erregte  Zuck- 
ung. In  neuester  Zeit  Bat  Rosenthal  nach  einer  vorläufigen  Mittheilung 
ausserdem  die  weiteren  Thatsache^  beobachtet  ^  dass  bei  der  Anwendung 
maximaler    und   iibermaximaler  Reize   die  Latenzzeit   der  Reflexe  mit  der 

• 

Stärke  der  Erregung  abnimmt,  dagegen  mit  der  Ermüdung  wächst,  und 
dass  der  Reflex  bei  der  Reizung  eines  sensibeln  Nerven  derjenigen  Seitei 
auf  welcher  auch  die  Zuckung  ausgelöst  wird,  in  der  Regel  rascher  ein- 
tritt  als  von  der  entgegengesetzten  Seite  aus**). 

Die  allgemeinen  Leitungsgesetze  der  Reflexe  sind  von  Pflüger  nach 

physiologischen  und  pathologischen  Beobachtungen  dahin  formulirt  worden, 
.dass  zuerst,  bei  massiger  Reizung,  nur  auf  der  nämlichen  Seite,  auf 
welcher  die  Reizung  stattfand,  die  Reflexzuckung  entsteht,  dass  diese  erst 
bei  wachsender  Reizung  auch  die  symmetrischen  Muskeln  der  andern  Seite 
ergreift,  und  dass  sie  dann  nach  oben  und  zuletzt  nach  unten  sich  aus- 
breitet, sodass  schliesslich  alle  motorischen  Nerven,  die  aus  dem  Rücken- 
mark und  dem  viBrlängerten  Mark  entspringen ,  gleichzeitig  in  den  Zn- 
stand der  Erregung  gerathen  ***).     . 

Alle  diese  Ergebnisse  bieten  aber,  so  wichtig  sie  an  und  für  sich  sind, 


*)  Sitzungsberichte  der  Berliner  Akademie.  15.  Juni  1854.  S.  332. 

**)  Die  Mittheilung  von  Rosentbal,  die  ich  nicht  im  Original  (Berichte  der 
Erlanger  naturw.  Gesellschaft  vom  Febr.  1873)  sondern  nur  in  der  lieber 
.  Setzung  der  Revue  scientifique  (1874,  Nr.  33)  habe  einsehen  können,  ist 
mir  zu  einer  Zeit  zugegangen,  io  welcher  meine  auf  denselben  Gegenstmiid 
bezüglichen  Untersuchungen  schon  längst  abgeschlossen  waren.  Die  Ab- 
nahme der  Latenzzeit  mit  der  Stärke  der  Keflexreize  hat  Exner  auch 
beim  Menschen  bestätigt.  Als  Reflex  hat  derselbe  die  blinzelnde  Bewegung 
der  Augenlider  benutzt,  die  bei  starker  optischer  Reizung  der  Retina  oder 
bei  elektrischer  Reizung  der  Cornea  eintritt.  (PflUger's  Archiv  f.  Physio- 
logie. Bd.  8.  1874.  S.  526  f.)  Es  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  bei  diesen 
letzteren  Versuchen  nicht  diejenige  Zeitgrösse,  die  wir  unten  als  Reflex- 
zeit bezeichnen  werden,  bestimmt  wurde,  sondern  die  ganze  Zeit,  w«ldie 
vom  Stattfinden  des  Reizes  bis  zum  Eintritt  der  Bewegung  verfliesst,  ond 
welche  demnach  zugleich  die  Latenzdauer  der  peripherischen  Nervemvlsr 
ung  in  sich  scbliesst.  Es  lässt  sich  daher  auch  nicht  mit  Sicherheit  est- 
scheiden,  inwieweit  die  beobachteten  Zeitunterschiede  bei  starken  and 
schwachen  Reizen  auf  Rechnung  der  für  die  peripherische  Nervenerregon^ 
verbrauchten  Latenzzeit  zu  setzen  sind. 

***)  Pfltiger,  über  die  sensorisehen  Functionen  des  Rfickenmarka  ete,   Berüo 
1853.  8.  67  f. 
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doch  noch  keine  zareichenden  Anhaltspunkte  für  ,eine  allgemeine  Mechanik 
der  centralen  Substanz.     Um  den  BinflusB   genauer  zu  ermitteln,    welchen 
die  Interpolation  der  letzteren   auf  den  Verlauf-  der  in   den  Nervenfasern 
zugeleiteten  Erregung  ausübt,  müssen  wir  vielmehr  in  verschiedener  Weise 
die  Bedingungen  zu  variiren  suchen,   in  denen  sich  die  centrale  Substanz 
befindet,  während  sie  vom  Reizungsvorgang  durchlaufen  wird.  Eine  erste 
solche  Abänderung  besteht  darin,    dass  wir  der  centralen  Substanz  gleich- 
zeitig .  ;Bwei    Reizungen    von   verschiedenen  Seiten    zuführen  und  den  Er- 
folg solcher  Interferenz  beobachten.  Versuche,  die  hierher  gehören,  sind  von 
Setschenow*),   Setschenow   und  Pachutin**),  Herzen***)  u.  A. 
ausgeführt  worden..  Nachdem  der  experimentelle  Theil  der  vorliegenden  Arbeit 
grossentheils  bereits  abgeschlossen  war,  hat  noch  A.  Ereusberg  Beobacht- 
ungen über  die  Interferenz  verschiedener  Reflexreize  veröffentlichtf),    die 
in  mehreren  Punkten  mit  den  Resultaten   der   unten   mitzutheilenden  Ver- 
suche übereinstimmen.*  Ebenso  verhält  es  sich  mit  den  Versuchen,  welche 
W'.  8tirling  im  Leipziger  physiologischen  Institut  über   die  SummHtion 
elektrischer  Hautreize  ausgeführt  hat  ff).     Auf    diese    und    einige   andere 
neoere  Arbeiten,   die  den  nämlichen  Gegenstand  i)erühren,    werde  ich  bei 
der  apeciellen  Discussion-der  Versuche  näher  eingehen. 

Eine  zweite  Abänderung  in  den  Bedingungen  der  Reflexreizbarkeit, 
die  wir  einfuhren  können,  ist  die,  dass  wir  das  ganze  der  Untersuchung 
unterworfene  Centralor^an  verändernden  Einwirkungen  aussetzen.  In  dieser 
Beziehung  ist  namentlich  die  Wirkungsweise  gewisser  Gifte  von  hohem 
physiologischem  Interesse. 

2.  Experimentelle  Hethoden  und  Hfllfsmittel. 

§.  4.  Die  Hülfsmittel  zur  Untersuchung  der  Reflexorregung  uuter  ver- 
schiedenen Verhältnissen  sind:  1)  Hülfsmittel  zur  Vorbereitung  und  Be- 
festigung der  Thiere,  2)  Vorrichtungen  der  Reizung,  und  3)  der  zeitmes- 
sendc  Apparat  zur  Bestimmung  des  Eintritts  und  des  Verlaufs  der  Reflex- 
zuckung. 


*}   Setschenow,    physiologische  Studien   über   die  Hemmungsmechanismen 
für  die  Reflexthätigkeit  des  Rückenmarks.    Berlin  1863.    Derselbe,  über 
die  elektrische  und  chemische  Reizung  der  sensibeln  KUckenmarksnerven 
des  Frosches.    Graz  1868. 
^^)   Setschenow  und  Paschutin,  neue  Versuche  am  Hirn  und  RUckenmark 
des  Frosches.    Berlin  1865. 
)    Herzen,  sur  les  centres  modörateurs  de  Taction  röflexe.    Turin  1864. 
f )   Pflüger's  Archiv  f  Physiologie   Bd.  X   S.  174.    Vergl.  ebend.    Bd.   11 
S,  358. 
f^)    Berichte   der  k.  sächs.  Ges.   der  Wiss.  zu  Leipzig.    Math.-phys.  Cl.  1874. 

S.  372. 
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Als  Versucbsthier  kann  in  diesem  Fall  allein  der  Frosch  benutzt  wer- 
den, da  das  Rückenmark  und  die  Nervenwurzeln  warmblütiger  Tbiere  eine 
längere   Blosslegung,    wie  sie  zu  den  meisten  Versticben  erforderlich  ist, 
nicht  ertragen.    Das  Thier  wird  zunächst  auf  einem  gewöhnlichen  Frosch- 
brett in  der  Bauchlage  fixirt.  Dann  wird  einstweilen  auf  der  einen  (meistens 
rechten)  Seite  die  Art.  iliaca  unterbunden,   um  bei  der  nachher  folgenden 
Exarticulation  des  Oberschenkels   die  Blutung  zu   verhüten,    und  das  Ge- 
hirn entweder  durch  einen  Einstich  am  hinteren  Rande   des  Schädeldachs 
oder  nach  vorheriger  Wegnahme   des  letzteren   an  der  oberen  Grenze  der 
MeduUa  oblongata  abgetrennt.  Das  Rückenmark  öffne  ich  mit  einer  kleinen 
Zange  mit  sehr  kurzen  Branchen  unter  Schonung  der  pia  mater,   die  ^rst 
nachher  durch  Einritzen  mit  der  Staarnadel  entfernt  wird.  Bei  den  meisten 
Versuchen  werden   die   sensibeln  Wurzeln    der    an  dem  ploxus  ischiadicos 
sich    betheiligenden   Rückenmarksnerven    zur   Reizung    benützt.     Es    sind 
dies   drei  Wurzeln,    welche   kurz   nach   einander   entspringen,    und  von 
denen  die  unterste,  die  zugleich  die  schmälste  ist,  am  meisten  nach  innen, 
die  oberste  am  meisten  nach  aussen  liegt*).   In  der  Regel  wird  die  obere 
oder  die  mittlere  dieser  Wurzeln,   oder  es  werden   auch  beide  zusammen- 
genommen zur  Reizung  benützt.  Zu  diesem  Zweck  wird  mit  einem  kleinen 
Unterbindungshaken  ein  feiner  Seidenfaden  um  die  Wurzel  geführt,  mög- 
lichst weit  unten  zugebunden  und  dann  darunter  die  Wurzel  durchschnit- 
ten,   ein  kleines  Fadenstück  aber  an  ihr  gelassen,  .  um   sie  daran  empor- 
ziehen   und  auf  die  Elektroden  lagern  zu   können.     Motorische  Wurzeln 
werden  niemals  selbst  gereizt  sondern  statt  ihrer  erst  tiefer  unten  der  nervös 
ischiadicus,   da,   wo  eine  solche  Reizung  ausgeführt  wird,  nach  dem  Plan 
dieser  Untersuchung    die    motorischen  Wurzeln    mit   dem   Rückenmark   in 
Verbindung  bleiben  müssen   und  daher    bei  directer  Reizung  der  Wurzeln 
wegen  der  grossen  Nähe  des  Rückenmarks  ein  Ueberspringen  von  Stromes- 
schleifen    auf    dasselbe    nicht    vermieden    werden    könnte.      Der    nervus 
ischiadicus  wird  zu  diesem  Zweck  blossgelegt  und  unter  ihn  eine  isolirende 
Kautschukplatte  geschoben,   welche  die   aUf  den  Nerven  gelagerten  Elek- 
troden   oben    und    unten   hinreichend   weit  überragt.     Uebrigens  wird  der 
Nervenstamm  möglichst  nahe  dem  Wirbelkanal  isolirt,   so  dass  die  Dauer 
der   peripherischen    Nervenleitung  überall   als  verschwindend   klein   ange- 
sehen werden  kann  im  Vergleich  mit  den  zu  messenden  centralen  Leitungs- 
zeiten. 

Will   man   die   oberen  Rückenmarksnerven   zur  Reizung   wählen,    so 
lässt   sich   diese   hier    nicht  auf   die  sensibeln  Wurzeln    selbst    appliciren. 


*)  Vgl.  A.  Ecker,  icones  physiologicae«  Tafel  XXIV.  Eine  vierte  selir 
feine  Wurzel,  welche  dicht  bei  der  cauda  equina  abgeht,  laasen  wir  uobe- 
rücksichtigt,  da  man  sie  bei  der  oben  beschriebenen  Eröffnung  des  Wirbel- 
kanals  in  der  Regel  nicht  zu  Gesicht  bekommt. 
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da  die  Wurzeln  des  3ten  und  3teu  Kückenmarksnerven  unmittelbar  nach 
dem  Austritt  aus  dem  Mark  den  nervus  brachialis  zusammensetzen.  In 
diesem  Falle  ist  man  daher  auf  den  Armnerven  angewiesen  ^  der  mög- 
Ucbst  weit  gegen  die  Peripherie  hin  isolirt  und  dann  unten  durchschnitten 
wird. 

Nachdem  auf  diese  Weise  die  für  den  Versuch  erforderlichen  Nerven- 
wurzeln oder  Nerven  hergerichtet  sind,  wird  auf  der  einen^  in  der  Kegel 
der  rechten  Seite  der  Oberschenkel  exarticulirt  und'  die  ganze  untere  Exr 
tremität  vom  Rumpfe  getrennt.  Dann  wird  das  Thier  vom  Froschbrett 
abgenommen  und  kommt  auf  ein  besonderes  vertical  gestelltes  Versuchs- 
brett. Hier  wird  es  an  den  oberen  Extremitäten  festgebunden  ^  die  ge- 
bliebene Unterextremität  aber  wird  -  durch  einen  Spiess,  welcher  beide  Hüft- 
pfannen, durch  bort  und  festgeschraubt  wird,  unverrückbar  fixirt.  An  der 
Achillessehne  ward  nun  endlich  ein  Haken  befestigt,  den  man  mit  dem 
Zeichenhebel  des  Myographions  verbindet.  Der  auf  solche  Weise  befestigte 
Frosch  kann  noch  die  Unterextremität  im  Kniegelenk  beugen,  und  diese 
Bewegung  ist  es,  die  sich  auf  den  Hebel  überträgt. 

Schon   in  früheren  Untersuchungen  *)    habe  ich   dai'auf  hingewiesen, 

wie  wichtig  es  für  viele  Zwecke  ist,  Beobachtungen  über  die  Eigenschaften 

der  Maskeln   und  Nerven   an  lebenden  Thieren   auszuführen,    eine  Be- 

merkuDg;  welche  speciell  für  den  Muskel  in  neuester  Zeit  durch  die  unter 

Ludwig^s  Leitung  ausgeführten  Versuche   von  Tiegel  bestätigt  worden 

ist.  **^     Das  Nämliche   gilt  wo  möglich   in   nqch   höherem  Grade   für  das 

Centralnervensy Stern.     Es  sind  daher  die  sämmtlichen  Beobachtungen,  über 

die  Ina  Folgenden  berichtet  werden  soll,  an  Fröschen  ausgeftihrt,  bei  den^i 

der  Blutlauf  .erhalten  war.    Solche  Thiere  können  viele  Stunden  lang  dem 

Versuch  unterworfen  werden,  ohne  dass    sie,»  falls  nicht    die  eingeföhrten 

Versuchsbedingungen   selbst    dies   herbeiführen,    ihre   Lebenseigenschaften 

einbüBsen. 

Zur  Keizi^ng  der  Nervenwurzeln  oder  Nerven  dient  meist  der  Oeff- 
nuDgs-,  seltener  der  Schliessungsinductionsschlag  eines  gewöhnlichen 
du  B o i 8 'sehen  Inductionsapparates.  Ich  benützte  für  diese  Versuche  zwei 
Apparate ,  einen  grösseren  und  einen  kleineren , '  von  8772  und  4586 
Windungen  der  secundären  Spirale.  Der  Inductionsscblag  wird  dem  Ner- 
ven zugeleitet  durch  kleine  Elektrodenpaare  aus  Platindrähten,  die,  nach 
allen  Kichtungen  beweglich,  auf  den  sonst  zu  unpolarisirbaren  Elektroden 
gebrauchten  Stativen  befestigt  sind.  Die  Auslösung  des  Inductionsschlags 
geschieht  in  der  früher  (Ath.  I  S.  8  u.  11)  beschriebenen  Weise.  Für 
gewisse  Versuche  dient  als  Keiz  der  constante  Strom  einer  DanieTschen 
Kette^  dessen  Intensität  mittelst  des  Kheochords  abgestuft  wir^    Auch  für 


*)  Die  Lehre  von  der  Mnskelbewegung  8.  35  f.,  Mechanik  der  Nerven  I  Abth 
S.  203  f. 
**)  Berichte  der  kgL  sächa.  Ges.  d.  Wiss.  zu  Leipzig.  Math.-phys.  Gl.  1875. 
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den  constant^n  Strom  war  ich  leider  genöthi^,  die  Platioelelctroden  ansa- 
weoden,  da  an  die  Nervenwiirzeln  ihrer  Kürze  wegen  unpolariBirbare 
Elektroden  nicht  angelegt  werden  konnten.  Es  wurde  aber  desafaalb  bei 
allen  Versuchen  mit  dem  constanten  Strom  erstens  auf  Wechsel  der  Stromes- 
richtungen und  zweitens  darauf  gesehen ,  dass  die  Kette  immer  mögliehst 
kurz  geschlossen  blieb.  Bei  der  elektrischen  Reizung  der  Wurzeln  sind 
natürlich  Stromesschleifen  auf  das  Rückenmark  stets  sorgfältig  zu  vermei- 
den. Die  Elektroden  dürfen  daher  niemals  dem  Rückenmark  zu  nahe 
kommen,  was  in  sich  schliesst^  dass  man  nur  an  grossen  Fröschen  und 
lang  erhaltenen  Wurzeln  experimentire.  Ferner  muss  man  darauf  achten, 
dass  die  Wurzel  an  ihrem  Durchschnittsende  sowie  der  Faden,  der  an  ihr 
befestigt  ist,  vollständig  durch  Luft  isolirt  seien.  Endlich  dürfen-,  falls 
man  die  Versuche  an  den  Wurzeln  selbst  anstellt,  die  Indnctionsströme 
überhaupt  nicht  allzu  stark  genommen  werden.  Dass  die  gewöhnlichen 
Prülungs versuche  auf  Stromesschleifen  nicht  zu  versäumen  sind,  versteht 
sich  von  selbst.  Uebrigens  gibt  sich  die  Wirkung  derselben  auf  das 
Rückenmark  immer  sehr  leicht  durch  den  Ausfall  des  Versuchs  su  erkennen, 
da  solche  Stromesschleifen  auch  die  motorischen  Wurzeln  treffen  und  daher 
den  Zeitunterschied  zwischen  directer  Zuckung  und  Reflexzuckung  zum  Ver- 
schwinden bringen. 

Als  zeitmessende  Vorrichtung  habe  ich  dasselbe  Pendelmyograpfaion 
wie  bei  den  früheren  Versuchen  benützt,  und  zwar  stets  bei  der  kleineren 
Amplitude  von  9®  30'.  Die  hierbei  vorhandene  Geschwindigkeit  ist  fUr 
die  verhältnissmässig  bedeutenden  Zeitunterschiede  der  Reflexe  hin- 
reichend gross.  Auch  hier  bietet  dieses  Instrument  den  grossen  Vortheü, 
dass  man  in  kurzer  Zeit  viele  Versuche  anstellen  kann,  was  bei  rascheren 
Schwankungen  der  Reflexreizbarbeit  sehr  in  Betracht  kommt.  Auf  eine  und 
dieselbe  Abscissenlinie  wurden  in  der  Regel  zwei  Zuckungscurven  nach 
einander  gezeichnet,  die  einem  im  selben  Zeitmomeut  der  Pendelschwing- 
ung ausgelösten  Reiznngsvorgang  entsprechen.  Entweder  wurde  nSmllch 
eine  Reflexzuckung  mit  einer  durch  Reizung  des  motorischen  Nerven  er- 
regten Zuckung,  oder  es  wurden  zwei  verschiedene,  von  verschiedenen 
sensibeln  Wurzeln  oder  sensibeln  Nerven  aus  erhaltene  Reflexzucknngen 
verglichen.  Im  allgemeinen  habe  ich  mich  auf  die  Messung  der  auf  diese 
Weise  erhaltenen  DifFerenzzeiten  beschränkt.  Der  Stromunterbrecher  war 
so  eingestellt,  dass  diese  Zeiten  möglichst  in  die  Mitte  des  Schwingongs- 
bogens  fielen.  Es  genügte  dann  für  die  Vergleichung ,  jedesmal  die  Ent- 
fernung der  Anfangspunkte  der  beiden  Zuckungscurven  zu  messen.  Da 
diese  Entfernung  meistens  klein  genug  ist,  dass  die  gemessene  Sehne  nabe^ 
.zu  mit  dem  Bogen  zusammenfällt,  so  ergeben  sich  daraus  leicht  für  ge- 
ringere Unterschiede  der  laleüten  Reizung  auch  die  absoluten  Zeit- 
diflerenzen  derselben  in  hinreichend  genauer  Annäherung. 

Schl^eslich  habe  ich  hier  noch   einer   vorbereitenden   Einwirkung  aof 
das  Versuchsthier  zu  gedenken,  welche  sich  für  viele  Zwecke  wenigstens 
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ais  darchaus  uoerlKsslich  herausstellt     Nicht  selten  scheitern  nämlich  die 
Versuche,  namentlich  wenn  die  Jahreszeit  nicht  ganz  günstig  ist  oder  die 
Frösche  nicht  eben  erst  eingefangen  sind,   an  der  ungenügenden  Keflex-' 
reisbarkeit  des  Eückenmarks.    ^Meistens  treten  in   solchen  Fällen  aof  die 
ersten    Bei^e   zwar   Zuckungen  ein,   diese  bleiben  dann  aber  selbst  bei 
stärkeren  Keizen   ganz    aus  oder    erreichen    nur    minimale  Grössen.     Im 
letzteren   Falle  habe  ich   zuweilen    durch  annähernde  Aequilibrirung   des 
Myographionhebels  diesem  Uebelstande  einigermassen  abgeholfen.    Die  an- 
nähernde Aequilibrirung  reducirt  das  Gewicht,  mit  welchem  das  zuckende 
Bein  belastet  ist,  nahezu  auf  Null:  es  wird  daher   hierdurch   zunächst  die 
Zuekungshöhe  vergröläsert,  es  wird  aber  ausserdem  die  Zuckung  verlängert, 
also  der  ganze  Verlauf  derselben  ein  anderer.    Dagegen  wird  die  Zeit  der 
latenten  Reizung,  auf  die  es  uns  hier  wesentlich  ankommt,  wie  ich  mich  durch 
Vergleichung  von  Zuckungscurven  überzeugt  habe,  die  nach  einander  mit 
und  ohne  Aequilibrirung  gezeichnet  wurdeu,  nicht  verändert,  vorausgesetzt, 
dass   bei   der   zur  Vergleichung    herbeigezogenen   Zuckung  keine    Ueber- 
lastung  standfabd.     Die  letztere  habe  ich  bei  meinen  Versuchen  stets  ver- 
mieden.    Da  es  aber  fUr  die  Zeitmessungen  unerlässlich  ist,  dass  die  ver- 
glichenen Zuckungscurven  stets  von  der  nämlichen  Abscissenlinie  sich  ab- 
heben, so  verfuhr  ich   in   folgender  Weise.     Nachdem   der    Hebel  an  die 
Achillessehne    befestigt    war,    wurde    zunächst    die  Dehnung    abgewartet. 
Dann  wurde  durch  eine  Schraube  der  Hebel  eingestellt,  so  dass  eine  weitere 
nachträgliche  Dehnung  nicht    stattfinden    konnte.      Da   solche  Dehnungen 
als    Nachwirkungen    einer    vorangegangenen    Zuckung    sehr    häufig    vor- 
kommen, *)  so  ist  diese  Vorsichtsmassregel   bei  Zeitmessungsversuchen  un- 
erlässlich.    In  der  hier  angegebenen  Weise  sind  alle  im  Folgenden  ange- 
fiihrten  Versuchsbeispiele,    sowohl    die   graphischen   wie   die   numerischen, 
gewonnen  worden ;  es  finden  sich  unter  denselben  keine,  in  denen  die  oben 
angeführte   annähernde  Aequilibrirung    des    Hebels    herbeigezogen   wurde. 
Auch  dieses  Hülfsmittel  der  Aequilibrirung  würde  nämlich  in  den  meisten 
Fällen  nicht  ausreichen,  um  grössere  Versuchsreihen  ausführbar  zu  machen ; 
denn    es    bleibt  bei  demselben   der  Uebelstand,    dass   man   nur  innerhalb 
enger  Grenzen  die  Reizstärke  variiren  kann.    Es  ist  also  wünschenswerth, 
die  Heflexreizbarkeit  des  Rückenmarks  zu  vergrössern,  ohne 
dass  doch  abnorme  Erscheinungen   hervorgernfen  werden,    wie  solche  bei 
der  gewohnlichen   Vergiftung  mit  -den  bekannten   reflexsteigernden  Giften 
eintreten.    Ich  habe  dieses  Hülfsmittel  in  der  Vergiftung  mit  minimalen 
Dosen  Strychnin  gefunden.    Eine  Quantität  von  0,002  —  0,004  Mgr. 
salpetersauren  Strychnins,  in  wässeriger  Lösung  unter  die  Haut  injicirt,  ge- 
nügt vollständig,  um  bei   einem  kräfUgen  Frosch  Stunden  lang  die  Reflex- 
reizbarkeit zu  erhöhen,    ohne   dass    doch   irgend  welche    intensivere  Ver- 


')  ^S^'  meine  Lehre  von  der  Muskelbewegung  S.  116. 
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giftungserseheinnngeQ  eintreten.  In  seinem  äuseren  Verhalten  gleicht  ein 
solches  Thier  vollständig  einem  unvergifteten^  ja  es  unterscheidet  sich  auch 
während  des  Versuchs  in  keiner  Weise  von  lindern  Fröschen,  welche  an 
und  für  sich  schon-  eine  etwas  grössere  Reflexreizharkeit  besitzen.  Ohne 
diese  Hülfsvergiftung  mit  minimalen  Dosen  würde  mir  die  Aus- 
führung mancher  der  im  Nachfolgenden  mitgetheilten  Untersuchungen  ganz 
und  gar  unmöglich  gewesen  sein,  da  es  nun  einmal  in  den  meisten  unserer 
Laboratorien  nicht  wohl  ausführbar  ist,  täglich  mit  frisch  eingefangenen 
Thieren  zu  experimentiren ;  überdies  erweisen  sich  auch  unter  den  letzteren 
immer  nur  sehr  wenige  aus  einer  grösseren  Zahl  zu  Versuchsreihen  ge- 
eignet. Je  geringer  und  vorübergehender  übrigens  die  Reflexreizbarkeit 
der  Thiere  ist,  um  so  mehr  muss  man  mit  der  minimalen  Giftdosis  steigen, 
und  es  ist  dann  in  der  Regel  nicht  mehr  möglich,  die  gewöhnlichen 
Strychninerscheinungen  fern  zu  halten.  Man  muss  daher  immerhin  darauf 
achten,  dass  man  möglichst  häufig  frisch . eingefangene  Frösche  zur  Ver- 
fügung habe. 

S.    EiaÜieiliAg  der  Untersuchuig. 

§.  5.  Indem  unsere  Zergliederung  der  centralen  Innervation  von  dem 
Reflexvorgang  ausgeht,  hat  sie  zuerst  die  einfache  Reflexerregung 
desRückenmarks  unter  den  verschiedenen  Bedingungen ,  denen  sie  an 
und  für  sich  im  Thierkörper  unterworfen  ist,  zu  untersuchen.  Bei  dieser 
einfachen  Reflexerregung  bietet  wieder  die  gleichseitige,  die  aus  der 
Uebertragung  der  Erregung  von  einer  hinteren  auf  eine  zu  ihr  gehörige 
vordere  Wurzel  hervorgeht,  den  einfachsten  Fall  dar.  Daran  schliesst  sich 
die  Quer  erregung,  bei  welcher  die  Reizung  von  einer  sensibeln  Wurzel 
der  einen  auf  symmetrisch  entspringende  motorische  Wurzeln  der  anderen 
Seite  übertragen  wird,  und  zuletzt  endlich  diejenige  Reflexleituug ,  welche 
in  der  Längsachse  des  Rückenmarks,  von  höher  auf  tiefer  abgehende  Nerven- 
wurzeln oder  umgekehrt,  stattfindet.  'Bei  dieser  letzteren  Untersuchung 
macht  sich  zugleich,  zunächst  aus  methodologischen  Gründen,  eine  ander- 
weitige Frage  geltend,  die  aber  ausserdem  ein  selbständiges  Interesse  be- 
sitzt: die  Frage  nämlich  nach  dem  Einfluss  der  Spinalganglien  auf  die 
Refiexleitung. 

In  zweiter  Linie  haben  wir  die  Reflexreizbarkeit  und  ihre 
Veränderungen  unter  verschiedenen  Bedingungen  zu  untersuchen.  Hierher 
gehören  die  Einflüsse  vorangegangener  Reizungen,  die  Wirkung  der  Tem- 
peratur, endlich  und  vor  allem  gewisse  toxische  Einwirkungen,  welche  die 
Reaction  des  Rückenmarks  auf  Reflexreize  verändern. 

Eine  dritte  Untersuchung  wird  sich  sodann  mit  den  Einflüssen  be- 
schäftigen, welche  die  gleichzeitige  Erregung  anderer  sensibler  Nerven  aof 
den  Reflexvorgang   äussert.     Uier  ist  es  hauptsächlich  die  Interferens 
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gleichzeitig  auf  verschiedene  Theile  desselben  Reflexorgans,  des  Rücken- 
marks,  einwirkender  Reizungen,  die  zu  ermitteln  ist.  Ausserdem  können 
die  Einflüsse,  welche  die  höheren  Nervencentren  und  ihre  Reizung 
auf  den  ReflexYorgang  äussern,  hierher  gezogen  werden.  Nachdem  wir  so 
von  verschiedenen  Seiten  her  die  Reflexerregung  untersucht  haben  \  wird 
sich  erst  die  Frage  nach  dem  Wesen  derselben  und  nach  der  Natur 
der  centralen  Innervation  überhaupt  aufwerfen  und  einiger- 
massen  beantworten  lassen. 

Die  Untersuchung  zerfällt    demnach   in  vier  Capitel,    in  welchen  wir 
handeln: 

1)  von  der  einfachen  Reflexerregung  des  Rückenmarks, 

2)  von  den  Veränderungen  der  Reflexreizbarkeit, 

3)  von  der   Interferenz  verschiedener    Reflexreize   und    dem  Einfluss 
der  höheren  Nervencentren  auf  den  Reflexvorgang, 

4}  von  dem  Wesen  der  Reflexerreguug  und  der  centralen  Innervation 
überhaupt. 


Erstes  Oapitel.  - 

Von  der  einfachen  Reflexerregnng. 


Allgemeine  Untersuchungsmethode« 

§.  6.  Zu  jedem  einzelnen  Versuch  über  einfache  Reflexerregnng 
werden/  wie  schon  oben  (S.  8)  bemerkt  ist^  zwei  Zuckungscurven  be- 
nutzt: die  eine  wollen  wir  die  Hauptzuckung;  die  andere  die.Ver- 
gleichszuckung  nennen«  Die  Hauptzuckung  entspricht  stets  dem 
speciell  zu  untersuchenden  Heflex Vorgangs  die  Vergleichszuckung  rtihrt 
von  irgend  einer  Reizung  her,  die  im  allgemeinen  in  Bezug  auf  ihren 
Verlauf  bereits  bekannt  ist^  und  die  im  gleichen  Zeitmoment  der  Pendel- 
schwiqgung  wie  die  Hauptzuckung  ausgelöst  wird. 

Um  die  einfachste  Form  der  Reflexerregung;  die  gleichseitige ,  zu 
untersuchen,  wählen  wir  als  Vergleichszuckung  diejenige,  die  durch  Reizung 
des  motorischen  Nerven  der  nämlichen  Seite  ausgelöst  wird.  Der  Reizungs- 
punkt der  sensibeln  Wurzel  und  derjenige  des  motorischen  Nerven  liegen 
hierbei  so  nahe  bei  einander,  dass  der  Anfangspunkt  beider  Zuckungen, 
wenn  bloss  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in  der  peripherischen  Nerven- 
faser in  Betracht  käme,  bei  der  gewählten  Amplitude  des  Pendelmyogra- 
phions  noch  vollständig  zusammenfielen,  und  ebenso  würden  demgemäss 
unter  Voraussetzung  gleicher  Reizbarkeit  der  erregten  Nervenpunkte  die 
beiden  Zuckungscurven  in  ihrem  übrigen  Verlaufe  vollständig  oder  nahezu 
zusammenfallen.  Sobald  sich  daher  eine  beträchtliche  Verzögerung  der 
Reflexzuckung  gegen  die  Vergleichszuckung  ergibt,  wird  dies  auf  Rech- 
nung des  Einflusses  der  Theile,  in  welchen  die  Reflexübertragung  statt- 
findet, zu  setzen  8eiii;^tf^°£]9||p*den  beträchtlichere  Abweichungen  in 
dem  übrigen  Verlauf  deHBMRing,  namentlich  wenn  sie  sich  mit  einer 
gewissen  Constanz    wiederholen,    hierauf    bezogen    werden    müssen.     Dia 
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Fig.  1  zeigt  nun   in  schematischer  Darstellung  die  Versuchsanordnnng  für 
gleichseitige  Reflexerregung.     Dre  constante  Kette  K,    deren  Strom   durch 


Flg.  i. 

die  primäre  Spirale  I  der  Inductionsyprrichtnng  geht^  ist  in  solcher  Ver- 
bindung  mit  dem  Stromunterbrecher'  S  (vgl.  Abth.  I  S.  11)^  dass  im 
Moment,  wo  der  Daume  des  Pendels  an  S  vorbeigeht,  der  Strom  der 
Kette  K  unterbrochen  wird.  Hierdurch  wird  in  der  secundären  Spirale  II 
ein  OefFnungsinductionsschlag  ausgelöst.  Die  Enden  dieser  Spirale*  stehen 
nun  gleichzeitig  mit  ewei  RumkorfF'schen  Stromwendern  FF|  und  If^,  in 
Verbindung,  von  PF,  geht  aber  die.  weitere  Verbindung  zu*  dem  an  den 
nervus  ischiadicus-  n  angelegten  Elektrodenpaar,  von  W^  geht  si^  zur  sen- 
sibeln  Wurzel  w  derselben  Seite.  Bei  einer  ersten  Pendelschwingung 
Bchliesst  man  nun  den  Stromwender  W^  während  W^  offen  bleibt:  jetzt 
erhält  man  die  Zuckung  durch  Reizung  des  motorischen  Nerven;  bei  einer 
zweiten  Pendelschwingung  schliesst  man  dagegen  W^,  während  W^  offen 
bleibt,  und  man  erhält  die  Reflexzuckung.  Sollen,  wie  es  in  der.  Regol 
der  Fall  ist,  motorischer  und  sensibler  Reiz  von  verschiedener  Stärke  sein, 
so  wird  dies  'dadurch  bewerkstelligt,  das  man  bei  jeder  der  beiden 
Reizungen  die  Spirale  //  in  eine  verschiedene  Distanz  von  der  Spirale  / 
bringt  Was  die  motorische  Reizung  betrifft,  so  hat  man  sich  zu  hüten, 
dass  dieselbe  nicht  so  stark  werde,  um  neben  der  directen  motorischen 
auch  noch  eine  Reflexerregung  zu  verursachen.  Man  erkennt  dies  immer 
an  der  Gestalt  der  ganzen  Zuckungscurve,  die  sich  leicht  als  eine  aus  der 
Superposition  zweier  Zuckungen  hervorgegangene  verräth.  Unter  normalen 
Verhältnissen  kann  man  übrigens  schon  zu  sehr  starken  Reizen  greifen, 
ohne  dass  eine  solche  Superpositign  eintritt;    es  hat  dies  augenscheinlich 
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Beinen  Grund  in  dem  später  jevl  erörternden  dämpfenden  Einflnse  der 
SpinalgangHeUi  Nur  bei  stärkerer  Strjchninwirkung  kommt  eine  derartige 
Superposition  häufigt^r  zur  Beobachtung. 

Bei  den  übrigen  Formen  der  Reflexerregung;  der  Quererregung  und 
der  Reflexleitung  in  der  Höhenrichtung  •  des  Rückenmarks;  dient  im  all- 
gemeinen nicht  die  auf  directe  Reizung  des  motorischen  Nerven  eintretende 
sondern  eine  ebenfalls  durch  Reflex  ausgelöste  Zuckung  als  Vergleichs- 
Zuckung.  Die  Quererrjegung  wird  also  d|irch  Vergloichung  mit  dem  gleich- 
seitigen Reflex ;  die  Reflexleitung  in  der  Höhenrichtung  durch  in  verschie- 
dener Höhe  ausgelöste  Reflexe  bestimmt.  Das  experimentelle  Verfahren 
bleibt  in  allen  diesen  Fällen  das  nämliche  wie  oben,  abgesehen  davon 
dass  die  beiden  Elektrodenpaare  in  anderer  Weise  mit  Nervenwnrzeln  oder 
Nerven  in  Verbindung  gesetzt  werden.  Ebenso  bedürfen  die  Abänderungen^ 
die  durch  Anwendung  von  Schliessungsinductionsschlägen  oder  constanten 
Strömen  zur  Reizung  in  den  Verfahrungsweisen  eintreten ; .  keiner  Be- 
schreibung. 


I.  Gleichseitige  Reflexerregung. 

§.  7-  Unter  der  gleichseitigen  Reflexerregung  schlechthin  verstehen 
^r  inimer  diejenige ,  bei  der  auch  in  gleicher  Höhe  der  Refiexreiz  über- 
tragen wird;  die  also  zwischen  zusammengehörigen  sensibeln  und  moto- 
rischen Nerven  wurzeln  stattfindet  Die  einfache  gleichseitige  Reflexerregung 
eignet  sich  vor  allem  zur  Untersuchung  der  allgemeinen  Verhidtniase  des 
Reflexvorgangs  und  der  Veränderungen  desselben  unter  verschiedenen 
Bedingungen.  .Hierhin  gehören;  wenn  wir  von  den  im  zweiten  Capitel  sn 
behandelnden  Aenderungen  der  Reflexreizbarkeit  absehen;  namentlich  die 
Einflüsse*;  welche  die  Stärke  der  Reizung  auf  Eintritt  und  Verlauf  der 
Reflexzuckung  äussert. 

Die  Reflexzuckung  unterscheidet  sich  unter  allen  Umständen  von  der 
durch  directe  Reizung  des  motorischen  Nerven  ausgelösten  Vergleichs- 
zuckung in  doppelter  Hinsicht:  sie  tritt  später  eiu;  und  sie  ist  von 
längerer  Dauer. 

§.6.  Die  Verspätung  der  Reflexzuckung  gegen  die  Vergleichs- 
zuckung ist  ihrer  Grösse  nach  theils  von  der  Stärke  der  Reflexreisung; 
theils  von  der  Stärke  der  directen  motorischen  Reizung  abhängig.  Erhält 
man  den  Reflexreiz  constant;  während  man  den  directen  motorischen  Reiz 
immer  mehr  abnehmen  lässt;  so  vermindert  sich  dabei  der  Zeitunter- 
Ischied  zwischen  dem  Anfang  der  Vergleichszuckung  und  der  Reflexznckung; 
indem  die  latente  Reizung  der  Vergleichszuckung  mit  der  Verminderung 
der  Reizstärke  an  Dauer  zunimmt.  Erhält  man  dagegen  den  directen 
motorischen  Reiz  constant;  während  der  Reflexreiz  immer  mehr  annimmt, 
80  vermindert  sich  in  der  Regel  ebenff^ls  jener  Zeitunterschied.    Im  letz- 
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teren  Fall  ist  aber  die  Abnahme   eine  viel  geringere    und   znweilen   fehlt 
sie  ganz. 

Staft  man  femer  die  beiden  Keize  tio  ab,  da8s  Refleizuckung  nnd 
VergleicbsBucknng  in  jedem  einzelnen  Versuch  die  gleiche  HShe  besitzen, 
SU  wächst  znar  mit  der  Abnahme  der  Zuckungshijhe  die  ganze  Zeit  der 
latenten  Reizung.  Dieses  Wachstbnm  erfolgt  aber,  falls  keine  VerKn' 
deningen  der  Heizbarkeit  eingetreten  sind,  fUr  die  Refleitzucknng  und  die 
Vergleichszuckung  annShernd  gleichmässig,  so  da»«  die  Zeitdifierenz 
zwiacheo  dem  Eintritt  beider  Zuckungen  entweder  constant  bleibt  oder 
bald  in  positivem  bald  in  negativem  Sinne  sich  verändern  kann,  also  bald 
griSaser  bald  kleiner  wird  bei  wachsender  Zuckungshfibe,  wobei  jedoch 
diese  Schwankungen  d^r  ZcitdifFerenz  immer  sehr  gering  sind^  im  Vergleich 
mit  den  Veründemngen ,  welche  die  ganze  Dauer  der  latenten  Reizung 
erfÄhrt. 

Wir  wollen  der  KUrze  halber  die  Zeit  vom  Moment  der  Reizung  bis 
zum  Beginu  der  Reflexzuckung  die  totale  Latenz,  femer  die  Zeit, 
welche  zwischen  der  Reizung  des  motorischen  Nerven  und  der  Zuckung 
seines  Muskels  verfliesst,  die  directe  Latenz,  imd  endlidi  den  Zeit- 
unterecbied,  der  sich  für  den  Beginn  beider  Zuckungen  bei  gleichem 
Moment  der  Reizung  ergibt,  die  Keflexzeit  nennen.  In  Fig.  2,  wo 
wSbrend  zwei  auf  einander  'folgender  Schwingungen  des  Pendels  der 
Ftos^^mnakel    zuerst   bei    dlrecter  Reizung   des   motoriicLen  Nerven   die 


ZuCkang  M,  dann  bei  Reizung  der  sensibeln  Wiu^el  die  Zuckung  Ji  ge- 
zeichnet hat,  während  beidemal  die  Reizung  in  dem  durch  den  verticalen 
Strich  boi  a  bezeichneten  Moment  erfolgte,  entspricht  demnach  a  r  der 
totalen,  a  n  der  directen  Latenz  nnd  n  r  der  Reflexzeit.  Die  Zeitstrecke 
})  r'  darf  offenbar  ganz  auf  Rechnung  der  VerzSgerung  der  Leitung  inner- 
halb des  Rückenmarks  gesetzt  werden,  da  die  Dauer  der  Fortpflanzung 
innerhalb  der  peripherischen  Nervenfasern  vom  Punkte  der  eensibela  bis 
zu  dem  der  motorischen  Reizung  so  klein  ist,  dass  sie  bei  der  gewählten 
Geschwindigkeit  de«  Pendels  nicht  mehr  gemessen  werden  könnte,  und 
da  demnach  auch  angenommen  werden  darf,  dass  sich,  sofern  nur  beide 
Zaoknngen  von  genau  gleich«-  Höhe  sind,  die  Zeiten  der  directen  Lateni 
in  beiden  Fällen  nicht  mehr  unterscheiden  wUrden.  Aus  diesem  Grunde 
werden  wir  aber  auch  den  Ausdruck  Keflexzeit  fUr  die  Zeitatrecke  n  r 
nnr  in  dem  Fall  wirklicher  Gleichheit  der  Zackungen  wählen,  wogegen 
wir    dieaelb«,    wenn    die  .Zuckungen    nicht    gleich    sind,     allgemein    ala 
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Differenzzeit  bezeichnen  wollen.  Die  Differenzzeit  D  wird  aber  stete 
betrachtet  werden  kUnnen  als  be§tehend  aus  der  Keflexzeit  R  nnd  einer 
Grüese,  welche  dem  Unterschied  der  zwei  directen  Latenzzeiten  L  nnd  L* 
entspricht,  wenn  wir  mit  X  die  latente  Reizung  der  Vergleichs zncknng  M 
and  mit  L^  denjenigen  Theil  der  Latenz  der  Reflexsacknng  R  beadchneii, 
welcher  von  der  Leitung  in  den  peripherischen  Nerven  nnd  der  Ueber- 
gangsKeit  der  Rwznng  auf  den  Musk^  herrührte.    Gemfiae  der  GletcboDg 

wird  nun  D  grSsser  ala  R  gefiindea  werden  in  allen  Füllen,  wo  Zi  >  X' 
ist  nnd  kleiner  als  R,  wenn  L  K.  L^  ist.  Ersteres  ist  aber  im  allgemeinen 
dann  der  Fall,  wenn  die  Beflexzackung,  letzteres,  wenn  die  VeTgleichs- 
mcknng  stärker  ist.' 

Geben  wir  nun  zunSchst  Ten  solchen  Beobachtungen  aus,  in  denen 
beide  Zuckungen  von  gleicher  Höhe  sind,  so  lässt  sich  das  oben 
feetgeBtellte  VerhAltniss  folgendermassen  formuliren:  Mit  der  Zunahme 
der  ReizstXrke  nimmt  die  totale  Latenzzeit  ab;  diese  Ab- 
nahme kommt  aber  vorzugsweise  anf  Rechnung  der  directen 
Latenz,  während  sich  die  Reflexzeit  entweder  wenig  oder 
gar  nicht  oder  selbst  im  umgekehrten  Sinne  verludert. 

Die  Figuren  3,  4  und  5  gehen  Beispiele  d^ses  Verhaltens. 

In  Fig.  3.  ist  die  Reflexzucknng  während  einer  Reihe  auf  einander 
folgender  Versuche  annähernd  constant  erhalten,  wahrend  die  directe 
*  Nervenreiznng  von   A  bis  D  allmälig .  zunimmt.     In   Folge    dessen    sieht 


Fig.  3. 

man  die  Differenzzeit  wachsen:  diese  Zunahme  kommt  aber  offenbar  vor- 
zugsweise auf  Kechsung  der  directen  Latenz  der  ersten  Zucknng,  welche 
sich  mit  dem  Wachsthnm  der  Erregung,  namentlick  beim  Uebergao^  zu 
den  stärkeren  Zncknngen,  merklich  vermindert 

In  Figur  4  ist  die  directe  Zuckung  annähernd  constsnd  erbnltea. 
während  die  Reflexznckung  wächst.  Hierbei  ist  übrigens  zu  bemerken, 
dass  sich,  so  lange  die  Reflexerregbarkeit  normal  ist,  selbst  bei  l>edeiiteo- 
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der  Veränderung  der  BeizstSrke  die  Höhe  der  Reflexznckung  viel  weniger 
als  die  der  directen  Zuckung  abstufen  läaet.  Die  Zunahme  der  Beflexznckung 
ist  daher  auch  in  Ä  bis  D  der  Fig.  4  geringer  als  die  Zunahme  der  Ver- 


gleich szncknng  in  den  parallelen  Versuchen  der  Fig.  3.  Die  DifFereozzeit 
ändert  sich  nun  im  vorliegenden  Versuch  im  umgekehrten  Sinne  wie  vor- 
hin. Sie  nimmt  von  A  bis  D  allmälig  ab.  Diese  Aenderung  kommt  aber 
bifir  auf  Rechnung  der  totalen  Latenzzeit,  während  die  directe  Latenz  der 
Vergleichszuckung  annähernd  constant  bleibt. 

In  dem  Versuch  der  Fig.  6  endlich  wurden  die  Keizstärken  so  abge- 
Btaft,  dass  die  directe  und  die  Reflexzncknng  jedesmal  von  gleicher  Höhe 


sind.  Hier  also  wird  die  Difierenzzeit  nach  den  oben  gegebenen  Begriffs- 
bestimmungen snr  Reflexzeit.  Man  sieht  ohne  weiteres,  dass  die  totale 
I^atenzzeit  ebenso  wie  die  directe  mit  sinkender  Zuckungshöhe  zunimmt, 
BO   dass  die  Reflexzeit  annähernd  constant  bleibt. 

Dies  verhält  sich  nun  allerdings  nicht  immer  so,  sondern  es  kann  die 
Beflexoeit  mit  der  Abnahme  der  totalen   Latenzzeit   um  minimale  Grössen 

Wnodt,  Htctulk  d«r  Nervan  II.  '  Q 
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ab-  oder  selbst  znnebmen:  immer  aber  sind,  sobald  man  Reizstärken 
wählt,  welche  die  directe  Zncknng  nnd  die  Reflexzuckung  gleich  machen,  I 

und  so  lange  keine  merklichen  Schwankungen  der  Reflexreizbarkeit  ein- 
treten^  die  Veränderungen  der  Reflexzeit  kleiner  als  diejenigen  der  directen 
Latenz.  Wo  sich  Abweichungen  von  dieser  Regel  fii^den,  da  dürften  die- 
selben auf  Veränderungen  der  Reflexreizbarkeit  zurückzuftihren  sein,  welche 
die  Latenzzeit  des  Reflexes  in  hohem  Orade  beeinflussen.  Da  die  Er- 
müdung des  Centralorgans ,  wie  wir  unten  sehen  werden,  eine  Zunahme 
der  Reflexzeit  bewirkt,  so.  kann  man  namentlich  leicht,  wenn  man  in  einer 
grösseren  Versuchsreihe  die  Zuckungen  nach  ihrer  Höhe  ordnet,  zu  dem 
irrthümlichen  Resultate  kommen,  mit  der  Abnahme  der  Zuckungshöhe 
wachse  die  Dauer  der  Reflexzeit.  Weil  nämlich  mit  der  Ermüdung  die 
Zuckungshöhen  abnehmen,  so  wird  man  bei  der  Zusammenstellung  der 
Versuchsergebnisse  unter  den  schwächeren  Zuckungen  immer  leicht  eine 
grössere  Zahl  solcher  haben,  die  im  Zustande  der  Ermüdung  gezeichnet 
sind.  In  der  That  wurde  ich  selbst  hierdurch  anfänglich  veranlasst  anzu- 
nehmen, dass ,  wie  die  directe  Latenz,  so  auch  die  Reflexdauer  mit  ab- 
nehmender Zuckungshöhe  wachse.  *)  Erst  als  ich,  auf  den  Einfluss  der 
Ermüdung  aufmerksam  geworden,  nur  solche  Versuche  zur  Vergleichung 
herbeizog,  bei  denen  der  Verlauf,  namentlich  die  Dauer  der  Zuckungen 
keine  Aenderungen  dt<r  Reizbarkeit  erkennen  Hess,  kam  ich  zu  dem  Re- 
sultat, dass,  selbst  bei  bedeutenden  Veränderungen  der  directen  Latenz- 
zeiten in  Folge  der  Reizstärke,  keine  deutliche  Veränderung  der  Reflex- 
zeit nachweisbar  ist.  Während  also  die  Zeit,  welche  die  Erregung  braucht, 
um  sich  zuerst  im  sensibelh  Nerven  bis  zum  Rückenmark  und  dann  wieder 
von  diesem  zum  Muskel  fortzupflanzen,  mit  wachsender  Reizstärke  ziemlich 
bedeutend  abnimmt,  bleibt^  die  Uebergangszeit  durch  die  centrale  Substanz 
annähernd  constant. 

Dieser  geringen  Veränderlichkeit  der  Reflexzeit  entspricht  noch  eine 
andere  Eigenschaft,  welche  die  Reflexreizung  auszeichnet:  sie  besteht  darin, 
dass  Veränderungen  der  Reizstärke  die  Höhe  der  Reflexzuckungen  in  viel 
geringerem  Grade  als  die  Höhe  der  directen  Zuckungen  zu  beeinflussen 
pflegen.  Hat  man  z.  B.  zufällig  bei  einer  bestimmten  nicht  maximalen 
Reizstärke  eine  directe  Zuckung  und  eine  Reflexzuckung  erhalten,  die  Von 
gleicher  Höhe  sind,  so  bewirkt  nun  eine  geringe  Verstärkung  des  Reizea 
schon  eine  Zunahme  der  directen  Zuckung,  während  die  Reflezauckung 
noch  vollkommen  unverändert  bleibt.  Bei  Versuchen,  bei  denen  die  Reize 
so  abgestuft  werden  sollen,  dass  Gleichheit  beider  Zuckungen  eintritt,  rnnsa 
man  daher  auch  die  directen  Reize  durchweg  viel  weniger  als  die  Reflex- 
veize  verändern. 


*J  Eine  solche  Angabe  ist  in  eine  vorläufige  Mittheilung  dieser  Versucha- 
ergebnisse,  welche  sich  in  einem  Aufsätze  der  englischen  Zeitscbrilt  „Mind'* 
findet  (April  1876,  p.  167),  übergegangen. 
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Mit  der  längsameren  Znnahme  der  Reflexzuckungen  bei  wachsender 
Reizstärke  hlCngt  endlich  sichtlich  auch  die  weitere  Eigenschaft  der  Reflexe 
zusammen^  dass  man  einer  grösseren  Stärke  der  Reize  bedarf^  um  überhaupt 
Reflcxznckungen  auszulösen^  dass  also  bei  ihnen  —  wenn  es  gestattet  ist  einen 
psycho-phjsischen  Ausdruck  auf  das  physiologische  Gebiet  zu  übertragen  — 
die  Reizschwelle  höher  liegt  als  bei  der  directen  Zuckung.  Auch  dies 
gilt  übrigens  nur  so  lange,  als  keine  merklichen  Veränderungen  derReiz*^ 
barkeit  eingetreten  sind.  Es  muss  bemerkt  werden ,  dass  schon  die  von 
uns  angewandte  Hülfsvergiftung  eine  solche  Veränderung  in  gewissem 
Grade  mit  sich  führt;  wobei  jedoch,  wenn  die  Dosis  des  angewandten  Giftes 
innerhalb  der  früher  (S.  9)  angegebenen  Grenzen  bleibt,  die  allgemeine 
Richtung  des  normalen  Unterschieds  zwischen  directer  und  reflectorischer 
Reizung  immer  noch  zur  Geltung  kommt.  Eine  ähnliche  Veränderung 
kann  aber  ausserdem  noch  durch  häufig  wiederholte  Reizungen  herbeige- 
fl^hrt  werden.  Auf  diese  Modificationen  der  Reflexreizbarkeit,  welche 
unti»T  Umständen  das  gewöhnliche  Verhalten  in  sein  Gegentheil  verkehren 
können,  werden  wir  später  zurückkommen.     (Vgl.  Cap.  H.) 

Fassen  wir  die  Eigenschaften  der  einfachen  gleichseitigen  Reflexerreg- 
ung,  wie  sie  sich  uns  gegenüber  der  directen  Nervenerregnng  bis  dahin 
ergeben  haben,  zusammen,  so  bestehen  dieselben  hiemach  in  folgendem: 
1)  die  normale  Reflex erregbarkeit  ist  bedeutend  kleiner  als  die  directe 
Erregbarbeit  der  Nerven;  es  bedarf  2)  grösserer  Abstufungen  der 
ReizRtärke,  um  merkliche  Unterschiede  der  Reflexzuckung 
zu  erzeugen,  und  3)  bleibt  dieReflexzeit  bei  wechselnder  Grösse 
der  Reflexerregung  annähernd  constant^  während  die  directe 
Latenzzeit  sich  bei  der  Zunahme  der  Nervenerregung  stetig  vermindert. 

§.  9.  Zur  Bestimmung  der  Grösse  der  Reflexzeit  sind,  wie  aus 
den  obigen  Beobachtungen  hervorgeht,  nur  solche  Versuche  zu  gebrau- 
chen, in  denen  die  Vergleichsznckung  und  die  Reflexzuckung  von  gleicher 
Höhe  sind.  Ueberträgt  man  dann  die  zwischen  dem  Beginn  der  beiden 
Zuckungen  gelegene  Abscissenlänge  in  den  ihr  entsprechenden  Zeitwerth, 
80  erhält  man  für  die  normale  Grösse  der  Reflexzeit  eine  Dauer  von  0,008 
— 0,015  See,  während  die  totale  Latenzzeit  je  nach  der  Stärke  der  Reiz- 
ung zwischen .  0,025  und  0,050  See.  zu  variiren  pflegt.  Uebrigens  gilt 
jener  Werth  von  0,008 — 0,015  See.  nur  unter  der  Bedingung,  dass  die 
Refiexerregbarkeit  keine  bedeutenderen  Veränderungen  erfahren  hat.  Auf 
die  durch  die  letzteren  bedingten  Abänderungen  der  Reflexzeit  werden  wir 
später  zurückkommen. 

§.  10.  Weit  mehr  als  die  Reflexzeit  kann  selbstverständlich  die  Dif- 
ferenz zeit,  d.h.  die  zwischen  Vergleichszuckungen  und  Reflexzuckungen 
von  ungleicher  Stärke  gelegene  Zeitdauer,  in  ihrer  Grösse  variiren.  Die 
möglichst  grosse  Differenzzeit  erhält  man,  wenn  eine  maximale  directe  Er« 
regung  des  Nerven  mit  einer  minimalen  Reflexerregung'combinirt  wird; 
dagegen  wird  diese  Zeit  ein  Minimum,  wenn  man  umgekehrt  eine  mini- 
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male  diiecte  Erregung  mit  einer  starken  Keflexerregung  verbindet.  Wp- 
gen  der  geringen  Unterschiede,  welche  die  totale  Latenz  darbietet,  wenn 
die  Stärke  des  Reizes  Über  eine  gewisse'  Grenze  steigt,  ist  es  jedoch,  um 
das  Minimum  der  Differenzzeit  zu  erhalten,  nicht  gerade  erforderlich,  dass 
die  KefleserregUDg  eine  maximale  sei.  Viel  wesentlicher  ist  es,  dass  die 
directe  Erregung  wirklich  minimal  sei.  Denn  es  mächt  hier  eine  Ge- 
setzmässigkeit in  dem  allmSligen  Anwachsen  der  directen  Latenzzeiten 
sich  geltend,  welche  auch  sonst  überall  in  deu  Versuchen  zu  bemerken  ist. 
Es  wächst  nämlich  die  directe  Latenz  keineswegs  etwa  proportional  der 
Verminderung  der  ZuckungshSbe,  sondern  anfänglich  steigt  dieselbe  beim 
Herabgehen  der  Zuckung  unter  ihr  Maximam  kaum  merklich,  um  dann 
hei  der  Annäherung  an  die  Minimalzuckiing  plötzlich  sehr  bedeutend  zu 
werden. 

Von  den  beiden  Grenzwertben,  zwischen  welchen  sich  die  Differenz- 
zeit bewegt,  bietet  hauptsächlich  der  untere  einiges  Interesse  dar.  Es 
frKgt  sich  nämlich,  oh  es,  falls  man  die  beiden  Keizstärken  so  wählt,  dass 
die  totale  Latenz  ein  Minimum  und  die  directe  I^tenz  ein  Maximum  wird, 
gelingt  die  Differenszeit  völlig  zum  Vcnchwinden  zu  bringen.  Dies  ist 
nun  in  der  That  der  Fall,  wie  ja  ein  solcher  Erfolg  nach  den  in  Fig.  3 
• — 5  Über  das  Verhältaiss  der  verschiedenen  Latenzzeiten  dargestellten  Ver- 
sneben fast  schon  vorausgesagt  werden  käante.  Es  muss  aber  allerdings, 
wie  dies  beispielsweise  der  in  Fig.  6  mitgotheilte  Versuch  zeigt,  der  di- 


Fig.  6. 

recte  Nervenreiz  eben  an  der  Heizschwelle  augelangt  sein,  wenn  die  Dit'- 
ferenzzeit  verschwinden  soll.  In  Fig.  6  ^  ist  die  Reflexzuckung  mit  zwei 
directen  Zuckungen  verglichen,  von  denen  die  zweite  der  Minimalerregnng 
schon  sehr  nahe  kommti  immerhin  ist  hier  noch  eine  sehr  merkliche  po- 
sitive Differenzzeit  vorhanden.  In  B  sind  ausser  der  Keflexzuckung  dr^i 
directe  Zncknngen  aufgezeichnet :  hier  sieht  man  bei  der  kleinsten,  welche 
einer  wirklichen  Miaimalerregung  entspricht,  den  Anfang  der  directen 
Zuckung  mit  dem  der  Keflexzuckung  zusammenfallen.  Es  lAsst  sich  nun 
erwarten,  dass  es  in  einzelnen  Fällen  auch  gelingen  werde,  diese  Grenze 
noch  zu  Überschreiten  und  einen  negativen  Werth  der  Differenzzeit  hi 
srhalten,  wobei  also  die  Keflexzuckung  frUher  als  die  in  einem  entspre- 
chenden Moment  ausgelöste  directe  Zuckung  beginnt.  Doch  tritt  dieeer 
-Fall   nach   meinen  Beobachtungen  nur  höchst  selten  ein.     Schon  oin  die 
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Differenzzeit  auf  Null  zu  bringen^  ist  eine  günstige  Beschaffenheit  der  Prä- 
parate erforderlich.     Noch    viel   seltener   gelingt   es  sie   in   eine  negative 
umzuwandeln;   auch  ist  dann  die  Zeitdifferenz  immer  nur  äusserst  gering. 
Es  Hegt  hier  augenscheinlich   ein  analoger  Fall  vor  wie  bei  jenen  Yer- 
suchen  über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in^  den  motorischen  Nerven- 
faseni;  wo  entfernter  vom  Muskel  ein  stärkerer^  näher  demselben  ein  schwä- 
cherer Reiz  einwirkte;  und  wo  nun  unter  Umständen  eine  scheinbare  ne- 
gative Fortpflanzutigsgesch  windigkeit  beobachtet  wurde^  indem  die  weiter 
oben  ausgelöste  Heizung  die  untere  nicht  nur   einholte^    sondern  selbst 
überholte  (Abth.  I   S.  192}.     Ein  solches  Ueberholen  kommt  nun  aber 
wie  gesagt  b^  der  Keflexreizung  nur  höchst  selten  vor;    etwas   häufiger 
gelingt   eS;    die   Fortpflanzungszeit   der  Erregung  durch   das  Bückenmark 
scheinbar   zum  Verschwinden   zu   bringen.    Dieser  Unterschied    von    den 
Ergebnissen  der  Keizungsversuche   an   den  ^peripherischen  Nerven  hat  of- 
fenbar seinen  Grund  in  der  unter  allen  Umständen  bedeutenden  Leitnngs^ 
Verzögerung  in  der  grauen  Substanz  ^   welche   durch  die  yergrösserte  Lei- 
tungsgeschwindigkeit stärkerer  Reizungen  in  den  Nervenfasern  nicht  mehr 
compensirt  werden  kann. 

Sobald  die  beiden  durch  Reflex  und  durch  directe  motorische  Reizung 
ausgelösten  Zuckungen  gleiche  oder  auch  nur  nahezu  gleiche  Höhe  haben^ 
behält  die  Zeitdifferenz  der  latenten  Reizungen  stets  eine  sehr  erhebliche 
Grösse^  falls  man  unter  dem  Zuckungsmaximum  bleibt  oder  mit  der  Stärke 
des  Reizes  die  zur  Herbeiführung  desselben  erforderliche  Grenze  nicht 
sehr  Überschreitet.  Das  Verhalten  übermaximaler  Reizungen  aber  habe  ich 
im  Allgemeinen  nicht  in  das  Bereich  dieser  Untersuchungen  gezogen,  theils 
weil  die  Behandlung  der  Nerven  wurzeln  mit  starken  Inductionsströmen 
aus  deu  oben  (S.  8)  angedeuteten  Gründen  misslich  ist,  vor  allem  aber 
weil  es  zweifelhaft  ist,  ^ob  die  Muskelzuckung  in  diesem  Fall  noch  als 
ein  Maass  für  die  Stärke  der  im  motorischen  Nerven  angewachsenen  Er-; 
regung  betrachtet  werden  kann.  Es  ist  nämlich  sehr  wohl  denkbar-;  dass 
das  Erregungsmaximum  des  Nerven  nicht  mit  dem  Zuckungsmaximum  des 
Muskels  zusammenfallt,  sondern  erst  bei  höheren  Graden  der  Reizung  liegt, 
indem  das  Zuckungsmaximum  möglicher  Weise  mit  bestimmten  physikali- 
schen Eigenschaften  der  Muskelsubstanz  zusammenhängt,  die  von  dem  Ner- 
ven ganz  und  gar  unabhängig  sind.  Jenseits  des  Zuckungsmaximum  ha- 
ben wir  also  gar  keinen  Maassstab  mehr,  um  zu  entscheiden,  ob  die 
directe  und.  die  Reflexerregung  wirklich  einander  an  Grösse  gleich  seien 
oder  niclit.  Hierüber  müssen  wir  aber  wegen  des  bedeutenden  Einflusses, 
welchen  die  Stärke  der  Reizung  auf  die  Zeit  der  directen  Latenz  hat,  noth- 
wendig  sicher  sein,  sobald  wir  die  Reflex  zeit,  d.  h.  den  zur  Uebertrag- 
ung  der  Erregung  im  Rückenmark  erforderlichen  Zeitraum,  bestimmen 
wollen.  Sind  dagegen  diesseits  des  Zuckungsmaximum  Reflex-  und  Ver- 
gleichszuckung einander  gleich,  so  können  wir  mit  grosser  Wahrscheinlich- 
keit   annehmen,    dass    in    beiden    Fällen    auch    die    Zeiten    der   latenten 
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Reizung,  soweit  si»  auf  Rechnung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  und  der 
Uebertragung  der  Erregung  auf  den  Muskel  kommen,  einander  gleich  sein 
wQrdeU;  da  die  kleine  Längendifferenz  des  Nerven  bei  beiden  Versuchen 
nicht  in  Betracht  ko^lmt,  insofern  sie  bei  der  gewählten  Geschwindigkeit 
des  Myographionpendels  keinen  erkennbaren  Unterschied  der  Zuckungsan- 
fönge  bedingen  würde. 

§.  11.  Nach  der  auf  S.  4  angeführten  Mittheilung  von  Rosenthal 
soll  der  Unterschied  in  der  Zeit  der  latenden  Reizungen  zwischen  directen 
Zückungen  und  Reflexzuckungen  auch  dann  verschwindend  kl^in  werden 
können,  wenn  beide  Zuckungen  maximale  sind.  Dies  soll  dann  ge- 
schehen, wenn  die  beiden  Reize  die  zur  Hervorruf ung  maximaler  Zuckungen 
erforderliche  Stärke  erheblich  überschreiten.  Diese  Angab^zu  bestätigen 
habe  ich  nicht  Gelegenheit  gehabt,  da  ich  aus  den  vorhin  angegebenen 
Gründen  meine  Versuche  auf  übermaximale  Reizungen  nicht  ausdehnte. 
Aus  der  Beobachtung  RosenthaTs  würde  folgen,  dass  bei  übermaximalen 
Reizen  die  Reflexzeit  plötzlich  sehr  schnell  sich  zu  vermindern  beginnt, 
während  dieselbe,  wir  wir  oben  ge^nden  haben,  diesseits  des  Zuckungs- 
maximum nahehin  constant  bleibt.  Dagegen  scheinen  zu  dem  letzteren  Resul- 
tat die  Versuche  von  W.  Stirling  in  naher  Beziehung  zu  stehen.  Dieser 
Beobachter  fand  nämlich  bei  seinen  Untersuchungen  über  Reflexerregungen, 
die  durch  Summation  in  gleichen  Intervallen  einander  folgender  elektrischer 
Hautreize  hervorgebracht  wurden,  dass  bei  schneller  Reizfolge  mit  der 
Intensität  der  Reize  zwar  die  Stärke  der  Reflexe,  aber  nicht  wesentlich  die 
Latenzzeit  sich  änderte,  während  die  letztere  bei  einer  massigeren  Reiz- 
frequenz sehr  bedeutend  durch  die  Reizstärke  beeinflusst  wurde.  *)  Dieses 
Resultat  würde  unmittelbar  mit  dem  uuserigen  vereinbar  sein,  sobald  an- 
genommenwerden dürfte,  dass  bei  einer  sehr  schnellen  Reizfolge 
der  intermittirende  dem  momentanen  Reiz  in  seiner  Wirkung 
mehr  gleichkomme  als  bei  einer  massigen  oder  langsamen 
Reizfolge.  In  derThat  steht  nun  aber  diese  Annahme,  so  auflallend  sie 
auf  den  ersten  Blick  erscheinen  möchte,  mit  andern  Thatsachen  in  bester 
Uebereinstimmung.  Schon  bei  meinen  Versuchen  über  die  Modification  der 
Nerven  durch  kurz  dauernde  elektrische  Ströme  habe  ich  beobachtet,  dass 
die  Erhöhung  der  Erregbarkeit,  welche  durch  wiederholte  Reize  hervor- 
gebracht werden  kann,  nur  zu  Stande  kommt,  wenn  die  Intervalle  der  ein- 
zelnen Reize  zwischen  gewissen  massigen  Zeitgrenzen  gelegen  sind.  **) 
Wenn  sich  die  Reize  langsamer  folgen,  so  bleibt  die  Summirung  ihrer 
modificirenden  Wirkungen  aus.  Wenn  sie  sich  schneller  folgen,  so  hat  die 
positive  Modiflcation  nicht  Zeit  sich  zu  entwickeln.  In  Stirling 's  Ver- 
suchen ist  nun,  da  er  sich  stets  der  Summation  der  Reize  bediente,  im 
allgemeinen,  der  Einfluss  der  Modification    mit   in  Rechnung    zu  bringen. 


*)  a.  a.  0.  S.  387  und  Tabelle  S.  384. 
**)  Reichert'8  und  du  Bois-RQymond's  Archiv.  1859.  S.  537. 
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Diese  Modification  trifft  theils  den  Nerven  theils  aber  und  vor  allen^ 
das  Rückenmark  selbst,  welches,  wie  wir  nnten  (in  Cap.  II)  sehen  werden, 
der  modificirenden  Einwirkung  der  Eeize  in  hohem  Grade  zugänglich  ist. 
Ebenso  werden  wir  sehen,  dass,  so  wenig  veränderlich  auch  die  Beflexzeit 
bei  unveränderter  Erregbarkeit  des  Rückenmarks  ist,  um  so  bedeutender 
die  Veränderungen  derselben  werden,  wenn  durch  irgend  welche  Einwirk- 
ungen die  normale  Reflexerregbarkeit  alterirt  worden  ist^  Sonach  werden 
wir  die  bedeutenden  Schwankungen  der  Latenz,  welche  Stirling 
bei  grösseren  Reizintervallen  beobachtete,  wesentlich  auf  die  Modification 
der  Reflexerregbarkeit  beziehen  dürfen,  während  eine  solche  bei  sehr  kleinen 
Reizintervall^n  geringer  wird  oder  ganz  hiuwegföUt.  Es  bleibt  hier  nur 
der  Einfluss  der  Ermüdung  übrig,  der  aber  von  geringerem  Belang  ist 
and  erst  in  länger  fortgeführten  Versuchen  sich  geltend  macht. 

§.  12.  Ausser  in  Bezug  auf  die  Verspätung  ihres  Eintritts  unter- 
scheidet sich  die  Reflexzuckung  durcb  ihre  längere  Dauer.  Das  Ver- 
bal tniss  zwischen  den  beiden  Zuckungen,  d^r  durch  directe  Reizung  der 
motorischen  Nerven  und  der  durch  Reflex  ausgelösten,  welches  die  Figuren 
2,3,4  u.  5  (S.  16  u.  17)  zeigen,  wiederholt  sich  in  allen  Versuchen  als  ein 
durchaus  constantes.  Wir  haben  früher  (Abth.  I  S.  178)  gesehen,  dass  von 
zwei  an  Höhe  gleichen  Zuckungen,  welche  von  zwei  verschiedenen  Punkten  eines 
motorischen  Nerven  aus  erregt  werden,  die  am  entfernteren  Punkt  ausge- 
löste sich  ebenfalls  nicht  nur  durch  ihren  verspäteten  Eintritt,  sondern  auch 
durch  ihre  längere  Dauer  unterscheidet,  indem  die  Distanz  der  Endpunkte 
der  beiden  Zuckungscurven  stets  erheblich  grösser  ist  als  die  Distanz  ihrer 
Anfangspunkte.  Die  Curven  in  Fig.  2  S.  15  unterscheiden  sich  nun  im 
selben  Sinne,  aber  in  viel  bedeutenderem  Grade.  Wir  könnten  uns  sonach 
dieses  Verhältniss  der  beiden  Zuckungen  auch  dadurch  entstanden  denken^ 
dass  die  längere  durch  Reizung  einer  sehr  weit  entfernten  Strecke  des 
nämlichen  motorischen  Nerven  hervorgerufen  würde.  Mit  andern  Worten: 
der  Einfluss,  welchen  die  graue  Substanz  auf  den  Verlauf 
der  Reizung  ausübt,  ist  in  Bezug  auf  den  Verlauf  der  Zuck- 
ung der  Wirkung  einer  sehr  langen  Nervenstrecke  äqui- 
valent. 

Von  W.  Baxt  ist  zuerst  bei  Gelegenheit  der  Untersuchung  der 
chemischen  Hautreize  die  für  diese  specielle  Reizform  sehr  wahrscheinliche 
Vermuthung  aufgestellt  worden,  jeder  chemische  Reiz  wirke  nach  der  Art 
der  tetanisirenden  Reizung  durch  eine  Reihe  von  Reizanstösseti ,  welche 
durch  die  successiv  an  den  Nerven  herandringenden  Partikeln  des  reizen- 
den Stofles  ausgelöst  werden.  *)  Es  ist  diese  in  der  Natur  der  chemischen 
Reizung  gelegene  Summirung  von  Reizanstössen  nebenbei  bemerkt  unseres 
Erachtens  der  Hauptgrund,  wesshalb  die  so  vielbeuützte  Türkische  Methode 
zur  Untersuchung  der  Reflexreizbarkeit,  bei  welcher   man  bekanntlich  die 


*)  Arbeiten  aas  der  pbysiol.  Anstalt  zu  Leipzig.  1871,  S.  87. 
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letztere  durch  die  Zeit  misst,  die  zwischen  der  Benetzang  einer  Hautstrecke 
mit  verdünnter  Säure  und  der  eintretenden  Fluchtbewegung  verfliesbt,  sehr 
schwankende  und  unzuverlässige  Resultate  gibt.  Denn  bei  jeder  inter- 
mittirenden  Reizung  kommt  nicht  bloss  die  Veränderung  ^  welche  der  ein- 
zelne Reizimpuls  bewirkt^  sondern  auch  die  . modificirende  Wirkung,  die 
sich  natürlich  bei  der  Wiederholung  der  Reize  summirt,  wesentlich  in  Be- 
tracht;  wobei  zu  berücksichtigen  ist,  dass  die  modificirende  Wirkung  der  Reize 
je  nach  Jahreszeit  und  Beschaffenheit  der  Versuchsthierc  ausserordentlich 
grossen  Veränderungen  unterworfen  ist.  Die  nämliche  Vorstellung,  welche 
Baxt  in  Bezug  auf  die  chemische  Reizung  entwickelt,  hat  nun  in  neuerer 
Zeit  W.  Stirling  auch  auf  die  elektrische  Reizung  der  sensibeln  Nerven 
übertragen»  Ausgehend  von  der  Thatsache,  dass  man  unter  gewöhnlichen 
Verhältnissen  bei  Reizung  der  Haut  oder  eines  sensibeln  Nerven  durch 
einen  elektrischen  Stromstoss  höchstens  vereinzelte  Reflexzuckungen  erhält^ 
während  solche  längere  Zeit  hindurch  mit  Sicherheit  hervorgerufen  werden 
können,  wenn  man  wiederholte  Stromstösse  als  Reize  verwendet,  hat  Stir- 
ling den  Satz  aufgestellt,  Reflexe  könnten  überhaupt  nur  durch  wieder- 
holte Anstösse  der  nervösen  Centren  ausgelöst  werden.  *)  Nach  diesem 
Satze  müsste  in  allen  den  Fällen,  wo  es  dennoch  gelingt  durch  einen 
momentanen  Reizanstoss,  z.  B.  durch  einen  einzelnen  Inductionsschlag, 
einen  Reflex  auszulösen,  die  Sache  so  angesehen  werden,  dass  der  momen- 
tane Reiz  dennoch  einen  länger  dauernden  Reizungszustand  im  Central- 
organ  hervorbringe.  An  und  für  sich  wird  nun  diese  Verstellung  durch- 
aus als  eine  mögliche  bezeichnet  werden  müssen,  um  so  mehr,  als  bei 
stärkeren  Strychninvergiftungen  ja  der  momentane  Reiz  einen  dauernden 
Tetanus  erzeugt,  der  sich  nur  auf  einen  länger  abhaltenden  Reisungs- 
zustand  zurückführen  lässt.  Hiermit  ist  aber  zugleich  das  Kriterium  be- 
zeichnet, welches  offenbar  als  entscheidend  für  jene  Annahme  angesehen 
werden  muss.  Sind  wirklich  nur  wiederholte  Reizanstösse  im  Stande  Re- 
flexe auszulösen,  so  können  diese  niemals  in  der  Form  einfacher  Zuckungen 
sondern  immer  nur  als  mehr  oder  weniger  lang  dauernde  tetanische  Contrac- 
tionen  sich  äussern.  Dem  widerspricht  nun,  wie  ich  glaube,  durchaus  die 
Form  der  Zuckungscurven,  welche  man  nach  der  Reizung  einer  sensibeln 
Wurzel  mit  einem  einzelnen  Oeffiiungsinductionsschlag  erhält.  Alle  in 
den  bisherigen  Figuren  mitgetheilten  Reflexzuckungen  zeigen  zwar  eise 
längere  Dauer  als  die  durch  directe  Nervenreizung  gewonnenen  Zuckungen, 
in  ihrem  allgemeinen  Verlauf  unterscheiden  sie  sich  aber  durchaus  nicht 
von  einer  einfachen  Zuckung.  Ein  längerer  Verlauf,  wie  wir  ihn  hier 
beobachten,  kommt  ja  auch  in  Folge  der  Ermüdung  vor,  oder  er  wird 
in  geringerem  Grade  bei  der  Reizung  einer  dem  Muskel  entfernteren 
Nervenstrecke  beobachtet,  ohne  dass  wir  in  diesen  Fällen  eine  solche  ver- 
längerte Zuckung  als  einen  Tetanus  bezeichneten. 


*)  Berichte  der  kgl.  sächs.  Ges.  der  W.  zu  Leipzig.  1874,  S.  439. 
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Man  kSnnte  denken,  die  HUlfsvergifEnng  mit  minimalen  Dosen  von 
Strfclutin  möchte  vielleicht  die*  normale  fieflexreizbarkeit  verändern.  Aber 
ich  habe  scbon  bemerkt,  datie  die  HUlfs Vergiftung  zwar  die  Reflexreizbar- 
keit grSsser  und  danernder  macht,  aber,  in  den  gehSrigen  Grenzen  ange- 
wandtj  den  Verlauf  der  Znckmigen  nicht  in  irgend  merkltcber  Weise  ver- 
ludert    Zum  Beleg  dessen    mflgen  in  Fig  7  noch    einige  graphische  Bei- 


spiele angereiht  werden,  welche  ohne  Anwendung  der  HuUavergiftung  ge- 
wonnen sind,  und  welche  sich ,  wie  man  aiebt ,  von  den  in  Fig.  2  bis  6 
dai^efltellten  Cnrven  nicht  unteracheiden.  Sie  sind  aber  ganz  in  derselben 
Weise  wie  dieae,  die  Reflexzuckung  durch  Reizung  einer  Ischiadicns- Wurzel, 
die  Vergleiohsznckung  durch  Reizung  des  gleichseitigen  Ischiadicns-Stammes 
mit  einem  Oefinnngsinductionsschlag  gewonnen  worden.  *) 

Wenn  ich  hiernach  behaupten  muss,  daas  ein  einzelner  Reizanstose 
unter  UmstHnden  ebensowohl  eine  Reflexzncknng  wie  eine  directe  Zuckung 
aualSsen  kann,  so  wird  aber  natürlich  dadurch  nicht  aufgehoben  was  frUher 
(Abtfa.  I  S.'  4S)  Über  die  Beziehung  zwischen  Zuckung  und  1'etanns  im 
Allgemeinen  gesagt  wurde.  Wir  haben  gesehen,  dass  eine  scharfe  Grenze 
zwischen  Znckung  und  Tetanus  nicht  immer  sich  ziehen  lässt,  indem  mit 
weiter  und  weitet  forlachreitender  Verlängerung  ihrer  Dauer  die  erstere 
allmälig  in  den  letzteren  Übergeht.  Den  Grund  faierfttr  haben  wir  darin 
gefunden,  dass  selbst  ein  momentaner  Reiznnstoss  stets  einen  Unger  an- 
dauernden Erregnngsrorgang  hervorruft,  der  die  Daner  der  Znckung  in 
der  Regel  weit  Ubertrifll;.  In  dieser  Beziehung  werden  wir  nun  auch  der 
VerlSngemng  der  Reflex  znckung  allerdings  die  Bedeutung  zuerkennen 
mUssen,  dasa  dieselbe  auf  eine  Brreguugadaner  hinweist,  welche  diejenige 
der  directen  Nervenerregnng  Übersteigt. 

§.  13.  Die  beiden  oben  erörterten  Eigenschaften  der  Reflexzucknng, 
verspäteter  Eintritt  und  lungere  Dauer,  stehen  in  naher  Beziehung  zu  ein- 
ander. Je  mehr  der  Eintritt  der  Reflexznckung  sich  verspätet,  um  so 
mehr  pflegt  auch  die  ganze  Dauer  derselben  zuzunehmen.  Reflexzuck- 
ungen  von  sehr  Verspätetem  Eintritt  haben  daher  immer  zugleich  einen 
tetanischen  Verlauf.  Dagegen  ist  das  umgekehrte  nicht  immer  der  Fall, 
sondern  es  kSnnen  Reflexe  einen  tetanischen  Verlauf  nehmen,  ohne  darum 


*)  Weitere  Beispiele   von  Refleixuokungen  ohne  vorherige  Anwendung  der 
HUl&verglftnng  werden  unten  noch  mehrere  folgen-    (Vgl.  C^>.  II.) 
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spStor  als  in  gewöhnlichen  FttUen  zu  beginnen.  Hierbei  koinmt  in  Be-, 
tracbt,  das«  schon  die  normale  Reflexzuckung  durch  ihre,  lange  Daner  ge- 
wissermasaen  auf  der  Grenze  steht  zwiocben  Zncknng  und  Tetanus.  Dieser 
tetaniscbe  Charakter  der  Kefl^xznckung  kann  nun  zunehmen,  ohne  dass 
notliwendig  die  Reflexleitang  verzögert  lat.  Wo  dagegen  die  Uehertra- 
gung  der  Erregung  innerhalb  der  grauen  Substanz  ungewöhnlich  tsoge 
Zeit  in  Anspruch  nimmt,  da  wird  auch  immer  die  Dauer  der  Erregung 
mehr  (rder .  weniger  erheblich  verlängert 

§.  14.  Auch  zwischen  dem  Verlauf  der  durch  directe  moIoriAche 
Heizung  ausgelösten  Zuckung  und  der  Reflexzuckung  bestehen  bestimnite 
Beziehungen.  Jene  Form  der  directen  Zuckung,,  die  wir  frUbor  ab  die 
ethenische  bezeichnet  haben,  und, die  durch  raschen  Eintritt  und  Ver- 
lauf gekennzeichnet  wird,  ist  stets  auch  mit  rasch  entstehender  und  km« 
dauernder  Reflexzuckung  verbunden.  Bei  aathenischem  Verlauf  der  direc- 
ten Zuckung  dagegen  ist  sowohl  die  Reflexzeit  wie  die  Dauer  der  Reflex- 
zuckung grösser.  Nur  die  Anfangsstadien  der  Wirknng  des  Strychnin  nnd 
anderer  Gifte  können  hiervon  eine  Ausnahme  machen,  indem  dabei  oft 
schon  die  Reflexzncknngen  dem  tetanischen  Verlauf  sich  iiMhem,  während 
die  directen  Zuckungen  noch  wenig  oder  gar  nicht  verllndert  sind.  In 
Fig.  8  sind   zwei  Versuche   neben   einander  gestellt,   weldie  sowohl  die 


charakteristischen  Unterschiede  im  Verlauf  der  Keflexzuckungen  wie  deren 
Beziehungen  zu  den  directen  Zuckungen  deutlich  erkennen  lasaen.  Bei 
beiden  Versuchen  war  die  Geschwindigkeit  des  Pendels  die  nJLmlicbe,  nnd 
der  Verticalstrich ,  der  den  Moment  der  Reizung  bezeichnet,  entspHcht  in 
beiden  dem  nHmlichen  Punkte  des  Schwingungsbogens.  In  A  sind  beide 
Zuckungen  von  weit  kürzerer  Dauer  als  in  B.  Die  Reflexzeit  ist  an- 
ulthernd  die  nftmliche,  0^0075 — 0,0112  See,  in  B  ist  sie  um  «u 
wenigen  grösser  als  in  Ä.  Viel  grösser  ist  aber  auch  hier  der  Unter- 
schied der  totalen  Latenzzeit,  indem  diese  in  A  0,0S7,  in  B  0,017  See 
hetrSgL  DieKeflexzeit  weicht  also  jedenfalls  in  sehr  viel  geringerem  Orade 
ab  als  die  directe  r<atenzzeit.  Wir  werden  auf  diese  Unterscbiede  im  Ver- 
lauf der  Reflexzncknngen  im  nächsten  Capitel  zurückkommen,  wo  ihr  Za- 
sammenhang  mit  den  Verhältnissen  der  Reflexreizbarkeit  zu  erörtern  ist; 
dort  wK'den  wir  dann  auch   noch   stärkere   Abweichungen   kennen  lernen^ 
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als  sie  unter  den  Bedingungen  normaler  Reizbarkeit;  die  bei  den  in  Fig.  8 
gezeichneten  Oorven  obgewaltet  haben,  vorkommen. 

§.  15.     Unmittelbar  mit   einander  vergleichbare  Beobachtungen,  wie 
lie  etwa  zu  Fig.  3  und  4  und  namentlich  zu   Fig.  ö  verwendet  worden 
sind;  können;   wie  kaum  hervorzuheben  erforderlich  sein  wird;    stets  nur 
aus  ^iner  grösseren  Zahl  von  Versuchen ;  in  denen  man  probirend  in  ver* 
schiedener  Richtung  die  Reizstärken  abstuft;  gewonnen  werden.     Zugleich 
ist  zu  berücksichtigen;  dass  weder  die  directe  noch  die  reflectorische  Reiz- 
barkeit   in    der   Zwischenzeit    merkliche   Aenderungen    erfahren    darf;    da 
solche;  wie  sich  schon  aus  den  in  §.  14  erörterten  Verhältnissen  erschliessen 
lässt;  regelmässig  sowohl  den  ganzen  Verlauf  der  Zuckungen  wie  die  Zeit- 
räume; auf  deren  Messung  es  ankommt;  verändern.     Von  grosser  Wichtig- 
keit ist  hierbei  die  Benützung  lebender  Präparate;   bei  denen  allein  die 
erforderliche  Coüstanz  der   Erregbarkeit   zu    erlangen   ist.     Um   nun  aber 
eine  Anschauung  von  dem  Gang  der  Versuche  selbst  zu   geben ;   will    ich 
zun!  Schluss  einige  Versuchsprotocolle  als   Beispiele   mittheilen.     Bei  den 
nachfolgenden  Versuchen    sind    die   Zuckungscurven  vom  Frosch  auf  be- 
russtes  Papier;  das  über  eine  Platte  des  Pendelmjographions  gespannt  'war; 
gezeichnet  und   dann   mittelst  alkoholischer  Mastixlösung  fixirt  worden  *). 
Die  sonst  erforderlichen  Versuchsnotizen  lassen  sich  bequem  auf.  den  Rand 
des  berussten  Papiers   aufzeichnen;   sie  werden  dann  mit  fixirt.     Aus   den 
so  gesammelten  Versuchsreihen  wurden  die  geeigneten  ausgewählt  und  bei 
ihnen  die  Hauptelemente ;  Höhe  und  Länge  der  beiden  Zuckungen ;   totale 
Latenzzeit  und  Reflexzeit  u.  s.  w.  gemessen.     In   den   folgenden  Tabellen 
ist  nun   in   der   2ten   und   3ten  Columne   die  jedesmalige  Entfernung  der 
secundären  von  der  primären  Spirale  des  Inductionsapparates  in  Centime- 
tern  verseichnet;  in  M  bei  der  directen  Reizung  des  TschiadicuS;  in  3  bei 
der  Heizung    der  sensibeln   Wurzel.     Reiz  war  in   allen  Fällen  ein  Oeff- 
nungsinductionsschlag;  ujid  die  mit  der  primären  Spirale  verbundene  Kette 
bestand  aus  2  DanielVschen  Elementen.     Unter  F  steht  die  Höhe  (h)  und 
Länge  (/)  der  Vergleichsznckung;  unter  R  der  Reflexzuckung.     Lz  bedeutet 
endlich  die  totale  Latenzzeit,  Hz  die  Reflexzeit.     Die  letzteren  Maasse  sind 
sämmtlich   in   Millimetern.     Bei  Lz  und  Rz  ist   die  Umrechnung  in  Zeit- 
grössen  nicht  vorgenommen.     Es  genügt  die  Bemerkung,  das»  die  Latenz- 
zeiten sämmtlich  in  die  Mitte  des  Schwingungsbogens  verlegt  sind;  so  dass 
die  gemessenen  Raumstrecken   als   annähernd   proportional   den  Zeiten  an- 
genommen  werden   können.     Die   Umrechnung  .in  Zeitgrössen    lässt   sich 
ausserdem  leicht  mittelst  folgender  Daten   vornehmen:    1)  7;9  Millimeter 
Abscissenläuge    entsprechen    einem   Winkelgrad.     2)    Der   Zeitwerth    für 
einen  Winkelgrad  in  der  Mitte  des  Schwingungsbogens  beträgt  0;023  See. 
3}    Für  grössere  Latenzen;    die  jedoch   4  Winkelgrade  nicht  übersteigen 
dürfen;   erhält  man   die  Zeiten  mit  hinreichender  Annäherung;   wenn  man 
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den  mittleren  Zeitwerth  eines  Grades  zu  0;024  See.  ansetzt.  Diese  Be- 
stimmungen gelten  in  gleicher  Weise  auch  für  aHe  spttter  mitzutheilenden 
Versuchsreihen.  Die  Länge  der  Reflezzuckungen  kann  im  allgemeinen 
nur  approximativ  bestimmt  werden^  da  dieselben  in  der  Regel  asymptotisch 
der  Abscissenlinie  sich  anschliessen.  Es  ist  daher  l  nur  bis  zur  Stelle 
dieses  asymptotischen  Ueberganges  gemessen  worden.  * 


Versuch  I. 

10.   April.     Frosch  von   185   mm.   Länge.     Uülfsvergiftung  •  am    6.    April 
0^02  Mgr.,    am  7.  April  0^02  Mgr.  Salpeters.    Strychnin    unter  die  Haut 

injicirt.     Wurzel  und  Nerv  der  linken  Seite. 


Nr. 

M 

S 

V 
h 

r 

1 

1 

Lz 

Bz 

1 

18 

14 

5 

39 

2 

68 

11 

3 

19 

14 

2 

35,5 

2 

68 

7,3 

S 

18,5 

12 

2,5 

44,5 

4,8 

76 

5,5 

4 

18,5 

10 

2,3 

49 

3,8 

65 

8 

5 

18 

10 

3,4 

50 

3,8 

65 

9 

6 

18,15 

16 

2 

41 

3,2 

73 

10 

7 

18 

18 

2 

42,2 

4 

77 

16 

8 

8 

17,8 

18 

5 

41 

4 

77 

16 

9,2 

9 

17,8 

20 

2 

48 

3,8 

72 

18 

10,5 

10 

18 

18 

2,5 

45,5 

2 

64 

22 

15,5 

11 

10 

18 

9,5 

43 

2 

64 

22 

13,5 

12 

18 

10 

2,2 

46 

3 

70 

22 

11,5 

13 

20 

16 

2 

50 

1,5 

65,5 

22 

15 

14 

20 

10 

2 

49 

2 

65 

22 

14 

Die  Reflexerregbarkeit  ist  sehr  gesunken.     ^/^  Stunde  Pause,   dann  Fort- 
setzung des  Versuchs. 


15 

18 

12 

16 

18 

17,8 

17 

17,8 

22 

18 

17,8 

10 

19 

17,8 

22 

20 

17,8 

10 

21 

18,5 

24 

22 

18,5 

10 

23 

18 

26  • 

24 

19 

10 

26 

19 

24 

26 

19 

10 

27 

19 

20 

3 

4,7 

4,4 

4,6 

5 

2,6 

3,6 

2,8 

2,8 

2,8 

2,5 

2,5 

2,8 


47 

36 

35,5 

35 

47 

33 

34 

32 

35 

36 

35 

35 

37 


7 

73 

15 

4,5 

75 

17 

4,5 

60 

17 

2,9 

65 

17 

3 

66 

19 

3 

72 

18 

2,8 

70 

21 

3,8 

70 

18 

2,5 

65 

19 

2,8 

65 

20 

4,2 

65 

18 

2,5 

65 

19 

4,6 

65 

18 

9 

10,5 

10 

10 

11 

10 

11 

9 

11 

10 

10 

10 

10 


In  diesem  Versuch  ist  zu  Anfang,  wie  es  dem  normalen  Znstande 
entspricht,  die  Reflexreizbarkeit  geringer  als  die  directe  Erregbarkeit; 
dann  kehrt  aber  (ungefähr  von  Nr.  7  an),    abgesehen  von  einer  kleinen 
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durch  Erholung  sich  wieder  ausgleichenden  Schwankung  (bei  Nr.  14),  das 
VerhSltniss  unter  dem  Einfluss  der  oft  wiederholten.  Reizung  sich  um. 
Gegen  Ende  stellt  sich  ein  Zustand  ein,  in  welchem  bei  Reizen  von  sehr 
verschiedener  St&rke  die  Keflexzuckung  annähernd  gleich  hoch  bleibt.  Die 
Zeiten  der  Latenz  sind  wfthreud  der  ganzen  Yersuchsdauer  ziemlich  gross. 
Die  totale  Latenz  zeigt  ebenso,  wie  die  Reflexaeit  eine  sichtliche  Zunahme 
in  Folge  der  Ermüdung  (Nr.  10 — 14  und  Ende  des  Vers.);  Erholung 
läüst  die  Latenzzeiten  wieder  auf  kurze  Zeit  zunehmen  (Nr.  15  u.  f.). 


Versuch  II. 

5.  April.  Frosch  von  188  Mm.  Länge«  Am  Tag  zuvor  0,02  Mgr.  salpeters. 
Strjclmin,  am  Morgen  des  Versuchstages  nochmals  dieselbe  Dosis.  Wurzel 

und  Nerv  der  linken  Seite. 


Nr. 

M 

S 

V  .     R 

Lz 

Rz 

• 

h    I 

h 

1 

1 

21 

25 

6 

37 

5,6 

75 

11 

,4 

2 

22,5 

30 

5,5 

35 

5 

75 

10 

5 

3 

24 

30 

1,8 

30 

5 

75 

11 

2 

4 

22,7 

35 

W 

5 

35 

3,5 

70- 

12 

5 

5 

23 

35 

2 

26 

3,5 

70 

12 

2 

6 

22,7 

35 

4,5 

34 

2,8 

65 

12 

5 

7 

23 

äs 

2,8 

30 

2,8 

65 

12 

3,5 

8 

23,5 

40 

2 

30 

2 

48 

13 

4 

9 

22 

20 

10 

21 

15 

11 

23,5 

33 

12 

15 

15 

13 

12 

20 

14 

21 

30 

15 

21,4 

40 

16 

21 

40 

17 

15 

35 

18 

18,5 

40 

19 

12 

15 

20 

15 

15 

21 

12 

12 

5 

6,5 

1,5 

6,8 

8 

5,5 

6 

2,5 

7,8 

5,8 

8 

8 

8 


Pause. 

35 
35 
30 
40 
45 
35 
35 
32 
44 
35 
45 
39 
42 


5 

5,5 

1 

8 

8 

5 

4 

4 

7,8 

5,8 

9 

6 

7 


70 
65 
40 
64 
53 
55 
40 
40 
45 
39 
50 
45 
45 


10 

4 

12 

3,5 

15 

5 

10 

3 

10 

3 

12 

5 

12 

6 

12 

3 

10 

3 

12 

3 

11 

4 

10 

3 

11 

4 

In  diesem  Versuch  ist  in  Folge  der  stärkeren  Wirkung  der  Hülfs- 
vergiftung  die  Reflexreizbarkeit  von  Anfang  an  grösser  als  die  Erregbar- 
keit des  motorischen  Nerven.  Die  Latenzzeiten  sind  dagegen  durchweg 
kleiner  als  im  vorigen  Versuch,  und  damit  zusammenhängend  zeigen  die 
Znckungscurven  einen  mehr  sthenischen  Verlauf,  was  sich  an  ihrer  nament- 
lich im  Anfang  geringeren  Länge  zu  erkennen  gibt. 
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Versuch  ETI. 

2.  Juni.    Frosch   von   178  Mm.  Länge.    Am  selben  Morgen  76  Min.  vor 
Beginn    des  Versuchs  0,002  Mgr.   Strychnin,    dann  bei  Beginn   des  Ver- 
suchs nochmals  dieselbe  Dosis.     Wurzel  und  Nerv  der  linken  Seite. 


Nr. 

M 

S 

V 

R   . 

T.Z 

Rz 

. 

• 

b 

1  1 

fa 

1 

1 

40 

40 

9 

45 

2 

46 

10 

6,5 

2 

56 

30 

3 

24 

2,8 

87 

10 

2,6 

8 

53 

30 

1 

15 

2 

34 

— 

2 

4 

52 

30 

2,5 

21 

3 

29 

10 

2,5 

5 

52 

25 

1,5 

30 

1 

24 

12 

3 

6 

53 

30 

2 

20 

2,5 

34 

10 

3 

7 

54 

38 

1 

24 

2,5 

35 

9 

1 

8 

56 

26 

1 

20 

3,6 

33 

9 

0 

9 

56 

25 

1 

19 

3,3 

34 

9 

0 

10 

57 

25 

2 

25 

4 

46 

9 

1 

11 

58 

25 

1,5 

20 

4 

36 

8 

1,5 

12 

30 

25 

11,6 

40 

4 

36 

8 

3,6 

13 

58 

45  - 

2 

23 

2 

27. 

10 

3 

14 

59 

46 

1,5 

20 

2 

30 

10 

1,5 

15 

60 

25 

1 

20 

4,8 

30 

10 

0 

16 

60 

25 

1 

20 

4,5 

30 

9   , 

0 

17 

50 

25 

7,3 

36 

4,5 

30 

9   • 

4 

18 

60 

25 

1 

19 

2,6 

29 

9 

1 

19 

61 

24 

1 

17 

3 

25 

9 

-1,5 

20 

62 

23 

1 

21 

1,5 

25 

11 

3 

21 

61 

30 

1 

22 

3,5 

22 

10 

0 
0 

22 

61 

20 

1,5 

21 

4 

30 

9 

Die  reflectorische  Reizbarkeit  war  hier  von  Anfang  bis  zu  Ende  ge- 
ringer als  die  directe.  Die  beiden  Zuckungen  zeigen  in  noch  höherem 
Grade  als  im  vorigen  Fall  den  sthenischen  Verlauf,  und  die  Latenzzeiten 
sind  klein.  Die  Versuchsreihe  ist  vorzugsweise  unternommen,  um  die 
Minimalwerthe  zu  ermitteln,  welche  die  Differenzzeit  annehmen  kann.  Man 
sieht,  dass  dieselbe  mehrmals,  wenn  die  directe  Reizung  sehr  sdiwach  und 
die  reflectorische  stärker  genommen  wurde,  auf  Nail  sinkt,  dass  sie  aber 
nur  ein  einziges  'Mal  (bei  Nr.  19)  einen  negativen  Werth  annimmt. 


II.  Quere  Reflexerregung. 

§.16.  Die  Bezeichnung  der  queren  Reflexerregung  beschränken 
wir  auf  diejenige  Refiexleitnng,  bei  welcher  die  Ucl^ertragung  der  Errog. 
ung  von  einer  sensibeln  Wurzel  aus  auf  solche  motorische  Wurzeln  der 
entgegengesetzten  Seite  stattfindet,  die  in  gleicher  Höhe  mit  der 
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gereizten  sensibeln  Wurzel  entspringen.  Zur  Untersuchung  sind  auch  hier 
nicht  nur  vermöge  ihrer  Lage  und  ihrer  Dimensionen  sondern  auch  wegen 
der  Leichtigkeit^  mit  der  sich  die  Zuckungen  der  Schenkel  zur  Registrimng 
der  Vorgänge  verwenden  lassen^  die  Nervenwurzeln  der  hintern  Extre- 
mitäten' vorzugsweise  geeignet.  Als  Vergleichszuckung^  an  welcher  Eintritt 
und  Verlauf  des  untersuchten  Keflexes  gemessen  werden/ wählen  wir  aber 
in  diesem  Fall  immer  die  gleichseitige  Reflexzuckung;  deren  Be- 
ziehungen zur  directen  motorischen  Erregung  nun  nach  den  obigen  Er- 
mittelungen als  bekannt  vorausgesetzt  werden  können.  In  den  meisten 
Versuchen  wurden  die  Reize,  welche  wieder  in  einfachen  .Oeffnungsinduc- . 
tionssählägen  bestehen,  den  einander  gegenüber  liegenden  sensibeln  Wurzeln 
des  Ischadicus  nach  Eröffnung  des  Wirbelcanals  zugef^lhrt.  Nur  in  wenigen 
Versuchen  habe  ich  die  beiden  Armnerven  gewählt.  Letztere  Versuche 
bieten  allerdings  den  Vortheil,  dass  dabei  der  Wirbelcanal  gar  nicht  ge- 
öffnet zu  werden  braucht.  Da  aber  zugleich  beide  Erregungen  von  oben 
nach  unten  geleitet  werden  müssen,  wodurch,  wie  wir  später  (IV)  sehen 
werden^  die  Stärke  der  Reflexe  bedeutend  vermindert  wird,  so  sind  zu 
solchen  Versuchen  an  den  Armnerven  stets  etwas  höhere  Orade  der 
Strychninwirkung  erforderlich,  ind«m  die  gewöhnlichen  Dosen  der  Hülfs- 
verg^iftung  nicht  mehr  ausreichen,  um  eine  hinreichend  dauernde  Reflex- 
empfindlichkeit von  den  genannten  Nervenstämmen  aus  hervorzubringen. 
In  geringerem  Grade  gilt  dies  sogar  schon  von  der  Quererregung  in  gleicher 
Höhe.  Unvergiftete  oder  nur  mit  minimalen  Mengen  vergiftete  Thiere 
geben  sehr  oft,  während  sie  auf  die  Wurzel  der  nämlichen  Seite .  kräftig 
ansprechen,  bei  Reizung  der  gegenüberliegenden  Wtirzeln  entweder  gar 
keine  oder  nur  wenige,  bald  erlöschende  Reflexe. 

§.  17.  Reizt  man  nun  mit  einem  und  demselben  Inductionsschlag, 
dessen  Stärke  zureicht,  um  von  beiden  Seiten  Reflex  auszulösen,  zuerst  die 
eine  und  dann  die  andere  der  correspondirenden  Wurzeln  des  Hüftnerven, 
so  unterscheiden  sich  der  Regel  nach  die  beiden  Zuckungen  in  folgenden 
Funkten:  1)  man  bedarf  zur  Quererregung  grösserer  Reizintensitätenji^ 
2)  die  durch  Quererregung  ausgelöste  Zuckung  tritt  später  ein,  sie  ist  3) 
weniger  hoch,  dagegen  ist  sie  4)  meistens  länger  gedehnt  als  die  Re- 
flexzuckung nach  gleichseitiger  Erregung.  Nur  wenn  der  quere  Reflex 
verhältnissmässig  sehr  schwach  ist,  verschwindet  die  letztere  Pifferenz 
wegen  der  im  allgemeinen  kürzeren  Dauer  schwacher  Zuckungen. 

Die  Fig.  9  zeigt  zunächst  einen  bei  gleich  starker  Reizung  der  rechten 
und   linken  Ischiadicus  -  Wurzel    ausgeführten  Versuch.     Rechts    war    die 


Flg.  9, 
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UnterextremiUtt  im  Hüftgelenk  exarticulirt,  das  linke  Bwn  zeichnete  tlao 
.  die  Zucknng  anf.  Uiemach  entspricht  die  mit  l  bezeichnete  erste  Znck- 
nug  dem  gleichseitigen,  die  mit  r  bezeichnete  zweite  dem  quer  geleiteten 
Reflex,  Das  Beispiel  ist  so  gewKlilt,  dasa  beide  ZncKnngen  sich  trotz  der 
Gleichheit  der  Keiznng  möglichst  wcoig  in  Bezug  anf  ihre  Höhe  unter- 
scheiden. 

Die  Fig,  10  stellt  sodann  drei  unmittelbar  nach  einander  ausgeführte 
Versuche  dar.  Auch  hier  entspricht  wieder  /  der  gleichseitigen,  r  der  un- 
gleichseitigen Reflexerregung  des  nervus  ischiadicus.  In  A  und  B  irar 
die  EutferuDog  der  Inductionsspiralen  fUr  ^  ^  30,  für  r  =  24  Cm,  In  B 
hat  die  ungleichseitige  Reflexerregbarkeit  zngenommes,  so  dasB  die  Zuck- 
ung r  merklich    höher  als    l  wurde,    zugleich   sieht    man    dann    hier  den 


Flg.   10. 

Unterschied  der  Latenzzeiten  ant  null  sinken.  In  C  sind  endlich  die  Reiz- 
stSrken  wieder  so  abgestuft,  dass  r  nnd  l  gleiche  Höhe  erreichen  (/  ^  30, 
i-^iS  Cm.),  Hier  sieht  man  abermals  r  gegen  l  verzögert.  In  allen  drei 
Füllen  ist  r  von  erheblich  längerer  Datier. 

Der  in  Fig,  10  B  dargestellte  Fall,  daas  beim  Ueberwiegen  der  un- 
gleichseitigen Über  die  gleichseitige  Heflexerregung  die  der  ersteren  ent- 
sprechende Zuckung  nahehin  im  selben  Momente  beginnt,  ist  übrigens,  so 
lange,  wie  hier,  die  Differenzen  der  Zuckungsböhe  unbedeutend  sind,  ein 
sehr  seltener.  Meistens  ist  auch  noch  bei  grösseren  Unterschieden  der 
Znckungshöhen  der  ungleichseitige  gegen  den  gleichseitigen  Reflex  ver- 
spätet.   So  z.  B.  in  Fig.  II,  wo,  nachdem  längere  Zeit  die  Reizbarkeit  von 


beiden  Wurzeln  ans  den  normalen  Unterschied  gezeigt  hatte,  sidi  das 
Verhttltniss  lunkebrte,  so  dafis  hier  der  ungleichseitigen  Beflexerregung  r 
die  hshere  Zttckung  bei  gleichn  Reisstärke  entspricht  (r  nnd  /^36Cm.). 
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Uebrigens  sind  bei  gleiober  H8he  der  beiden  Refleisackungen  die 
Unteracbiede  ihrer  latenten  HeiEtingen  nicbt  immer  so  gross  wie  in  den 
in  Flg.  9  dargestellten  ^Fällen.  Unter  Umstlbiden  kann  sich  jener  Zeit- 
UDterscbied  beträchtlich  Termindem.  Meistens  wird  dann  sugleich  der 
Unterschied  in  dem  ganaen  Verlauf  der  beiden  Zuckungen  \inbedeutender. 
Namentlich  also  ist  die  ganze  Dauer  derselben  nun  von  nahezu  gleicher 
Grösse.     £in  derartiges  Bebpiel  zeigt  Fig.  12,  wo  r  wieder  die  ungleich- 


seitige, t  die  gleichsütige  Reflexerregang  bezeichnet.  Ein  bedeutender 
Unterschied  der  Reizbarkeit  war  aber  auch  in  diesem  Falle  vorhanden: 
der  ungleichseitige  Keiz  musete  viel  stärker  genommen  werden  als  der 
gleichseitige  (r  =  36,  1  =  43),  um  gleiche  ZuckungshHhen  zu  erhalten. 

§.  18.  Wählt  man  statt  der  Ischiadicua- Wurzeln  die  beiden  Armnerven 
zur  Vergleichung  der  beiderseitigen  ReSeserregungen,  so  bieten  die  Ver- 
suche einige  Abweichungen  dar,  die  aber  zum  Theil  in  den  veränderten 
äusseren  Verenchsbedingungen  ihren  Grund  haben.  Da  man  es  .hier  zu- 
gleich mit  einer  LUngsleitung  der  Reflexe  zu  thun  hat,  so  ist  es,  um  Über- 
haupt mit  hinreichender  Sicherheit  Zuckungen  zu  erhalten,  in  diesem  Fall 
stets  erforderlich  die  Htilfsvergitlung  zu  verstärken.  Die  beiden  Zuckungen 
haben  dann  aber  einen  mehr  oder  weniger  tetanischen  Charakter,  welcher 
die  Unterschiede  in  dem  Verlauf  derselben  unter  Umstunden  vollständig 
verdecken  kann.  Nichts  desto  weniger  bemerkt  man,  sobald  nur  die 
tetanischen  Zuckungen  nicht  allzu  lange  dauern,  dass  zwischen  dem  Verlauf 
der  gleichseitigen  und  der  ungleibheeiligeD  Reflexerregung  die  uKmlichen 
unterschiede  wie  oben  bestehen:  die  durch  ungleichseitigen  Reflex  ausge- 
löste Zuckung  dauert  nämlich  länger.  Ebenso  ist  der  verspätete  Eintritt 
dieser  letzteren  Zuckung  fast  immer  zu  beobachten.  Allerdings  aber  sind 
in  leteteren  Beziehungen  die  Schwankungen  grSsser,  als  wenn  man  3ie 
Vergleichung  zwischen  den  Wurzeln  des  Ischiadicus  vornimmt,  und  es 
kommt  häufiger  vor,  dass  selbst  bei  gleicher  Höhe  der  gleichseitigeu  und 
der  ungleichseitigen  Zuckung  die  DiATeresz  der  Latenzzeiten  sehr  klein  oder 
sogar  verschwindend  klein  wird.  Immerhin  lässt  sich  in  grösseren  Ver- 
nnchsreihen  niemals  verkennen,  dsus  das  oben  angebene  Verhalten  das 
durchsos  vorwaltende  ist. 

Um. dies  zu  veranschaulichen,  theile  ich  in  Fig.  13  eine  Anzahl  von 
Versuchen  mit,  die  innerhalb  einer  grUsseren  Versuchsreihe  unmittelbar  in 
der  Reihenfolge,  in  der  sie  hier  abgebildet  sind,  ausgefHlbrt  wurden.  Das 
Thier  war  im  Laufe  von  S  ^tunden  mit  0,11  Milligr.  Srrjchnin  vergiftet 

WnDdt,  UMhinlk  dpi- Ninm  ri.  3    - 
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worden,  die  ihm  in  einzelnen  Dosen  von  0,02  bis  0,03  Hgr.  unter  die 
Hant  iDJicirt  wurden,  l  ist  der  gleich seitige,  r  der  nngleiciiBeitige  Reflex. 
Die  Reize  bestanden  in  OefinnngsinductionssclilXgen.    Unter  der  Zeichnong 


,  C(I32,  r29),  D(i,  r28),  E(i,  »-29),  F  (130,  r29,5j. 

Flg.  II. 

sind  die  Entfernungen  der  Indnctionsapiralen  angegeben,  bei  denen  in  den 
einzelnen  Versuchen  die  Reizungen  stattfondan.  In  allen  Vereuchen  ohne 
Ausnahme  ist  die  tetanische  Contraction  r  die  gedehntere.  In  A  und  S 
ist, der  Eintritt  von  r  deutlich  verspätet;  in  C  ist  diese  VersptCtnng  nur 
noch  minimal,  in  D  und  E  verschwindet  sie  ganz,  um  dann  in  F  wieder 
aulzutreten.  Wtlhrend  demnach  in  einzelnen  Versuchen,  namentlich  bei 
Reizen  von  relativ  bedentender  StMrke,  die  Unterschiede  der  Latenzseit  ver- 
schwinden, blühen  die  Differenzen'ia  der  Gontractjonedaner  auch  hier  be- 
merklich. Die  Gleichheit  der  Zuckungshöhen ,  die  man  in  dieser  guuen 
Versuchsreibe  bemerkt,  ist  übrigens,  wie  wir  sehen  werden,  ein  Symptom, 
welches  etwas  stärkeren  Strich  d  in  Wirkungen  in  der.  Kegel  nachfolgt 

§.  19.  Die  Zeit,  welche  die  Uehertragting  des  Reflexes  von  der  einen 
HXlfte  des  Rückenmarks  auf  die  andere  erfordert,  oder,  wie  wir  dieae  Zeit 
kun  bezeichnen  können,  die  Dauer  der Querleitnng  des  Reflexes 
wird  sich  offenbar  ans  den  hier  mitgeth eilten  Versuchen  annäherungsweise 
bestimmen  lassen.  Auch  hier  wird  es  aber  wieder  erforderlich  sein,  dass 
wir  an  dieser  Bestimmung  nur  solche  Versuche  auswitblen,  in  denen  die 
beiden  Reflexzuckunges  die  gleiche  Höhe  erreichten.  .Nur  in  diesem 
Fall  verschwinden  nämlich  die  bedeutenderen  Schwankungen,  welche  sonst  in 
der  Differenz  der  beiden  Latenzzeiten  zu  bemerken  sind,  und  welche  wir 
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angenscheinlich  theils  auf  die  verschiedene  Geschwindigkeit  der  Leitung 
in  den  peripherischen  Nerven  und  im  Rückenmark  theils  aber  sogar  auf 
die  mit  der  Stärke  der  Erregung  wechsehide  Latenzzeit  des  Muskels  zurück- 
führen müssen.  Erst  bei  vorhandener  Gleichheit  der  Zuckungen  haben  wir 
zureichenden  Grund  vorauszusetzen^  dass  diese  Verschiedenheiten  annähernd 
verschwinden,  und  dass  daher  nun  die  beobachtete  Differenzzeit  bloss:  auf 
Rechnung  der  Dauer  der  Querleitung  zu  setzen  sei.  Ueberdies  wollen  wir 
uns  auf  die  Querleitung  zwischen  den  beiderseitigen  Ischiadicus- Wurzeln 
beschränken,  wo  jeno  minimale  Uülfsvergiftung  noch  ausreicht,  bei  welcher 
Eintritt  und  Verlauf  der  Zuckungen  d&s  normale  Verhalten  darbieten.  Die 
anter  diesen  Bedingungen  bestimmte  Querleitungszeit  beträgt  nun  ^m  Mittel 
etwa  0)0040  See.  Sie  schwankt  zwischen  0,0030  und  0,0058  See.  Hier- 
nach beträgt  die  Dauer  der  Querleitung  nur  etwa  die  Hälfte  der  ein- 
fachen Reflexzeit,  welche  letztere  wir  in  §.  9  zu  0,008-»-0,015  See. 
gefunden  haben. 

Wie  bei  der  Reflexzeit,  so  lässt  sich  auch  bei  der  Dauer  der  Quer- 
leitung keine  bestimmte  Abhängigkeit  von  4er  Stärke  der  Erregungen 
nachweisem  Namentlich  ist  mit  der  Zunahme  der  letzteren  keine  Abnahme 
der  ersteren  zu  constatiren.  Von  grosserem  Einflüsse  scheinen  auch  hier 
die  Veränderungen  der  Erregbarkeit  zu  sein,  indem  sich  mit  der  Er- 
müdung die  Querleitung  etwas  zu  verzögern  pflegt. 

Fasten  wir  demnach  alle  Veränderungen  zusammen,  welche  durch  die 
Querleitung  in  dem  Vorgange  der  Erregung  eintreten,  so*  sind  dieselben 
durchaus  übereinstimmender  Art  mit  jenen  Veränderungen,  welche  schon 
die  einfache  Reflexleitung  hervorbringt.  In  derselben  Richtung,  in  welcher 
diese  von  der  .durch  directe  Reizung  hervorgebrachten  Erregung,  unter- 
scheidet sich  wieder  der  auf  dem  Weg  der  Querleitung  entstandene  von 
dem  einfachen  oder  gleichseitigen  Reflexe.  Verspäteter  Eintritt  und 
verlängerte  Dauer  der  Zuckung  sind  in  beiden  Fällen  die  Haupt- 
differenzen. Nur  unterscheidet  sich  in '  beiden  Beziehungen,  der  ungleich- 
seitige, von  dem  gleichseitigen  Reflex  weniger,  als  dieser  von  der  directen 
Erregung  des  motorischen  Nerven. 

§•  20.  Wir  fügen  mm  den  oben  mitgetheilten  graphischen  Beispielen 
noch  einige  vollständige  Versuchsreihen  mit  Angabe  der  numerischen  Werthe, 
die  durch  Ausmessung  der  Zuckungscurven  gewonnen  wurden,  bei.  Unter 
ß  sind  die  Dimensionen,  Höhe  (h\  und  Länge  (/),  der  durch  gleichseitige 
Reizung  erregten  Reflexzuckung,  unter  Q  die  nämlichen  Elemente  der  durch 
ungleichseitige  Erregung  ausgelösten  Zuckung  verzeichnet.  8r  und  Sq  be- 
deuten die  Stellungen  der  Indnctionspiralen  in  beiden  Fällen,  Sr  bei  der 
Reizung  B,  Sq  bei  Q.  Unter  Lz  ist  die  der  totalen  Latenzzeit,  unter 
Qz  die  der  Differenz  der  beiden  Latenzen  entsprechende  Abscissenlänge 
in  Mm.  verzeichnet. 
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Versuch!. 

9.  Mai.  Frosch  von  210  Mm.  Länge.  Ischiadicus- Wurzeln  beider  Seiten. 
Links  Vergleichsreizung  (R);  rechts  Hauptreizung  (Q).  11h  Httlfsver- 
giftung  mit  0;04  Mgp*.   Salpeters.  Strychnin.      12  h   Beginn   des  Versuchs. 

OefiuungsinductionsschlSge  aufsteigend . 


Nr.' 

Sr 

Sq 

B 

Q 

Lz 

Qz 

' 

h 

1 

h    1 

• 

1 

30 

24 

2,5 

38 

1,5    43 

14 

4 

3 

2 

30 

24 

3 

35 

3     42 

14 

1 

3 

30 

24 

2 

42 

3,5  ,  55 

12 

0 

4 

30 

26 

2 

42 

2 

52 

14 

2 

5 

30 

25 

2 

36 

2,6 

45 

13 

0 

6 

25 

25 

4 

50 

2,5 

54 

15 

2 

7 

23 

23 

5 

60 

6,2 

65 

10,5 

0,5 

8 

24 

24 

4 

50 

4,5  :  55 

11 

0,5 

9 

26 

26 

4 

65 

3   '  65 

11 

1 

•  10 

27 

27 

3,5 

42 

2,5 

44 

13  . 

2 

11 

28 

27 

3,6 

43 

1,5 

45 

16 

6 

Stromesrichtung 
12    I    36     I 


umgekehrt.    Oeffnungsinductionsschläge  ^  absteigend. 
28    I    3,4    I     45    I     5       !     60    |     14      |    — 2 
Bei  Sq  =  29  wird  Q  =  0.  ♦ 

13    I    36    I    28    I    2       I     41     I     1       I    49    |     18      |    4 

Nach  einer  Pause. 


14 
15 


28 
29 


28 

28 


3,5 
4 


50 
46 


3,5 
2,5 


54 

49 


15 
15 


2 
3 


Kurze  Pause. 


16  I    28 

17  I    31 

Strom  wieder 

18  I     30    I 


28 
27 


4,5 
3 


60    I    4       i     60    I     10      10 
43    I    5       I     54    (     12      I    0 

umgekehrt ;   Oeffnungsinductionsschläge  aufsteigend. 
26,5 1    3       I     40    I     2,5    I     54     I     14      |     2 
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5.  Mai.     Frosch  von  169  Mm.  Länge.     Ischiadicus- Wurzeln.     Links  Ver- 
gleichsreizung, rechts  Hauptreizung.    9  h  ^5'  0,05  Mgr.,  10  h  30'  0,04  Mgr. 
Salpeters.    Strychnin,    dann    Beginn   des   Versuchs.      Oeffnungsinductions- 
schläge aufsteigend. 


Nr. 

Sr 

Sq 

R 

Q 

Lz 

Qz 

•h   1   1 

h           1 

• 

1 

36 

26 

2 

62 

1 

3 

62 

17 

0,5 

2 

35 

26 

4 

62 

6 

75 

11 

1,5 

3 

35 

27 

6 

80 

2,5 

62 

16 

3 

Quere  Reflexerregung. 
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Nr. 

Sr 

Sq 

R 

Q 

T.Z 

Qz 

k 

1 

k 

1 

4 

36 

26 

6,5 

tet. 

6,5  . 

tet. 

12 

1 

5 

38 

27 

7 

n 

7 

h 

12 

1 

6 

43 

28 

2 

70 

2 

71 

16 

2 

.7 

44 

26 

8 

tet. 

8 

tet. 

11 

1 

8 

30 

30 

6 

70 

4 

60 

14 

4 

9 

50' 

34 

3,5 

60 

4 

70 

12 

1 

10 

/)1 

32 

5 

45 

4 

44 

15 

3 

11 

50 

31 

6,5 

48 

6,5 

48 

13 

2 

12 

48 

30  . 

1 

44 

1 

44 

12 

3 

13 

45 

30,5 

1,6 

tet. 

2,5 

tet. 

19 

4 

14 

40 

29 

6 

tet. 

3 

tet. 

17 

2 

15 

30 

25 

8 

61 

8 

61 

11 

1 

16 

25 

25 

7 

54 

7 

54 

10 

1 

Versuch  III. 

9.  Juni.  Frosch  von  184  Mm.  Länge.  9  h  30'  0,03  Mgr.  Salpeters. 
8trjchnin^  11h  15  nochmals  dieselbe  Dosis.  Die  Arm  nerven  beider 
Seiten;  rechts  Hauptversuch,  links  Yergleichsversuch.  Die  Strychnin- 
wirkung   relativ    bedeutend,    fast    alle    Zückungen    tetanisch.     Oeffnungs- 

indnctionsschlXge  aufsteigend. 


Nr. 


Sr 


Sq 


R 


Q 

h    i    1 


Lz 


Qz 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


40 
45 
50 
55 
58 
56 


40 
45 
43 
40 
46 
40 


9 

9 
10 

9 
10 

8,8 


tet. 

9 

n 

7,5 

n 

9 

f) 

10 

T) 

10 

n 

8,5 

tet. 

» 
n 
n 
n 
n 


6,5 
9,5 
9 
8 
15 
9 


1 
2 
2 
— 1 
3 
1 


Spontaner  Tetanus.     Einige  Zeit  nach  Beendigung  desselben: 


7 

8 
9 


40 

40 

8 

85 

8 

tet. 

8 

30 

30 

7 

100 

7 

tet. 

11 

40 

40 

7 

95 

7 

tet. 

12 

1 

0,5 
0,5 


IIL  Reflexleitung  in  der  Höhenrichtung  des  Rückenmarks. 

§.  21.  Zur  Untersuchung  der  Keflexleitung  in  der  HöKenrichtung  des 
KUckenmarks  müssen  wir  solche  Reflexzuckungen  vergleichen,  die  durch 
Reizung  sensibler  Nervenwurzelit  entstehen,  welche  auf  einer  und  derselben 
Seite^    aber  in  verschiedener   Höhe  in   das   Rückenmark  eintreten.     Hier- 
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dnrc}i  wird,  da  Überdies  die  EiDtrittsatellen  tnöglichat  entTerat  von  ein- 
ander gewählt  weiden  mUesen,  unsere  Aufgabe  schon  eine  völlig  bestimmte. 
Es  kann  nfimlich  hier  nur  um  die  Wurzeln  des  Hüft-  und  des  Annnerreu 
sich  handeln.  Wegen  der,  Kflrze  der  Bracht alis wurzeln  können  aber  nicht 
die  senaibeln  Wurzeln  selbst,  sondern  es  milssen  die  Nervenstämme  ftlr  die 
Application  der  Reize  gew&hlt  werden,  und  zwar  muss  dies  nicht  dot  beim 
Armnerven  sondern  auch  beim  ÜUftuerven  geschehen,  um  beide  unter  mCg- 
liebst  gleichen  Bedingungen  der  Reizbarkeit  zn  nnterauchen.  Im  entgegen- 
gesetzten Falle  wUrde  die  eine  Reizung  diesseits,  die  andere  jenseits  der 
Spinalganglien  einwirken,  ein  Unterschied,  der,  wie  wir  unten  sehen 
werden,  an  und  für  sich  schon  auf  das  Resultat  von  wichtigem  Einflusae 
ist.  Durch  diese  Beschränkung  auf  die  Nervemttämme  sind  wir  aber 
auBSerdf^m  auch  noch  darauf  angewiesen,  auf  der  den  registrirenden  Muskeln 
entgegengesetaten  Seite  die  Reflexe  auszulösen,  weil  nur  anf  dieser 
derHuftnerv  durchschnitten  und  isolirt  werden  kann,  ohne  dass  die  gan»e 
Reflex! eitnng  unterbrochen  wird.  Die  Versuchsanordnung  besteht  also 
darin,  das«  man,  wenn  das  linke  Bein  des  Frosches  mit  dem  Zeicbenhebel 
belastet  ist,  anf  der  rechten  Seite  sowohl  den  Ischiadicns  wie  den  Brachialis 
nach  seiner  peripherischen  Ausbreitung  hin  durchschneidet  und  isolirt  und 
das  Ende  eines  jeden  dieser  Nerven  Über  ein  Elektrodenpaar  breitet. 
Es  werden  Atom  die  snccessiv  in  entsprechenden  Zeitmomenteu  der  Pendel- 
schwingung ansgelösten.  Reflexzuckuugen  mit  einander  verglichen.  In  der 
Begel  ist  es  hei  diesen  Versuchen  nöthig,  Strychninmengen  anzuwenden, 
die  etwas  Über  die  gewöhnliche  Hinimaldosis  der  HUlfsvergißung  hinaus- 
gehen,  weil  sonst  namentlich  der  Armnerv  keine  hinreichend  sicheren  Re- 
flexe giebt.  Aus  diesem  Omude  haben  dann  aber  auch  die  ausgelösten 
Zuckungen  insgemün  einen  tetanischen  Verlauf. 

§.  22.  Der  gewöhnliche  Unterschied  zwischen  der  in  gleicher  Höbe 
mit  den  reagirenden  Muskeln  und  der  höher  oben  erregten  Reflexznckung 
ist  nun  derselbe  wie  zwischen  der  gleichseitigen  und  der  queren  Erregung: 
der  Reflex  auf  Reizung  des  Armnerven  tritt  später  ein ,  und  er  bedarf 
stärkerer  Reize.  Stuft  man  diese  so  ab,  dass  die  beiden  Zuckungen  von 
gleicher  Höhe  werden,  so  erhält  man  in  der  Regel  solche  Zucknngscnrven, 
wie  sie  die  Fig.  14  A  an  einem  Beispiele  zeigt,  wo  tf  der  vom  HUftnerven, 
0.  Üer  vom  Armnerven  ausgelöste  Reflex  ist.  Die  Unterschiede  der 
Zuckungscurven  gleichen  hier  vollständig  denjenigen,  die  man  bei  gleicfa- 
und  ungleichseitigen  Reflexen   antrifll.     Die  hoch    oben  ausgelöste    Reflex- 
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Zuckung  tritt  später  ein,  aber  sie  ist  von  längerer  Dauer.  -Dieser  Unter- 
schied der  Daner  macht  sich  auch  dann  noch  geltend,  wenn  die  Zuckung 
u  die  stärkere  ist,  wie  z.  B.  in  dem  vom  selben  Präparat  unmittelbar  nach  dem 
vorigen  erhaltenen  Versuch  B.  Die  DifFerenzzeit  ist  in  diesem  Falle  gleich 
null  geworden.  Die  Verschiedenheit  der  Reizbarkeit  verräth  sich  darin,  dass 
zur  Auslösung  annähernd  gleich  hoher  Zuckungen  sehr  verschiedene  Rollenent- 
femungen  des  Inductionsapparats  gewählt  werden  müssen.  Im  Versuch  A 
waren  dieselben  för  u  =54,  ftir  o = 30,  im  Versuch  jß  für  ii = 54,  f ür  o = 29. 

Hieraus  lässt  sich  schliessen,  dass  die  Uöhenleitung  der  Reflexe 
noch  mehr  erschwert  ist  als  die  Querleitung,  daher  1)  die  Reflexerreg- 
barkeit der  oberen  Wurzel  kleiner  ist  und  2)  der  Eintritt  des  oben  ausge- 
losten Reflexes  verspätet  wird  gegenüber  der  in  gleicher  Höhe  stattfinden- 
den Querleitung;  dazu  kommt  aber  in  der  Regel  3)  der  längere  Verlauf 
der  verspäteten  Zuckung,  als  eine  Erscheinung,  welche  wir  bereits  überall 
wahrgenommen  haben,  wo  die  Fortpflanzung  einer  Erregung  sich  verspätet. 

§.  23.  Die  Grösse  der  hier  auf  geehrten  Unterschiede  ist  nun  aber 
im  Ganzen  beträchtlicheren  Schwankungen  unterworfen,  als  es  bei  den 
früher  dargestellten  Erscheinungen  der  Fall  war.  So  kann  iiamentlich  die 
Differenz  der  latenten  Reizungen  auf  das  Doppelte  und  mehr  des  in  Fig.  14 
gefundenen  Werthes  anwachsen,  oder  sie  kann  umgekehrt  auf  unmerk- 
liche Distanzen  herabsinkeA,  oder  selbst  negative  Werthe  annehmen,  in- 
dem die  obere  Reflexzuckung  früher  als  die  untere  eintritt.  Und  zwar 
geschieht  letzteres  nicht  nur,  wenn^  wie  in  den  früheren  Fällen,  etwa  die 
Zuckung  u  eine  minimale  und  die  Zuckung  o  eine  maximale  ist,  sondern, 
in  freilich  seltenen  Fällen,  selbst  dann,  wenn  beide  Zuckungen  von  gleicher 
Grösse  sind.  Ein  Wachsen  der  Zwischenzeit  im  positiven  Sinne  wird  auch 
hier  als  Folge  der  Ermüdung  sowie  der  Einwirkung  des  Strychnin  und  anderer 
reflexerhöhender  Gifte  beobachtet.  Eine  Abnahme  oder  ein  Negativwerden 
derselben  ist  dagegen  regelmässig  mit  einer  andern  Abweichung  verbunden. 
Man  findet  nämlich  dabei  stets,  dass- nicht,  wie  gewöhnlich,  die  Reizbarkeit 
des  unteren  Nerven  grösser  als  die  des  oberen,  sondern  dass  umgekehrt 
die  des  oberen  grösser  als  die  des  unteren  ist.  Es  liegt  dann  also  nicht 
nur  die  Reizschwelle  des  Reflexes  für  den  Ischiadicus  höher  als  für  den 
Brachialis,  sondern  es  muss  auch,  wenn  gleich  hohe  Zuckungen  ausgelöst 
werden  sollen,  auf  den  ersteren  der  stärkere  Indnctionsschlag  einwirken. 
Diese  Verhältnisse  machen  es  wahrscheinlich,  dass  man  es  hier  mit  Ab- 
.weichungen  zu  thun  hat,  welche  von  einer  verschieden  intensiven  Wirkung 
des  reflexerhöhenden  Giftes  auf  die  verschiedenen  Theile  des  Rückenmarks 
herrühren.  Es  machen  aber  offenbar  bei  den  vorliegenden  Versuchen  dess- 
halb  grössere  Störungen  sich  geltend,  'weil  man  bei  ihnen,  um  eine  zu- 
reichende Reizbarkeit  der  Nervenstämme  zu  erhalten,  meistens  genöthigt 
ist,  über  die  erlaubte  Grenze  der  Hülfsvergiftung  zu  steigen. 

Die  gewöhnliche  Abweichung  von   dem  normalen  Verhalten,  welches 
mit  dem  Eintritt  stärkerer  Strychninwirkungen  sich  einzustellen  pflegt,  be- 
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steht  darin,  dass  entweder  die  Unterschiede  der  BeizhArkeit  dea  oberen 
und  unteren  Nerven  gans  schwinden,  oder  dus  dieselben  zwar  im  bisherigen 
Sinne  fortbestehen ,  dass  aber  bei  dem  Kollenabetand ,  wo '  Überhaupt 
Zuckung  eintritt,  diese  sogleich  als  eine  tetaniscbe  Maximalerregaog  sich 
geltend  macht.  Damit  hört  selbstverBtKndlich  auch  der  Untt'nichied  in  dem 
Verlauf  der  Zuckungen  u  und  0  völlig  auf;  nicht  selten,  wu  überhaupt 
noch  ein  Unterschied  zu  bemerken  ist,  zeigt  derselbe  die  entgegengesetzto 
Richtnng,  d.  h.  die  Zuckung'u  ist  die  länger  dauernde.  Diese  Aus- 
,  gleicbnng  der  Reizbarkeitsunterscbiede  des  oberen  und.  unteren  Nerven  ist 
aber  nicht  etwa  mit  einem  Verschwinden  der  Latenznnterschtede  verbunden, 
sondern  dteae  sind  in  der  gewöhnlichen  Kichtung  und  sogar  in  verstärktem 
Grade  vorbanden.  Ja  in  dem  Maasse  als  die  Strychnin Wirkung  steigt  und 
beide  Zuckungen  in  einen  gleicbmSssigen  Tetanus  Übergeben,  pflegt  die 
Zeit  zwischen  dem  Eintritt  von  u  und  o  z\x  wacbsen,  so  dass  die  letsterc 
Zackung  mehr  und  mehr  sich  verspätet.  Dieses  Verhalten  zeigen  die  drei 
Curven  A,  B  und  C  Fig.  16,  die  aus  einer  grösseren  -durchaus  gleicb- 
mtlsflig  verlaufenden  Versncbsreihe  herausgegrifTen  sind.  A  liegt  im  Be- 
ginn, B  in  der  Mitte  und  C  am  £nde  der  Seihe.  Der  Bollenabstand  be- 
trug bei  A  38,  bei  B  33,  bei  C  36  Ctm.j  die  einverleibte  Strychninmenge 


0,08  MgT,  in  halbstündigen  Gaben  von  je  0,02  Mgr.  Man  sieht,  wie  hier 
mit  dem  Wachsen  der  Keflexerregbarkeit  nicht  nur  die  Zeit  der  totalen 
Latenz  sondern  auch  die  Difierenzzeit  beider  Reflexe,  und  zwar  in  dem 
der  normalen  Differenz  entsprechenden  positiven  Sinne,  enorm  zunimmt. 

Eine  regelmässige  Folge  der  Strich nin Wirkung  besteht,  wie  wir  in 
Cap.  II  noch  sehen  werden,  darin,  dass  starke  und  schwache  Reiz«  einen 
Tetanns  von  gleicher  Intensität  hervorbringen,  wobei  aber  die  Zeit  der 
latenten  Reizung  sogar  in  verstärktem  Grade  den  charakteristischen  Unter- 
schied zeigt,  bei  schwacher  Reizung  länger  als  hei  stärkerer  anzudanem. 
In  diesem  Stadium  der  StrychuinwirkuDg  gelingt  es  denn  auch  nicht  selten, 
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die  Latenzdifferenz  bei  gleicher  Zuckungshöhe  aaf  aal)  zu  .  bringen  oder 
atähet  negative  Werthe  annehmen  eu  lassen :  man  braucht  %a  diesem  Zweck 
nur  die  Zuckung  u,  tun  ihre  Latenz  zu  verlangen],  durch  einen  schwachen, 
und  die  Zackung  o,  um  ihre  Latenz  zu  verkürzen,  durch  einen  starken 
Rei«  «UBzulösen.     Die  Fig.  16  stellt  einen  Versuch  dieser  Art  dar.     In  B 


waren  beide  Keize  gleich  stark  ( Holt enab stand  ^  30) :  man  sieht  hier  das 
normale  Verhaltniss,  u  merklich  vor  ö  beginnend.  In  A  wurde  U  durch 
einen  schwachen  Reiz  (Rollenabst.  ^=  59),  0  durch  den  nSmlichen  starken 
Reiz  wie  vorhin  (^  30)  ausgelöst;  din  Differenz  zeit  ist  hier  gleich  null  ge- 
worden. Jn  C  endlich  wurde  IWr  u  der  nämliche  schwache  Reiz  wie  vor- 
hin {=  59),  fUr  0  ein  noch  stärkerer  Reiz  (=  2ß)  gewHhlt:  hier  ist  die 
Differenzseit  negativ,  o  beginnt  frUber  als  u.  Ka  ist  Übrigens  bemerkens- 
werth,  dass  sich  die  StArke  der  Reizungen,  wenn  auch  nicht  in  der  Teta- 
nnsböhe,  so  doch  im  weiteren  Verlauf  des  Tetanus  verräth.  In  B  sinkt 
0,  in  A  dagegen  sinkt  u  mehr  von  seiner  anfänglichen  Hohe;  in  C,  wu 
der  Reiz  o  relativ  am  stärksten  ist,  erhebt  sich  die  Curve  sogar  da  erst, 
wo  u  bereits  zu  sinken  beginnt,  zu  ihrer  Maximalhöhe. 

§.  24.  Die  Strecke  von  der  Eintrittsstelle  der  Brachialis wurzeln  bis 
zu  derjenigen  der  Ischiadicu s wurzeln  in  das  Rückenmark  entspricht  nahezu 
der  Totallänge  dieses  Central organs.  Die  Zeit,  welche  eine  Erregung 
braucht,  um  im  Mark  von  der  ersten  bis  zur  zweiten  Stelle  sich  fortzu- 
pflanzen, wird  daher  auch  nahezu  der  Daner  der  LXngsleitung  ent- 
sprechen^  wenn  wir  unter  dieser  die  Leitung  in  der  ganzen  Länge  des 
Rückenmarks  verstehen.  Um  nun  bei  der  Ermittelung  der  Längeleitung 
die  sonst  noch  in  Betracht  kommenden  ZeitgrSssen  zu  eliminiren ,  werden 
wir  im  allgemeinen  nach  dem  in  §.  13  für  die  Bestimmung  der  Quer- 
tflitong  entwickelten  Princip  verfahren  müssen.  Wir  werden  auch  hier  nur 
in  solchen  Füllen  die  Zeit  der  Fortpflanzung  in  den  peripheriechen  Nefven 
in  den  zwei  verglichenen  Beobachtungen  als  gleich  ansehen  dürfen,  wenn 
gleiche  Zncknngshöhea  vorhanden  sind.  Aber  selbst  dann  wird  die  Ver- 
gleicbbarkeit  nicht  anter  allen  Umständen  hergestellt  sein,  wie  die  vor- 
iHnfig  mitgcthoilten  Beobachtungen  über  die  Wirkung  stärkerer  Strjchnin- 
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gaben  darthnn.  Da  diese  letzteren;  wie  aus  den  in  Fig.  15  nnd  16  darge- 
stellten Versuchen  hervorgeht,  augenscheinlich  nicht  nur  bedeutende  Ver- 
änderungen der  Leitungsgeschwindigkeit  innerhalb  des  Centralorgans  her- 
vorbringen; sondern  auch  für  starke  und  schwache  Beize  grössere  Ver- 
schiedenheiten der  Leitung;  als  sie  gewöhnlich  bestehen;  mit  sich  (Uhren; 
so  werden  wir  zu  dem  Versuch  einer  annähernden  Bestimmung  jener  Dauer 
der  Längsleitung  nur  solche  Beobachtungen  verwenden  dürfen;  in  denen 
es  gelang;  von  den  oberen  und  von  den  unteren  Nerven  aus  auch  bei 
jenen  massigen  Graden  der  Hülfs Vergiftung;  bei  denen  die  totale  Latenz- 
zeit keine  merkliche  Verlängerung  zeigt;  hinreichend  constante  Reflexe  zu 
erhalten.  Wo  nämlich  die  totale  Latenzzeit  von  ihrem  normalen  Verhalten 
nicht  abweicht;  da  werden  wir  auch  erwarten  dürfen;  dass  die  zu  messende 
Differenzzeit  keine  erheblichen  Abweichungen  zeige.  Diese  Differenzseit 
wird  aber  wiederum  aus  den  angegebenen  Gründen  und  bei  völliger  Gleich- 
heit der  beiden  Zuckungen  u  und  o  der  gesuchten  Dauer  der  Längsleitung 
gleichgesetzt  werden  dürfen. 

Die  unter  diesen  Bedingungen  bestimmte  Zeitdauer  ist  nun  jeden- 
falls nicht  grösser  als  die  in  §.  19  angegebene  Dauer  der  Querleitung; 
sie  erreicht  also  wahrscheinlich  das  Mittel  von  0;0040  See.  nicht  ganz.  Da 
nun  aber  die  Länge  des  Rückenmarks  den  Querdurchmesser  desselben  be« 
deutend  übertrifft;  so  folgt  hieraus  unmittelbar;  dass  die  Querleitung 
der  Reflexe  relativ  viel  mehr  als  deren  Längsleitung  ver- 
zögert wird.  Während  die  Verzögerung  der  Querleitung  so  bedeutend 
ist;  dass  sie  als  äquivalent  der  Literpolation  einer  Nervenstrecke  von  der 
Länge  vieler  Gentimeter  betrachtet  werden  kanU;  würde  die  Längsleitong 
durch  einen  peripherischen  Nerven  von  einer  dem  Rückenmark  gleichen 
Länge  nicht  weniger  als  durch  das  Centralorgan  selbst  verzögert  werden. 
(Vergl.  die^  Curven  A  in  Fig.  14.)  Die  Dauer  der  Längsleitung  im 
Rückenmark  zeigt  also  mit  einem  Worte  keinen  nachweisbaren  Unter- 
schied von  der  Fortpilanzungsdauer  im  peripherischen  Nerven.  Dies  wird 
aber  allerdings;  wie  au^  den  oben  mitgetheilten  Versuchen  hervorgeht, 
wesentlich  anders,  wenn  durch  reilexerhöhende  Gifte  oder  andere  ähnliche 
Einwirkungen  die  Erregbarkeit  des  Centralorgans  wesentlich  verändert  ist. 
Auf  die  in  diesem  Fall  hervortretenden  Erscheinungen  werden  wir  im 
nächsten  Capitel;  namentlich  bei  der  Besprechung  der  Strychninwirkung; 
zurückkommen. 

§.  25.  In  den  folgenden  Beispielen ;  welche  den  Gang  der  zu  den 
obigen  Schlussfolgerungen  benützten  Versuchsreihen  erläutern  sollen,  be- 
zeichnen Itu  und  Ro  die  unten  (am  Ischiadicus)  und  die  oben  (am 
Brachialis)  ausgelöste  Reflexzuckung;  Su  und  So  sind  die  entsprechenden 
RoUcnabstände  des  Inductionsapparats.  Lz  ist  wieder  die  totale  Latenz, 
Dz  die  Differenzzeit  in  der  Latenz  Iseider  Zuckungen.  Diese  Differenzzeit 
ist  negativ  gesetzt;  wenn  die  Zuckung  o  früher  als  u  eintritt. 


, 
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Versuch  I. 

24.  Mai.     Frosch  von  174  Mm.  Länge.     Oben  Brachialis,  unten  Ischiadi- 
cus    der    rechten    Seite   gereizt      Oeffnungsinductionsschläge    aufsteigend. 
Zuckungen  des  linken  Beins.     9h  30,  19h,    11h,   12h  je  0,02  Mgr.  Sal- 
peters. Strychnin.     Dann  Beginn  des  Versuchs. 


Nr. 

Sa 

So 

Bn 

Ro 

Ls 

Dz 

h 

1 

h 

1 

• 

1 

28 

28 

7,5 

tet. 

7,5 

teU 

14,5 

1,7 

S 

30 

30 

9 

n 

9 

n 

16 

1,8 

3 

S2 

32 

9 

n 

9 

n 

16 

2 

4 

34 

34 

8 

n 

8 

1) 

17 

2 

5 

38 

38 

7,5 

V 

8 

f) 

20 

5 

6 

46 

38 

8 

n 

8 

n 

20 

2 

7 

45 

•  32 

8 

n 

8 

n 

23 

1,5 

8 

30 

30 

8 

n 

8 

f) 

18 

1 

9 

38 

38 

6,5 

•7 

36 

11 

10 

36 

86 

6,8 

— 

7,2 

29 

11 

11 

34 

34 

0 

7 

1  — 

30 

• 

Die  Erregbarkeit  u  =  0,  auch  o  sinkt  sehr  rasch. 


Versuch  II. 

^27.  Mai.      Frosch   von   169  Mm.  Länge.      Versuchsanordnung    wie    oben. 
Vor   Beginn  des  Versuchs  4 -mal  in   halbstündigen  Pausen  je  0,02  Mgr. 

Salpeters.  Strychnin. 


Nr. 

Sa 

So 

Bu 

Bo 

.  L> 

Dz 

h 

1 

h     I 

1 

50 

30 

5,6 

tet. 

2 

tet. 

15 

3 

2 

52 

30 

5,5 

» 

2,5 

n 

18 

6 

3 

54 

30 

2,5 

75 

2,5 

95 

18 

.  3 

4 

54 

29 

3 

84 

4,5 

100 

15 

0 

5 

54 

28 

2- 

68 

3,5 

98 

14 

0,5 

6 

52 

28 

5,5 

96 

3,5 

98 

14 

0,5 

7 

53 

30 

6 

98 

3,2 

99 

15 

0 

8 
9 


10 
11 
12 
13 


Pause  von  5  Min. 


54 
54. 


30 
34 


4,6 
4 


80 
75 


4,6 
4,5 


95 
85 


15 
15 


Nochmals  0,02  Mgr.  Strychnin.     5  Min.  Pause. 


28 

28 

9,5 

tet. 

8 

tet. 

11,5 

50 

30 

8 

n 

7 

77' 

12 

50 

30 

7,5 

n 

8,5 

n 

11 

60 

34 

8,5 

n 

7 

n 

12 

1,5 
1,5 


1,5 
2 
0 
2 


i 


44 


Von  der  einfachen  Reflexerregnng. 


Nr. 

Su 

So 

Ru 

Ro 

Lz 

Dz 

h 

1 

h 

1 

« 

14 

50 

36 

8 

tet. 

7 

tet. 

12,5 

2,5 

15 

50 

30 

7,5 

n 

7,5 

n 

11 

1 

16 

59,5 

37 

3,5 

n 

4,5 

n 

14 

0 

17 

59 

37 

7 

n 

4,5 

n 

14 

3 

18 

59 

37 

7,5 

n 

8 

n 

11 

1 

19 

30 

30 

9,5 

n 

9,5 

n 

11 

1,5 

20 

59 

26 

8 

n 

9,5 

V 

10 

0,5 

21' 

59 

26 

8 

n 

9,5 

1 

r> 

11 

0,5 

Versuch  III. 

29.  Mai.     Frosch   von  194  Mm.  Länge.     Anordnung   wie   in   den   vorigen 
Versuchen.    4 -mal  in  halbstündigen  Intervallen  mit  je  0,02  Mgr.  Salpeters. 

Strychnin  vergiftet. 


Nr. 

Su 

So 

•Ru 

Ro 

Lz 

Dz 

h 

1 

h 

1 

1 

36 

36 

8,6 

100 

8,6 

95 

15 

3 

2 

40 

40 

8 

100 

8 

100 

12 

1,5 

3 

40 

40 

8,5 

tet. 

8,5 

.tet. 

12 

2 

4 

50 

50 

8,5 

n 

8,5 

T) 

15 

2 

5 

55 

51 

8,5 

n 

8,5 

n 

17 

4 

6 

r 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


So  — 51  Reizi 

schwelle 

. 

60 

51 

8 

tet. 

8 

tet. 

16 

35 

35 

•  8 

n 

8 

n 

15 

50 

50 

8 

n 

8 

r> 

12 

40 

40 

7,2 

n 

6,8 

r 

12 

30 

30 

6,5^ 

rt 

6,5 

n 

12 

25 

25 

7,5 

n 

8 

n 

10 

30 

30 

7 

n 

7 

r 
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IV.  Einfluss  der  Spinalganglien  auf  die  Reflexreizbarkeit. 

§.  26.     In  den  bisherigen  Versuchen  ist  mannigfach  Gelegenheit  ge^ 
boten,  die  Reflexreizbarkeit  der  Nervenstttmme  mit  derjenigen  derNerven- 
wnrzeln     zn     vergleichen.      Hierbei     drängt    sich   nun    fortwährend    die 
Beobachtung  auf,  dass  die  Nervenwurzeln  ofienbar  viel  reizbarer  sind  als 
die  Nerven  unterhalb  der  Spinalganglien,  indem  man  stets  bedeutend  stärkere 
Reize  nöthig  hat,    um   von   den  letzteren  Keflexzuckung  auszulösen,    falls 
nicht  eine  sehr    erhebliche   Steigerung  der  Reizbarkeit  des  Rückenmarks, 
wie  sie  bei  höheren  Graden  der  Strychninwirkung  vorkommt,  diese  Unter- 
schiede verwischt.     Auch  in-  Bezug   auf  den  mechanischen  Reiz  hat  man 
bei  diesen  Versuchen  die  nämliche  Thatsache  häufig  zu  bestätigen  Gelegen- 
heit.    Während  die  leiseste  Berührung  einer  sensibeln  Wurzel  bei  irgend 
empfindlichen  Thieren  sogleich  von  Reflexen  oder  Schmerzäusserungen  ge- 
folgt ist,  pflegen  die  Nervenstämme  selbst  gröbere  Misshandlungen  leicht 
ohne  solche  Folgen  zu  ertragen.-    Man  wird  nun  allerdings  zunächst  viel- 
leicht daran  denken,  dass  die  Vermischung  mit  motorischen  Nervenfasern 
sowie   die  reichere  Ausstattung   mit  Neurilemma  jene   geringere  Empfind- 
lichkeit der  Nerven  unterhalb  der  Spinalganglien   bedingen  möchte.     Da- 
gegen sind  aber  einerseits    die   Unterschiede   der   elektrischen  Reizbarkeit 
so  bedeutend,    dass  dadurch   der  Gedanke    einer  Erklärung    aus   solchen 
Nebenumständen  sehr  unwahrscheinlich  wird;  anderseits  lehrt,  wie  wir  so- 
gleich sehen  werden,  die  nähere  Erwägung  dieser  Nebenumstände  des  Ver- 
suchs, dass  dieselben  im  allgemeinen  einen  Unterschied  in  der   entgegen- 
gesetzten Richtung  hervorbringen  müssten.    Demnach  können  die  hier  sich 
darbietenden    Erscheinungen    nur    in    der  Verschiedenheit  der    physio- 
logischen Bedingungen,  welchen  die  sensible  Erregung  bei  ihrer  Leitung 
zum  Rückenmark  in  beiden  Fällen  begegnet,  also  in  der  Interpolation  der 
Spinalganglien,  ihren  Grund  haben. 

Wir  sind  bei  diesen  Versuchen  wieder  auf .  die  Benutzung  der  un- 
gleichseitigen Reflexerregung  und  zwar  auf  die  des  Ischiadicus  und 
seiner  Wurzeln,  angewiesen;  weil  hier  allein  gleichzeitig  der  Nervenstamm 
und  einzelne  sensible  Wurzeln  sich  untersuchen  lassen.  Der  Versuch  wird 
daher  folgendermassen  ausgeführt.  Nach  Eröfihung  des  Wirbelkanals  wird 
auf  der  rechten  Seite .  eine  einzige  der  Ischiadicus -Wurzeln  in  der  oben 
beschriebenen  Weiise  möglichst  tief  unten  durchschnitten  und  herausge- 
zogen. Dann  wird  der  Stamm  des  Hüflnerven  etwa  von  der  Mitte  des 
Oberschenkels  an  freigelegt,  unten  durchschnitten  und  bis  zu  seinem  Ein- 
tritt in  den  Wirbelkanal  isolirt.  Das  ganze  rechte  Bein  wird  im -Hüftge- 
lenk exarticulirt  und  abgeschnitten  und  das  linke  Bein  zum  Aufzeichnen 
der  Znckungscurven  benützt.  Endlich  wird  die  isolirte  Wurzel  über  das 
eine  Elektrodenpaar,  der  Nervenstamm  über    das    andere  gebreitet.    Die 
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Spannweiten  der  beiden  Platinelektrodenpaare  sind  gleich  gross.  Die  Be- 
dingungen des  Versuchs  sind  demnach  solche,  dass  beide  Reizungen  sensible 
Fasern  der  nämlichen;  den  registrirenden  Muskeln  gegenüber  liegenden 
Seite  treffen.  Aber  in  einem  Fall  wird  eine  über  dem  Spinalganglion  ab- 
getrennte Wurzel,  im  andern  Fall  wird  der  ganze  übrige  Nervenstamm 
unter  dem  Spinalganglion  gereizt.  .  Es  ist  nun  ^allerdings  nicht  zu  über- 
sehen, dass  diese  beiden  Reizversuche  nicht  bloss  hinsichtlich  des  Ortes 
der  Reizung,  dort  über  und  hier  unter  dem  Spinalgknglion,  sondern  auch 
in  Bezug  auf  die  sensibeln  Fasern,  welche  gereizt   werden,  von  einander 

abweichen.    Der  Versuch,  die  nttmlichen  sensibeln  Fasern  Über  und  unter 

* 

dem  Spinalganglion  zu  reizen,  ist  nicht  wohl  ausführbar.  Man  müsste  zu 
diesem  Zweck,  wenn  Stromesschleifen  auf  das  Rückenmark  sicher  vermieden 
werden  sollten,  die  Nervenwurzeln  mit  dem  Spinalganglion  und  mit  dem 
Nervenstamm  zusammen  isoliren.  Das  Spinalganglion  ist  aber  so  fest  mit 
der  dura  mater  verwachsen,  dass  es  ohne  arge  Misshandlung  nicht  losge- 
löst werden  kann.  Aus  diesem  Grunde  ist  man  darauf  angewiesen,  in  der 
oben  beschriebeneu  Weise  zu  verfahren.  Der  Zweifel,  ob  die  beobachteten 
Unterschiede  etwa  nur  davon  herrührten,  dass  jedesmal  verschiedene  sen- 
sible Fasern  gereizt  wurden,  lässt  sich  dann  dadurch  beseitigen,  dass  man 
in  den  verschiedenen  Versuchen  zwischen  den  einzelnen  Wurzeln  des 
Ischiadicus  wechselt.  Es  wird  aber  dadurch,  wie  ich  sogleich  bemerken 
will,  in  dem  Resultat  durchaus  nichts  geändert,  so  dass  wir  diesen  Punkt 
von  vornherein  als  eliminirt  betrachten  können. 

Ein  zweiter  wesentlicher  Unterschied  in  den  Bedingungen  des  Ver- 
suchs liegt  nun  aber  noch  darin,  dass  der  Querschnitt  des  ganzen  Nerven- 
stammes  beträchtlich  grösser  ist  als  der  Querschnitt  einer  einzelnen  Wnrsel. 
Setzen  wir  der  Einfachheit  wegen  voraus,  die  Reizung  erfolge  durch  einen 
kurz  dauernden  constanten .  Strom,  so  wird  in  der  That  die  Stromintensitit 
in  beiden  Fällen  verschieden  sein,  weil  die  Nervenwurzel  wegen  ihres 
geringeren  Querschnitts  einen  grösseren  Widerstand  •  darbietet  als  der 
Nervenstamm.  Bezeichnen  wir  den  Querschnitt  des  Nerven  mit  ^,  den 
der  Wurzel  mit  q^,  die  eingeschaltete  Länge,  die  in  beiden  Fällen  über- 
einstimmend ist,  mit  l  und  den  specifischen  Loitungswiderstand  der 
Nervensnbstanz  mit  a,  so  erhalten  wir  für  die  Widerstände  Wu  nnd  Wm 
die  Werthe. 

TT«  = ,     I^K,  = 


qn  qw 

Demnach  verhalten  sich  die  Stromintensitäten  Jn  nnd  Jw  in  beiden  Fällen 

Nun  ist  aber  die  Strom  dichte,  d.  h.  die  auf  die  Einheit  des  Quer- 
schnitts kommende  Stromintensität,  dem  an  einer  einzelnen  Stelle  der 
Leitung  vorhandenen  Querschnitt  umgekehrt  proportional  \  es  verhalten  sieh 
also  die  Stromdichten 

D.  :  D«  =  jr^  :  }« . 


J 
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D»  hienwch,  so  lange  nur  der '  apecifieche  Widerstand  a  aich  nicht 
kndert, 

gesetzt  werden  darf,  ao  wird  auch  die  auf  jede  einzelne  Nervenfaser 
kommende  ReizintensitiU  mit  der  Veräadernng  des  Qaerechnitts  sich  nicht 
Kndem,  und  ea  bleibt  nur  der  einsige  Unterschied,  dass  bei  der  Reizung 
des  iHohiadicuH  -  Stammes  eine  grüsaere  Zahl  von  Fasern  vom  Reize  ge- 
troffen wird,  ein  Umstand,  der  offenbar  in  einem  dem  hier  erhaltenen  Ver- 
Hucharesultate  entgegesetzten  Sinne  wirken  müsste.  Es  bliebe  nnn 
hScbatens  noch  der  £inwand,  dasB  die  Intensität  Jn  niubt  bloss  wegen  des 
grösseren  Querschnitts  q^  sondern  nuch  wegen  der  reicheren  Ausstattung 
des  Nervenstammes  mit  dem  busser  als  die  Nervenmasse  leitenden  Neurilemma 
gritaser  sei  als  die  Intensität  J^,.  Durch  diesen  Umstand  würde  aber 
wiederum  der  Versuch  auf  keinen  Fall  im  Sinne  der  aich  ergebenden 
Beobachtungen  abgeändert  werden.  SchlieBslich  bleibt  uns  noch  zu  be- 
merken, dass  in  allen  Pfillen  auch  darauf  geaehen  wurde,  dasa  das  Durch- 
Bchuittsezide  des  Nerven  und  der  Wurzel  gleich  weit  von  dem  reizenden 
Klektrodenpaar  entfernt  war,  um  die  mit  dem  Absterben  des  Nerven  ver- 
hundenen  Veränderungen,  die  von  der  Durschnittastelle  an  allmKlich  sich 
ausbreiten,  roSglichst  zu  eliminiren. 

g.  27.  Der  regelmtlssige  Unterschied  der  beiden  KeflexBucknngen, 
die  auf  die  angegelteue  Weise  durch  Reizung  des  Nervenatammes  dieaseits 
der  Spinalganglien  and  der  sensibeln  Wurzel  jenseits  derselben  erhalten 
werden^  besteht  nun  abermals  darin,  dass  von  der  Warzel  ans  schon  bei 
viel  schwächeren  InductionsschlXgen  Zuckong  eintritt  als  yom  Nervenstamm 
aus,  und  dass  sich  der  letztere  Reflex  gegen  den  erateren  um  eine  merk- 
liche Zeitdauer  verspKtef.  Letzteres  ist  sogar  dann  der  Fall,  wenn  man  die 
B«ize  so  abstuft,  dass  die  beiden  Zuckungen  einander  an  Hshe  gleich  sind, 
t»der  dasa  der  Reflex  nach  Reiteung  des  Nervenstamms  eine  etwas  bObere 
Zuckong  bewirkt. 

Die  Fig.  17  seigt  ein  solches  Beispiel,  w  ist  die  von  der  sensibeln 
Wozzel,  n  die  vom  Nervenstamm  aus  erregte  Reflexzneknng.    Der  Froach 


war  mit  einer  etwas  Uberminimalen  Dosis  Strychnin  (0,07  Mgr.)  vergiftet. 
Beide  Znckungen  sind  durch  Maximalreize  von  gleicher  StKrke  ausgelSsL 
In  diesem  Veranch  wie   in.  der  ganzen  Reihe,  ans  welcher   derselbe  ge- 


■  aber  iac  h  merk- 

■  Serren- 
I  hti  hoher 
w^xr  auf  BBnerkliche 


vad 

:t---  IIe-jik  -TT^iebeB,  dasa  der 
T3:m  ibrr  7-,a  ein^  minimalen 
■  .^..»a  »-»Tiisi.  in  Fol^  stärkerer 
luumcsBühi?  Jana  Tencfawindeo 
■  werden, 
rZncknngs- 
n  rz.  I9  J  anf  der  Hshe 


T.       -iT~«     ■:-     —  ^■*-'~--      --  .l^ru».?*anii  s=  K>    <Ge   Carren  tc  nnd  n 
-«-■      -.       j— ;      -ir-T-    :• .. :    -"«m»»    ii';  '^ir»el  dnreb   einen  Minimabvü 

,^      _   ,j.       .-^    »i  ,-«,;;     -^    l-a»«-!    iie    «taik  TenpUele  Zncknng  w* 

_..  .  ..^  .  .  -t  --tii  -  -  M  -arua  ■  .,;-Bnt!n  Venndi  B  worden  Wnrael 
"..  ~-»j- ■«  r  .-  ■.--■'  ■ '*■"  t.— a»iw«  5«wfen.  der  g«naa  der  Reis- 
^  ...  -  ••  .-^  ^i»..-  -^  ^  -^--  ^*  ^  jT  ,  Hier  üeb  man  wieder  da» 
^.  _,^.  .-^.■-?'-»  "-  •■■  .-■:  I-ivKtns-n  V  an«l  N.  Ab. dann  aber  der 
^^^-l.>>i3l■l■!l  ...tm.i^  .ir-..;  ■ -ttt  Hji:in«iteia  gettwfcn  wurdc  (S»=  28), 
wv  .i.-f  .■;'■  l  ^*=-'  ■■=  '--s-ui  t  ■'iicäii  wMder  tot  derZnckang  w 
1^— -•..  '^  ■;  =-«:  ü>  .t-^Ti  3v?ij.eie  seht,  mit  welchem  die  weiteren 
>,  j,.^  e  .iir-.*-^  ..•;■— --—-:^:s-:u.  ^raält  man  den  gewShnlichen  FrOher- 
•uix-.t  Ur  i;i>.in:^  •  -*»•>■  laua.  wwu»  die  beiden  Reilingen  nnter 
•^^■^.■^e«  'tr-;; '"?■'■>?-'■  MEsr-''tiirf  wi^ricB.  «von  sie  also  etwa  beide  maxi- 
■»ai  jmm-  briue  ^i:i.miii  mvr  -^nst  aa  itäcke  analherad  gleich  sind,  wn- 
■T»^a  'iie  ViHWiimi.:  ivr  L.uva.v.:<-iteB  aar  dann  anf  null  sinkt  oder  selbst 
iii^pKiv  wr-i.  yivaa  aan  vatr  Seü  iifon^B  whr  rerschieden  geetaltet,  nunenl- 
licii  aisii  w'jDQ  «  'iürvü  '^lue  tmu.  luiile  tcod  ir  dnrch  eine  minimale  Ruaiing 
»«s^iliirt  wird. 

^  36.  Oio  Einwirkttnj  J«  ;>njchnins  gestaltet  die  dnrch  Reizung 
d**  N<frTeost*nun»  anJ  der  H'nmel  ansgelösten  Znckungen  nicht  bloss  in 
B^inc  anf  di«  USfae  ^ndeni  auch  in  Beang  -auf  den  gansen  Übrigen  Ver- 
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lauf  uniform,  wie  denn  überhaupt  nach  einer  schon  oben  gemachten  Be- 
merkung in  Folge  stärkerer  Vergiftung  selbst  bedeutende  Unterschiede  der 
Reizstärke  sich  mcht  mehr  in  einer  Verschiedenheit  der  Zuckungscurven 
verrathen.  So  lange  aber  die  Höhe  der  Strychninwirkung  noch  nicht  er- 
reicht ist,  was  sich  hiemach  immer  daran  erkennen  Iftsst,  ob  bei  zunehmen- 
der Reisstärke  noch  die  Zuckung  wächst^  zeigen  zugleich  die  beiden  in 
der  oben  angegebenen  Weise  erhaltenen  Zuckungen  sehr  häufig,  abgesehen 
von  der  Differenz  der  Latenzzeiten,  den  Unters.chied ,  dass  die  unter 
gleichen  Bedingungen,  also  am  zweckmässigsten  durch  einen  Maxi* 
malreiz  ausgelösten  Zuckungen,  in  ihrem  Verlauf  nicht  vollständig  gleich 
sind,  sondern  dass  die  durch  R-eizung  desNervenstamms  aus- 
gelöste Maximalzuckung  die  grössere  Höhe  erreicht  Ist  die 
sich  herausstellende  Differenz  auch  durchweg  gering,  wie  dies  die  Fig.  1:7 
zeigt|  so  ist  sie  doch  zu  constant,  als  dass  dieselbe  auf  zufälligen  Um- 
ständen beruhen  könnte«  Nicht  bloss  die  Maximal-  sondern  auch  die 
Minimalzuekung  scheint  ^  sich  abet  in  der  nämfichen  Richtung  zu  unter- 
scheiden. Die  Umstände  des  Versuchs  machen  es  nicht  wahrscheinlich, 
dass  diese  Differenz  in  der  Interpolation  der  Spinalganglien  ihren  Grund 
habe.  Von  der  letzteren  könnte  doch  kaum  erwartet  werden,  dass  sie 
anders  als  die  Interpolation  centraler  Substanz  Überhaupt,  also  4iirch  eine 
längere  Dauer  der  Zuckung,  sich  verrathe,  was  in  einzelnen  Fällen,  wo  der 
tetaniBche  Zuckungsverlauf  solche  Unterschiede  nicht  bereits  verwischt  hat, 
in  d^r  That  auch  vorkommt.  Wir  werden  demnach  mit  Wahrscheinlich- 
keit jene  Differenz  der  Zuckungshöhen  darauf  zurückführen  dürfen,  dass 
bei  der  Reizung  des  Nervenstamms  stets  eine  grössere  Zahl  centripetal 
verlaufender  Fasern  vom  Reize  getroffen  wird. 

Die  Grösse  des  Widerstands,  welchen  die  Spinalganglien  der  Leitung 
der  Erregung  entgegensetzen,  wird  sich  offenbar  aus  der  Verzögerung  er- 
messen lassen ,  welche  die  Reizung  durch  dieselben  erfährt. '  Di^se  aber 
werden  wir  unmittelbar  aus  der  constanten  positiven  Differenz  der  Latenz- 
zeiten bei  gleicher  Grösse  der  Reizungsvorgänge  entnehmen  können.  Es 
eignen  sich  dazu  namentlich  die  Vergleicbungen  maximaler  oder  minimaler 
Reizungen  in  denjenigen  Versuchen,  in  denen  die  StrychninwirkuQg  hin- 
reichend schwach  ist,  um  noch  Unterschiede  der  Höhe  und  des  Verlaufs 
der  Zuckungen  hervortreten  zu  lassen.  Unter  diesen  Umständen  scheint 
die  Verzögerung  durch  die  Spinalganglien  des  Frosches  durchschnittlich 
etwa  0,0030  Secunden  zu  betragen.  Diese  Verzögerung  scheint  also 
merklich  kleiner  zu  sein  als  die  in  §.  19  bestimmte  Dauer  deAr  Querleitung. 
In  Fol^e  der  Ermüdung  sowohl  wie  mi{  zunehmender  Strychninwirkung 
wächst  aber  jene  Zeit  beträchtlich,  so  dass  sie-in^  letzteren  Faill  leicht  das 
Doppelte  der  angegebenen  Grösse  erreichen  kann. 

§.  29.  In  den  folgenden  numerbchen  Versuchsboispielen  bezeichnen 
Hn  und  Btv  die  Refiexzuckungen  nach  Reizung  des  Nervenstamms  (n) 
und  nach  Reizung  der  Wurzel  (tr).  8n  und  Su?  die  entsprechenden  Rollen- 

Wnndt,  Mechanik  der  Nen'en  11.  A 
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abstände  des  Inductionsapparats.  Lz  ist  wieder  die  totale  Latenzzeit,  Dz 
die  Diiferenzzejt ;  letztere  ist  negativ  genommen ,  .sobald  die  Ziicknng  n 
früher  als  w  beginnt. 


Versuch  I, 

16.  Mai.  Frosch  von  165  Mm.  Länge.  Rechts  der  Oberschenkel  exarti- 
culirt  und  Nerv  sowie  Wurzel  gereizt;  links  registrirt  der  Muskel. 
Oeflfnungsinductionsschläge    aufsteigend.      11h  0,04;    11h  45'   0,03  Mgr. 

Btrychnin,  dann  Beginn  des  Versuchs. 
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Die  Keizbarkeit  der  Nerven  auf  Null  gesunken.     ^/^  Stunde  Pause. 
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Versuch  n. 

11.  Mai.      Länge    des  iVoschs   163   Mm.     Versuchsanordnung  wie    oben. 
IIb  10.  und  12h  Hülfs Vergiftung  mit  je- 0,05  Mgr.  Strychnin. 
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*  Reizschwelle. 


V.  Die  Reflexerregbarkeit  der  Haut. 

§.  30.  Bei  den  Schwierigkeiten,  mit  denen  die  Blosslegung  und  Iso- 
lirung  der  Nervenwurzdn  verbunden  ist,  liegt  es  nahe  der  Reizung  der 
letzteren  in  unsern  Versuchen  .die  Reizung  der  Haut  zu  substituiren.  In 
der  That  sind  auf  diese  Weise  nicht  nur  alle  älteren  Beobachtungen  über 
die  Zeitverhältnisse  der  Reflexe  angestellt  worden,  sondern  es  hat  sich 
auch  noch  in  neuerer  Zeit  W.  Stirling  dieser  Methode  bedient,  wobei 
er  jedoch  die  unzweckmässige  chemische  Reizung  der  Haut  mit  der 
elektrischen  l^ei^sung.  vertauschte.  Ich  selbst  habe  anfänglich  ebenfalls 
Hantreiznngsversuche  ausgeführt  und  dieselben  auch  später  noch  gelegent- 
lich zur  Vergleichung  mit  den  bei  der  Reizung  der  Wurzeln  gewonnenen 
Ergebnissen  herbeigezogen.  Für  die  Untersuchung  der  verschiedenen  Ver- 
hältnisse der  Reflexreizbarkeit  habe  ich  jedoch  jene  Methode  bald  ver- 
lassen, weil  die  Ergebnisse,  die  mittelst  derselben  erhalten  wurden,  viel 
wechselnder  waren  als  bei  der.  Reizung  der  sensibeln  Nervenwnrzeln  des 
lebenden  Thieres.    Es  bleibt  mir  desshalb  hier  nur  die  Aufgabe,  über  die 

4* 
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eigenthümlichen  Unterschiede  zu  belichten,  welche  die  Reizung  der  Haut 
im  Vergleich  mit  der  Heizung  sensibler  Nerven  oder  Nenrenwnrzeln  dar- 
bietet. 

Als  erster  und  hauptsächlichster  Unterschied  ist  nun  hier  hervorzu- 
heben; dass  die  Haut  durchweg  viel  empfindlicher  ist  als  die 
Stämme  und  Zweige  der  sensibeln  Nerven,  und  dass  sie  in 
der  Regel  sogar  empfindlicher  ist  als  die  sensibeln  Nerven- 
wurzeln. 

Es  entsteht  natürlich  in  erster  Linie  die  Frage,  ob  dieses  Ergebniss 
nicht  durch  di^  verschiedenen  Bedingungen  herbeigeführt  werde,  welchen 
die  elektrische  Reizung  begegnet,  wenn  im  einen  Fall  ein  Nerv  über  ein 
Elektrodenpaar  ausgebreitet,  und  wenn  im  andern  Fall  ein  Elektrodenpaar 
von  der  gleichen  Spannweite  an  die  Haut  angelegt  wirdi  Wäre  das  Gre- 
webe  der  Haut  von  gleicher  LeitungsfKhigkeit  wie  die  Nervensubstanz,  so 
wtlrden  allerdings  auch  hier  die  Bedingungen  bei  Reizung  der  Haut  wahr- 

.  scheinlich  die  ungünstigeren  sein,  da  wegen  der  weiten  Ausbreitung 
des  Stromes  nirgend^  die  Stromdichte  die  Grösse  erreichen  könnte,  die  sie 
in  dem  gleichmässig  durchflossenen  Nerven  Besitzt  Aber  abgesehen  davon 
dass  dies  nicht  vorausgesetzt .  werden  darf,  könnte  hier  noch  möglicher 
Weise  die  verschiedene  Leitungsföhigkeit  der  die  Haut  bildenden  Bestand* 
theile,  namentlich  der  relativ  geringere  Widerstand,  den  die  Hautn^ven- 
enden  im  Vergleich  mit  der  schlecht  leitenden  Oberhaut  darbieten,  in  Be- 
tracht kommen.  Immerhin  sind  bei  der  völlig  durchfeuchteten  Oberhaut 
des  Frosches  diese  Verhältnisse  jedenfalls  bei  weitem  nicht  von  so  grossem 

•  Einfluss  wie  beim  Menschen,  wo  die  trockene  Oberhaut  nahezu  einen  Iso- 
lator bildet  und  nun  der  Strom  in  grosser.  Dichte  die  einzelnen  feuchteren 
Gewebstheile  durchströmt,  die  zwischen  den  trockenen  Zellencomplexen  der 
Epidermis  gelegen  sind.  Dazu  kommt,  dass  in  unsern  Versuchen  am  Frosch 
die  Reizbarkeitsunterschiede  zwischen  der  Haut  und  den  Nervenstämmen 
sich  in  der  Regel  als  sehr  bedeutende  herausstellten,  obgleich  die  Haut- 
reizung insofern  unter  ungünstigeren  Bedingungen  stattfand,  als  der  Haut- 
reiz stets  an  eine  der  Vorderextremitäten  applicirt  wurde,  während  der  in 
Vergleich  gezogene  Nerv  entweder  der  Stamm  des  Ischiadicus  oder  eine 
Wurzel  desselben  war,  und  die  Registrirung,  wie  in  allen  Versuchen,  durch 
das  eine  Hinterbein  vollzogen  wurde.  Trotzdem  habe  ich  beobachtet,  dass 
bei  nicht  vergifteten  Thieren  die  beiden  Rollen  des  Inductionsapparats  in- 
weilen  völlig  über  einander  geschoben  werden  konnten,  ohne  vom  Stamm 
des  Ischiadicus  der  entgegengesetzten  Seite  mehr  als  eine  oder  einige 
wenige  Reflexe  auszulösen,  während  die  Reizung  des  Vorderarms,  ebenfalls 
auf  der  dem  zuckenden  Muskel  entgegengesetzten  Seite,  bei  beträchtlichen 
Distanzen  der  Inductionsspiralen  fortwährend  starke  Reflexe  hervorbrachte. 

Unter  diesen  Umständen  liegt  die  Frage  nahe ,  ob  es  nicht  über- 
haupt zweckmässiger  wäre,  bei  den  Reflexversuchen  statt  der  Reizung  der 
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Nervenwurseln  oder  NervenstMmme  die  Reizung  der  Haut  anzuwenden;  wie  dies 
von  früheren  Beobachtern  in  der  Regel  geschehen  ist.  Dagegen  ist  aber 
zu  bemerken,  dass  längere  Versuchsreihen,'  sobald  man  sich  auf  momen- 
tane Reize  beschrXnkt,  .auch  bei  der  Wahl  der  Haut  nur  unter  Herbei- 
ztehung  der  Hiilfsvergiftung  auszuführen  sind,  und  daps  sich,  wenn  man 
diese  einmal  anwendet,  die  Resultate  der  Reizung  weit  regelmässiger  und 
constanter  gestalten,  wenn  man  direct  auf  die  Nerven  oder  Nervenwurzeln 
den  Reiz  anwendet. 

Dies  führt  uns  auf  einen  zweiten  Unterschied,  welchen  die  Reflexe 
von  der  Haut  aus  bei  der  Anwendung  momentaner  Reize  sehr  häafig  dar- 
bieten: die  unregelmässigere  Beschaffenheit. der  Zuckungen. 
Diese  Unregelmässigkeit  bezieht  sich  sowohl  auf  die  Zuckungshöhe,  wie  auf 
den  ganzen  Zuckungsv^auf,  ganz  vorzugsweise  aber  auf  die  Zeit  der  La- 
tenz. Während  man,  wie  die  oben  mitgetheilten  Versuchstabellen  lehren,  ' 
von  einem  sensibeln  Nerven  oder  von  einer  Nervenwurzel  ans  durch  In- 
ductionsschläge  von  gleich  bleibender  Stärke  wiederholte  Reflexzuckungen 
von  stets  gleichem  Verlauf  auslösen  kann,  ist  dies  bei  der  Reizung  der 
Haut*  durchaus  nicht  der  Fall.  Die  Reflexe  sind  hier  bei  gleich  bleiben- 
der Reizintensität  bald  schwächer  bald  stärker,  und  häufig  unterscheiden 
sie  sich  von  den  Reflexen  nach  Nervenreizung  durch  ihre  lange  Latenzzeit. 

Auf  diese  Inconstanz  der  durch  einen  momentanen  Hautreiz  ausge- 
lösten Reflexe  ist  schon  W.  Stirling  aufinefksam  geworden.  Das  von 
ihm  (a.  a.  O.  S.  437)  mitgetheilte  graphische  Versachsbeispiel  zeigt  eine 
ausserordentliche  Inconstanz  der  Höhe  sowie  des  überall  tetanischen  Ver- 
laufs der  Zuckung,  und  die  Zeit  der  latenten  Reizung  nimmt  in  sechs  auf 
einander  folgenden  Versuchen  enorm  zu. 

§.  31.  Wir  müssen  die  Frage,  worin  dieser  unregelmässfgere  Erfolg 
der  Hautreizung  begründet  sei,  hier  unerledigt  lassen.  Nur  beiläufig  sei 
darauf  hingewiesen ,  dass  an  demselben  möglicher  Weise  die  Verhältnisse 
der  Hautnervenendigung  die'  Schuld  tragen  können.  Aus  der  Beobachtung 
an  uns  selber  wissen  wir ,  dass  starke  Hautreize .  eine  länger  dauernde 
Nachempfindung  zur  Folge  haben.  Hiemach  ist  es  wohl  möglich, 'dass  die 
Endigungen  der  Hautnerven,  wenigstens  durch  stärkere  Reize,  mehr  oder 
weniger  bleibende  Veränderungen  erfahren,  welche  auf  die  Wirkung  der 
später  eintretenden  Reize  von  Einfluss  sind. 

Von  grösserer  Bedeutung  ist  die  grössere  Reizbarkeit  der  Endigungen 
der  Hautnerven  gegenüber  den  Nervenstämmen.  Wir  haben  oben  gesehen, 
dass  die  auf  die  letzteren  einwirkenden  -Reize  in  den  Spinalganglien 
Widerstände  antreffen,  so  dass  die  Reizbarkeit  der  sensibeln  Nervenwnrzeln 
grösser  ist  als  diejenige  der  Nervenstämme.  An  den  letzten  Enden  der 
Hautnerven  scheinen  nun  wieder  entgegengesetzte  Bedingungen  sich  ein- 
zustellen.    Unsere  Kenntniss*  der  anatomischen  Verhältnisse  der  Nerven- 
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endigungen  in  der'Hant  ist  eine  noch  zu  nngenUgende,  als  dass  die  Frage 
nach  der  Ursache  dieser  Unterschiede  mit  einiger  Sicherheit  sich  beant- 
worten Hesse.  Einerseits  kann  man  hier  an  die  nach  neueren  Beobachtungen 
wahrscheinlich  überall  stattfindende  Endigung  in  eigenthtimlich  metamorpho- 
sirten  Oberhautzell^n  denken,  die  meistens  in  den  unteren  Schichten  des  rete 
Malpighi  zu  liegen  scheinen ;  anderseits  ist  es  bemerkenswerth;  dass  an  den 
Stellen  wo  die  Hautnerven  sich  in  ihre  Endfasern  spalten  regelmässig  An< 
Schwellungen  gelegen  sind,  welche  den  pheripherischen  Nervenzellen  ähn- 
lich sehen  und  in  der  That  bereits  von  einzelnen  Autoren  als  Analoga  der 
Nervenzellen  angesehen  worden  sind.  Welches  dieser  anatomischen  Substrate 
wir  aber  auch  .als  bedeutsam  für  jene  physiologische  Erscheinung  ansehen 
möchten :  wir  müssen  demselben  jedenfalls  eine  mechanische-  Wirkung  zu- 
schreiben,  welche  derjenigen  der  Spinalganglien  entgegengesetzt  ist.  Jene 
pheripherischen  Apparate  müssen  die  Wirkung  ausüben,  dass  sie  die  peri- 
phe];isch  gelegenen  Nervenfasern  empfindlicher  machen.  Unter  den  mög- 
licher Weise  hier  in  Betracht  kommenden  anatomischen  Gebilden  Hesse 
sich  wohl  eine  sokhe  Punction  am  ehesten  mit  jenen  Nervenendzellen  der 
Haut  verknüpft  denken,  da  gegen  die  Tastkörperchen  und  Endkolben 
vor  allem  ihre  beschränkte  Verbreitung  spricht,  während  wir  doch  jene 
erhöhte  Empfindlichkeit  an  der  ganzen  Hautoberfläche  antrefien.  Wie  man 
sieht,  würde  diese  Vorstellung  noth wendig  zu  der  Annahme  fuhren,  dass 
verschiedene  peripherische  Nervenzellen  entgegengesetzte  Wirkungen 
auf  die  Reizbarkeit  der  in  sie  von  der  Peripherie  her  eintretenden  Nerven- 
fasern ausüben,  dass  sie  nämlich  entweder  diese  Reizbarkeit  erniedrigen 
können,  indem  sie  der  Leitung  der  Erregung  Widerstände  etitgegensctzen, 
oder  aber  dieselbe  erhöhen  können,  indem  sie  ein  plötzliches  Anschwellen 
der  Erregung  erzeujgen.  Der  erstcre  Fall  wäre  vorauszusetzen  bei  den 
Nervenzellen  der  Spinalganglien;  der  letztere  bei  den  Nerven endzellen  der 
Haut.  Ob  diese  Annahme  mit  den  übrigen  Erscheinungen  der  centralen 
Innervation  sich  vereinigen  lässt,  werden  wir  später  zu  prüfen  haben. 
Schon  hiei*  können  wir  aber  auf  einen  teleologischen  Oesichtspunkt  hinweisen, 
der  auf  jene  Thatsache,  dass  die  Erregung  bei  ihrer  Fortpflanzung  von 
der  Haut  zum  Centralorgan  zwei  Knotenpunkte  von  entgegengesetztem 
Einflüsse  passiren  muss,  angewandt  werden  kann.  Es  besitzt  nämlich  in 
Folge  dessen  der  Nervenstamm  in  seinem  ganzen  Verlaufe  ein  Mini- 
mum directer  Reizbarkeit.  Man  darf  wohl  hierin  eine  Einrichtung 
sehen,  welche  das  Centralorgan  vor  dem  Zufluss  zweckloser  sensorischer 
Erregungen  schützt,  wie  sie  bei  den  Bewegungen  der  Glieder  durch  den 
Druck  auf  die  Nervenstämme  fortwährend  entstehen  müssten,  falls  diese 
letzteren  die  nämliche  Erregbarkeit  besässen  wie  ihre  Endigungen  in  der 
Haut.  Die  in  der  Haut  stattfindenden  Verhältnisse  bilden  in  dieser  Be- 
ziehung oflenbar  eine  Vorstufe  zu  den,  wie  es  scheint,  noch  iivnjrksameren 
Einrichtungen,  welche  wir  in  den  übrigen  Sinnesorganen  getroffen  sehen, 
und  welche    überall    darauf   abzielen,    die  Reizbarkeit    der  peripherischen 
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Nervenendigungen  zu  erhöben  und  dagegen  die  Reizbarkeit  der  Nerven- 
stSmme  herabzusetzen.  Bei  den  Hautnerven  ist  dieses  Resultat  durch  eine 
doppelte  Interpolation  peripherischer  Nervenzellen  erreicht.  Die  einen 
dieser  Nervenzellen^  die  reizverstärkenden ,  sind  am  peripherischen ;  diS 
andern,  die  reizhemmenden.;  am  x^entralen  Ende  der  Nervenstämme  ange- 
bracht. Eine  solche  Einrichtung  erreicht  den  Zweck;  dem  Verlauf  des 
Nervenstamms  ein  Minimum  directer  Reizbarkeit  zu  verleihen^  offenbar  in 
der  einfachsten  Weise. 


Zweites  Oapitel. 

Von  den  Veränderungen  der  Reflexreizbarkeit. 


I.  Einfluss  der  Temperatur  und  der  Jahreszeiten. 

§.  32.  Hinsichtlich  des  Einflusses  der  Temperatur  habe  ich  inich 
darauf  beschränkt;  die  Wirkung  niedriger  Temperaturgrade  auf  die  Ver- 
hältnisse der  Reflexreizbarkeit  zu  untersuchen.  Die  Frösche  wurden  ent- 
weder vor  Beginn  des  Versuchs  einige  Zeit  in  Eis  gepackt,  oder  sie  wur- 
den im  Laufe. desselben  mit  schmelzendem  Eis  umgeben.  Die  Anordnung 
war  dieselbe  wie  bei  den  Messungen  über  die  einfache  Keflexerregungi  in- 
dem jedesmal  eine  Wurzel  der  nämlichen  Seite  gereizt  wurde,  deren  Mus- 
keln die  Zuckung  zeichneten.  Zur  Vergleichung  diente  die  durch  directe 
Erregung  des  motorischen  Nerven  ausgelöste  Zuckung.  Um  die  Tempera- 
turwirkung rein  zu  beobachten,  muss^ dabei  selbstverständlich  jede  Art 
anderer  Einwirkung,  also  namentlich  auch  die  sonst  vielfach  herbeigezogene 
HUlfsvergiftung  mit  minimalen  Strjchnindosen,  vermieden  werden. 

Die  Herabsetzung  der  Körpertemperatur  äussert  sich  nun  stets  in  z  w  e  i 
Erscheinungen:  1)  in  einer  Steigerung  der  Keflexreizbarkeit,  welche 
aber  bei  fortwirkender  Kälte  sehr  bald  wieder  verloren  geht  und  einer 
völligen  Unerregbarkeit  Platz  macht,  2)  in  einer  Verlangsamung  der 
Reflexe,  welche  sich  theils  indem  späteren  Eintritt  theils  in  dem  ver- 
längerten Verlauf  der  durch  einen  momentanen  -  Reiz  ausgelösten  Re  - 
flexzuckungen  zu  erkennen  gibt. 

Unter  diesen  Wirkungen  der  Temperaturerniedrigung  stellt  die  Er- 
höhung der  Reflexerregbarkeit  zuerst  sich  ein.  Man  bemerkt  zunächst 
bloss  eine  Zunahme  der  Zuckungshöhe,  während  der  übrige  Verlauf  der 
Zuckung  sowie  die  Latenzzeit  sich  noch  nicht  merklich  verändern.  Hier- 
auf nimmt  allmälig  die  letztere  zu,  ^  und  gleichzeitig  verlängert  sich  der 
Zuckungsverlauf  und  geht  bald  in  eine  tetanische  Form  über.    Von  diesem 
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Momente  an  beginnt  aber  anch  in  der  Regel  schon  eine  Abnahme  der 
ZackongBhfihe  merklich  zu  we^en.  Diese  Verändernng  nimmt  au,  wShrend 
die  Ziatens  immer  noch  wKchst,  Zuletzt  beobachtet  man  bei  sehr  groaa 
gewordner  Latenz  nur  noch  mintinale  Zuckungen  von  tetanischem  Verlauf, 
die  gleichmtlseig  bei  starken  und  schwächeren  Setzen  eintreten,  so  dass 
ein  Unterschied  der  Reflese  je  nach  der  StXrke  der  Reize  nicht  mehr  su 
bemeriien  ist.  Dieser  Zustand  geht  dann  allmSlig  in  den  der  völligen 
Unerregbarkeit  Über. 

In  Fig.  19  sind,  um  diesen  Verlauf  zu  zeigen,  aus  einer  grosseren 
Versuchsreibe  mehrere  Beobachtungen  zusammengestellt.  Dieselben  sind 
so  ansgewShlt,  dass  die  beiden  Zuckungen,  die  zuerst  beginnende  directe 
Zockong  und  die  spSter  beginnende  Reflex zuckang ,  jedesmal  mSglichst 
von  gleicher  Höhe  sind.  Die  Rollenabstände  des  Inductioneapparats  waren 
eonstant  beim  Refiexreiz  ^  10,  beim  directen  Nervenreiz  ^  17,5  —  18  Cm. 


Das  linke  Bein  zeichnete  die  Zuckungen  auf,  der  Reflex  wurde  durch 
Reizung  der  ersten  und  zweiten  Wurzel  der  linken  Seite,  die  Vergleichs- 
znckong  durch  Reizung  des  linken  Iscbiadicns  ansgelSst.  A  stellt  die  so- 
gleich bei  Beginn  des  Versuchs  gezeichneten  Zuckungen  dar,  unmittelbar 
nachdem  das  'iliier  in  Eis  gepackt  war.'  B  zeigt  das  nächste  Stadium: 
VcrgT5s«ening  beider  Zuckungen  bei  eonstant  bleibendem  Reize.  In  C 
beginnt  bereits  die  Reflexzucknng  wieder  abzunehmen,  während  die  I.atenz 
immer  mehr  wächst.  Die  Curven  D  und  E  zeigen  dann  die  Hijhe  der 
KXltewirknng :  -  sehr    vergriJsserte  Latenz   und   allmäliger  IJebergang   der 
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Reflexzuckung  in  einen  tetanischen  Verlauf.  F  endlich  ist  dem  letzten 
Stadium  entnommen;  wo  starke  und  schwächere  Reize  nur  noch  eine  mini^ 
male,  aber  lang  dauernde  Reflexerregung  auslösen. 

§.33.  Die  Veränderungen,  welche  die  Reflexzuckung  durch  die  Ein- 
wirkung der  Kälte  erfährt,  sind  offenbar  jenen  Veränderungen  analog, 
welche  unter  den  gleichen  Bedingungen  in  dem  Verlauf  der  durch  directe 
Reizung  der  motorischen  Nerven  ausgelösten  Zuckung  eintreten.  (Vergl. 
Abth.  I  S.  42,  209  f.)  Die  Erniedrigung  der  Temperatur  gehört  nämlich,  wie 
wir  gesehen  haben,  zu  jenen  Einwirkungen,  welche  am  sichersten  den 
asthenischen  Zustand  der  Nervenfaser  herbeiführen,  als  dessen  Haupt- 
merkmale wir  verlängerte  Dauer  der  ganzen  Zuckung  und  namentlich  des 
Stadiums  der  Latenz  kennen  lernten.  Ebenso  ergab  sich  bei  höheren 
'Graden  der  Asthenie  Abnahme  der  Zuckungshöhe  und  endlich  fleichmässige 
Reaction  auf  stärkere'  und  schwächere  Reize  durch  minimale  tetanische 
Zuckungen  von  gleicher  Höhe. 

Hiernach  liegt  die  Vermuthung  nahe,  es  möchten  wohl  überhaupt  die 
in  Folge  der  Kälte  eintretenden  Veränderungei^  der  Refiexzuckungen  nicht 
sowohl  durch  eine -Wirkung  auf  das  Centralorgan  als  durch  jene  astheni- 
sirende  Wirkung  auf  den  peripherischen  Nerven  veranlasst  sein.  Man 
könnte  sich  denken,  die  in  normaler  Weise  zu  Stande  gekommene  Reflex- 
erregung erfahre  erst  bei  ihrer  Leitung  durch  den  motorischen  Nerven  und 
bei  der  Uebertragung  auf  den  Muskel  jene  Veränderung,  welche  sich  an 
den  obenbeschriebenen  Merkmalen  verräth,  'Aber  zwei  Thatsachen  verbieten 
uns  eine  solche  Auffassung.  Erstens  verräth  sich  die  Einwirkung  der  Kälte 
im  Verlauf  der  Reflexzuckung  frliher  und  intensiver  als  im  Verlauf  der 
durch  directe  Reizung  des  motorischen  Nerven  gewonnenen  Vergleichs- 
zuckung. «So  zeigen  in  Fig.  19  voYi  Z)  an  die  Reflexzuckungen  einen 
tetanischen  Verlauf,  während  dies  bei  den  Vergleichszuckungen  trotz  ihrer 
grösseren  Höhe  durchaus  nicht  der  Fall  ist.  Ebenso  tritt  die  Reflex- 
erregung viel  früher  in  das  Stadium,  wo  Reize  von  jeder  Stärkß  gleich- 
massig  einen  minimalen  Tetanus  herbeiführen.  Das  zweite  und  haupt- 
sächlichste Kennzeichen  aber,  welches  ftlr  eine  selbständige  Veränderung 
der  Reflexerregbarkeit  zeugt,  '  besteht  in  der  näheren  Art  der  Latens- 
änderung.  Es  nimmt  nämlich  nicht  bloss  die  totale  Latenzzeit  zu,  sondern 
relativ  viel  beträchtlicher  als  diese  der  Zeitraum,  der  zwischen  dem  Be- 
ginn der  Vergleichszuckung  und  der  Reflexzuckung  gelegen  ist,  d.  h,  die 
Differenz-  oder  Reflexzeit,  so  dass  die  letztere  schon  innerhalb  einer 
kurzen  Versuchsreihe  bis  auf  0,035  See.  wachsen  kann,  eine  Dauer,  die 
beinahe  dreimal  grösser  ist  als  die  ebenfalls  schon  beträchtliche  Verlänger- 
ung der  Reflexzeit,  die  wir  in  Folge  der  Ermüdung  beobachtet  haben. 
(Vergl.  §.  14  S.  26).  Aus  diesen  Vergleichungen  geht  unzweifelhaft  her- 
vor, dass  die  Veränderungen  im  Verlauf  der  peripherischen  Leitung  nicht 
nur  nicht  zureichen,  um  die  Veränderungen  im  Verlauf  der  Reflexznckung 
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zu  erklären,  sondern  dass  auch  die  ursprünglichen  Veränderungen  der  cen- 
tralen Reflexefrregung  viel^  bedeutender  sind  als  diejenigen  der  pheri- 
pherischen  Erregung,  ob   zwar    sie  in  der  nämlichen  Richtung  liegen.     Als 

4 

allgemeines  Resultat  können  wir  demnach  feststellen:  die  Veränder- 
ungen, welche  die  Einwirkung  der  Kälte  im  Verlauf  derRe- 
flexerregung*hervorbringt,  gleichen  vollständig  den  unter 
denselben  Bedingungen  im  Verlauf  der  peripherischen 
Reizung  eintretenden  Veränderungen,  sie  tibertreffen  aber 
die  letzteren  an  Intensität. 

§.  34.  Den  Veränderungen,  welche  die  Einwirkung  der  Kälte  in  der 
Reflexreizbarkeit  und  in  dem  Verlauf  der  Reflexe  hervorbringt,  läuft  parallel 
eine  auffallende  Veränderung  des  Rückenmarks  in  seinem  Verhalten  gegen 
jene  toxischen  Einwirkungen,  welche  eine  Erhöhung  seiner  Reizbarkeit 
hervorbriiigen.  Sucht  man  nämlich^  nachdem  unter  dem  Einfluss  d^  Kälte 
die  Reflexreizbarkeit  geschwunden  ist,  durch  Einverleibung  von  Strychnin 
dieselbe  wieder  zu  erwecken,  so  zeigen  sich  selbst  grössere  Dosen  dieses 
Giftes  völlig  wirkungslos.  Im  Gegensatze  hierzu  beobachtet  man  in  der 
Sommerwärme  zuweilen  schon  nach  minimalen  Gal)en  eine  ungewöhnliche 
Steigerung  der  Reizbarkeit.  Hieraus  darf  man  wohl  schliessen,  dass  die 
Wirkung  dieses  Giftes  durch  die  Kälte  gehemmt  und  dagegen  durch  höhere 
Temperatur  begünstigt  werde.  Obgleich  demnach  die  Erscheinungen,  welche 
die  Kälte  hervorbringt,  denjenigen,  die  man  nach  der  Einverleibung  des 
Stzychnin  und  anderer  reflexerhöhender  Gifte  wahrnimmt,  ähnlich  sind, 
so  unterstützen  sich  doch  diese  beiden  Einwirkungen  keineswegs,  wenn  sie 
gleichzeitig  stattfinden,  sondern  es  kann  im  Gegentheil  die  auf  toxischem 
Wege  zu  Stande  gekommene  Erhöhung  der  Reflexerregbarkeit  durch  Er- 
niedrigung der  Körperwärme  vermindert  oder  sogar  ganz  beseitigt  werden, 
ein  Umstand,  der  möglicherweise  in  therapeutischer  Beziehung  nicht  ohne 
Bedeutung  sein  dürfte. 

Im  allgemeinen  steht  die  reflexerhöhende  Wirkung  der  Kälte  ohne 
Zweifel  mit  der  geläufigen  Beobachtung,  nach  der  sie  beim  Menschen 
Schüttelfröste  horvorruft,  in  Uebereinstimmung.  Denn  der  Schüttelfrost 
deutet  ja  offenbar  nach  seiner  ganzen  Erscheinungsweise  auf  eine  gesteigerte 
Reflexerregbarkeit  des  Rückenmarks  hin.  Vielleicht  ist  es  sogar  nur  diese 
häufige  Verbindung  des  Schüttelfrostes  mit  der  Kälteeinwirkung,  welche 
uns  veranlasst,  ähnliche  Reflexkrämpfe,  die  aus  andern  Ursachen  entstanden 
sind,  ebenfalls  unwillkürlich  mit  der  Kälteempfindung  zu  associireh.  AuA 
dass  die  fortgesetzte  Einwirkung  der  Kälte  die  Reflexreizbarkeit  allmälig 
herabsetzt,  ist  aus  der  pathologischen  Beobachtung  am  Menschen  wohl 
bekannt. 

§.  35.  Untersucht  man  die  Verhältnisse  der  Reflexerregbarkeit  des 
Frosches  in  verschiedenen  Jahreszeiten,  so  stellen  sich  auffallende  Unter- 
schiede heraus,   die  mit    den  Wirkungen    der  erniedrigten    und    erhöhten 
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Temperatur  durchaus  UbereiDstimmeu ,  und  die  man  daher  mit  grower 
Wahrecheinlichkut  selbst  als  bedingt  durch  diese  TemperaturwirkuugcD 
betrachten  kann. 

In  den  Wintermonaten  beobachtet  man  nämlich  nicht  selten,  ohne  dass 
vHhrend  des  Versnclis  eine  Kälteeinwirliung  stattfindet,  namentlich  bei  frisch 
eingefnn^nen  Xhieren  grosse  Keflezerregharkeit,  and  dabei  augleich  Vei- 
gr5Bserung  der  Latenz  und  verlängerte  Dauer  der  Reflexe.  Währeud  die 
direeten  Huskelzuckungen  meist  nur  wenig  verUngert  sind  im  Vergleich 
mit  ihrer  gewöhnlichen  Dauer,  zeigen  die  Reflexe  oft  einen  tetanischen 
Verlauf  neben  ausserordentlich  verspätetem  Eintritt,  eo  dass  ganz  du 
nSmliche  Bild  wie  in  "einem  gewissen  Stadium  der  Strychninwiriqmg  ent- 
steht. Dass  man  es  aber  hier  lediglich  mit  Temperatur  Wirkungen  zu  thon 
hat,  dafUr  spricht  auch  der  weitere  Verlauf  der  Erscheinungen.  Unterwirft 
man  nämlich  ein  unmittelbar  der  Kälte  entnommenes  Thier  in  der  arhBh- 
ten  Zinimerwärme  dem  Versuch,  so  bchwinden  allmälig  jene  ErscheinnDgen, 
und  ea  stellt  noch  vor  dem  gänzlichen  Schwinden  der  Reflexerregbarkeit 
das  gewUhnliche  Verhalten  sich  ein. 

D'k  Fig.  20  stellt  diesen  Verlauf  der  Erscheinungen  an  einer  Aniahl 
von  Zucknngscurven  dar,  welche  einer  längeren  im  December  ausgeführten 
Versuchsreihe  entuommen  sind.  A  und  B  sind  im  Anfang  dieser  Seihe 
von  dem  unmittelbar  der  Kälte  entnommenen  lliicr  gezeichnet  worden; 
die  Versuche  C  und  D  gehören  sodann   einem     etwas    späteren    Stadium, 


endlich  E  und  F  dem  Schluss  der  ganzen  Versuclisreihe  an.  In  allen  Ver- 
suchen ist  der  durch  Reizung  einer  gleichseitigen  iBchiadicuB-Wurxel  aus- 
gelQste  Reflexe  mit  der  durch  directe  Reizung  des  motorischen  Nerven  ge- 
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wonnenen  Zackung  verglichen.  Die  Reizstärke  war  in  allen  Versuchen 
nahehin  constant,,  nämlich  ein  Oeffnungsinductionsschlag;  bei  der  sensibeln 
Wurzel  mit  dem  Rollenabstand  10—12,  beim  Nerven  mit  dem  Rollenab- 
stand  21 — 22.  Die  ganze  Versuchsreihe  zerfiel  aber  in  mehrere  Perioden 
mit  zwischengelegenen  grösseren  Pausen  ^  so  dass  sich  aus  jedem  Stadium 
stärkere  Zuckungen  (A;  C;  £)  mit  schwächeren  (B^  D;  F)  zubammenstellen 
Hessen^  bei  welchen  letzteren  sich  die  Ermüdung  in  höherem  Grade  geltend 
machte.  Die  Kältewirkung  wird  in  dem  Verlauf  und  Eintritt  der  Reflexe 
zunächst  sehr  deutlich  bemerkbar  (A  und  B);  indem  nicht  nur  bei  der 
schwächsten  Erregung  schon  ein  tetanischer  Reflex  auftritt;  sondern  indem 
auch  die  Dauer  der  Reflexzeit  gewaltig  vergrössert  ist.  In  C  und  D  ist 
zwar  noch  der  Verlauf  des  Reflexes  tetanisch,  aber  die  Dauer  der  Reflex^ 
zeit  hat  sich  bereits  beträchtlich  vermindert.  In  E  und  F  endlich  ist  die 
letztere  nahehin.auf  ihre  normale  Grösse  herabgesunken ^  und  auch  der 
tetanische  Verlauf  hat  sich  wenigstens  bei  schwächeren  Zuckungen  etwas 
ermässigt  (F). 

In  der  wärmeren  Jahreszeit  erhält  man  zwar  ebenfalls  nicht  selten 
tetanische  Reflexe^  namentlich  wenn  man  genöthigt  ist  zu  sehr  starken 
Reizen  zu  greifen.  Doch  ist  hier  keineswegs ;  wie  bei  den  dem  Einfluss 
der  Kälte  unterworfenen  Thieren,  der  tetanische  Verlauf  als  die  Regel  an- 
zusehen. Vielmehr  verhält  sich  hier  die  Reizbarkeit  des  Rückenmarks  i  m 
wesentlichen  nicht  anders  als  diejenige  der  peripherischen  Nerven^  bei 
denen  ja  ebenfalls  unter  Umständen  ein  momentaner  Reiz  einen  Tetanus 
auslösen  kann.  Der  einzige  Unterschied  besteht  darin,  dass  dies  allerdings 
beim  Rückentnark  leichter  geschieht,  so  dass  man  hier  kaum  einem  Präparate 
begegnet,  welches  nicht  auf  sehr  starke  Inductionsschläge  mit  tetanischer 
Contraction  reagirte.  Begünstigt  wird  dieser  Tetanus  noch  durch  den  Ein- 
fluss oft  wiederholter  momentaner  Reize,  auf  welchen  wir  unten  zurück- 
kommen werden.  Im  allgemeinen  aber  gestalten  sich  in  der  wärmeren 
Jahreszeit  und  ebenso  im  Winter  bei  einige  Zeit  in  der  Wärme  aufbe- 
wahrten Thieren  die  Erscheinungen  durchaus  in  der  früher  in  Fig.  3  u.  f. 
dargestellten  Weise,  d.  h.  die  Reflexzuckung  ist  zwar  verlängert  im  Ver- 
gleich mit  der  directen,  sie  trägt  aber  bei  den  meisten  Reizintensitäten 
nicht  den  Charakter  des  Tetanus  an  sich,  sofern  nicht  aussergewöhnliche 
Einwirkujsgen,  ^e  Vergiftung  mit  reflexerhöhenden  Giften,  oder  andere  den 
asthenischen  Zustapd  herbeiführende  Einflüsse  stattgefunden  haben.  « 

Aus  den  hier  dargestellten  Erscheinungen  gewinnen  wir  ein  ziemlich 
vollständiges  Bild  der  Veränderungen,  welche  mit  dem  Wechsel  der  Jahres-* 
Zeiten  in  der  Reflexerregbarkeit  des  kaltblütigen  Thieres  sich  einstellen. 
Es  lehrt  aber  zugleich  die  Betrachtung  unserer  Versuche  sehr  augenfällig, 
wie  diese  Veränderungen  im  allgemeinen  denjenigen,  die  in  den  Eigen- 
schaften der  peripherischen  Nervenfaser  sich  einstellen,  parallel  gehen. 
Verlängerung  der  Zuckungsdauer,  Vergrösser ung  der  Latenzzeit  und  all- 
mälige  Ausgleichung  der  Zuckungshöhe,    so  dass  diese  bei  minimalen  und 
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maximalen  Reizen  geringere  und  schliesslich  gar  keine  UnterBcl^ede  mehr 
zeigt :  dies  sind  die  Erscheinungen,  welche  uns  als  Wirkungen  der  Winter- 
kälte  auf  die  Reizbarkeitsverhältnisse  des  Nerven  entgegengetreten  sind. 
Das  Centralorgan  bietet  nun  die  nämlichen  Veränderungen  dar,  aber  im 
vergrösserten  Maassstabe.  Die  Zuckung  ist  hier  meist^is  nicht  nur 
verlängert,  sondern  sie  geht  in.  einen  dauernden,  tetanischen  Verlauf  über, 
und  die  Latenzzeit  ist  viel  bedeutender  vergrössert  als  beim  peripherischen 
Nerven,  daher  die  Reflex-  oder  DifFerenzzeit  enorm  vergrössert  erscheint. 
Vergleicht  man  die  Fig>20  (S.  60)  mit  den  Figuren  2—5  (ff,  15—17)  nicht 
nur  in  Bezug  auf  das  Verhalten  der  Reflexe  sondern  auch  in  Bezug  auf 
den  Eintritt  und  die  Beschaffenheit  der  Vergleichszuckung,  so  übersieht 
man  sogleich  diese  Verhältnisse.  In  allen  diesen  Versuchen  war  nichjt  nur 
die  Amplitude  des  Pendels  clie  nämliche,  sondern  es  entspricht  auch  der 
verticale  Strich  in  jeder  Figur,  der  den  Moment  der  Reizungen  bezeichnet, 
immer  dem  nänilichen  Punkte  des  Schwingungsbogens.  Während  beispiels- 
weise in  den  Versuchen  der  Fig.  3  die  Latenz  der  peripherischen  Reizung 
0,024  befragt,  ist  sie  in  Fig.  20  etwa  gleich  0,036  See,  also  um  ^/g  grösser. 
Dagegen  beträgt  die  Reflexzeit  dort  kaum  mehr  als  0,015,  hier  dagegen 
in  den  ersten  Versuchen  0,060  See,  ist  also  um  das  vierfache  vergrössert. 
§.  36.  Einige  numerische  Versucbsbeispiele  mögen  schliesslich  diese 
Einflüsse  der  Temperaturänderung  sowie  der  Jahreszeiten  auf  den  Reflex- 
vorgang noch  etwas  näher  veranschaulichen.  Den  Einfluss  der  künstlichen 
Abkühlung  zeigt  Versuch  I,  den  Einfluss  der  kalten  und  der  wärmeren 
Jahreszeit  stellen  .Versuch  11  und  III  dar,  von  denen  der  erste  im 
December,  der  zweite  zu -Ende  April  an  frisch  eingefangenen  Fröschen 
ausgeführt  worden  sind.  Diese  Jahreszeiten,  der  beginnende  Winter  und 
der  Anfang  des  Frühjahrs,  sind  zugleich  diejenigen,  in  denen  ea  am 
leichtesten  gelingt,  länger  dauernde  Versuchsreihen  über  Reflexerregung  ohne 
Herbeiziehung  der  Hülfsvergiftung,  die  hier  natürlich  überall  ausgeschlossen 
werden  muss,  auszuführen.  Dabei  zeigt  sich  aber  im  April,  wenigstens 
in  Süd  deutsch]  and,  wo  diese  Versuche  noch  ausgeführt  worden  sind,  die 
Reflexzeit  im  Vergleich  mit  den  Wintermonaten  wieder  verkürzt,  und  die 
Neigung  zu  tetanischen  Reflexen  ist  bereits  im  Verschwinden  begriffen.  Die 
Bedeutung  der  Bezeichnungen  M,  S,  V,  R  u.  s.  w.  ist  hier  wieder  die 
nämliche  wie  in  den  §.  15  (S.  27)  mitgetheilten  Versuchsreihen. 
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Versuch  I. 

8.  December.     Frosch  von   194   Mm.  Länge..     Oeffnungsinductionsschläge 

V  absteigend,  R  aufsteigend.    Das  Thier  wird  zu  Beginn  des  Versuchs  in 

Eis  gepackt  und  bleibt  dies  während  der  ganzei^  Versuchsdauer. 


Nr. 

M 

S 

V 

K 

Lz 

Bz 

h     1 

h 

1 

1 

18 

10 

1,8 

75 

1,8 

80 

18 

2 

2 

18 

10 

3 

70 

3 

80 

20 

5 

3 

21 

10 

2,3 

70 

2,3 

70 

20 

5 

4 

17,4 

10 

2,5 

70 

2,3 

70 

22 

7 

5 

17,5 

10 

2,3 

^70 

2,3 

70 

21, 

6 

6 

20 

10 

2,5 

72 

1,5 

tet. 

•25 

8 

7 

17 

10 

2,5 

75 

2 

n 

24 

• 

7 

8 

17 

10 

3,5 

9 

17 

10 

3 

10 

16 

10 

3,5 

11 

16 

10 

3,2 

Pause. 

80 
75 

75 

78 

Pause. 


2 

tet. 

21 

8 

3 

n 

22 

8 

2 

7? 

25 

8 

2 

y? 

25 

10 

12 
13 
14 


16 

10 

3,3 

78 

2 

tet. 

25 

16,5 

10 

3 

78 

1 

• 

n 

27 

16,5 

10 

2,8 

78 

1 

n 

27 

11 

12 
12 


Versuch  II. 


1.  December.    Frosch  von  192  Mm.  Länge,  frisch  eingegangen.    Oeffnungs- 

inductionsschläge  M  absteigend;  R  aufsteigend. 


*Nr. 

M 

S 

V 

K 

Lz 

Rz 

^ 

b 

1 

h 

1 

1 

21,4 

10 

4 

45 

2,5 

tet. 

43  - 

33 

2 

21,8 

10 

4 

46 

3,5 

n 

33 

23 

3 

22 

10 

5 

50 

2,5 

n 

36 

26 

4 

22 

10 

2,5 

.  40 

2 

n 

35 

25 

5 

22 

10 
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Darauf  eine  grössere  Zahl  von  Versuchen,  die  im  wesentliclien 

übereinstimmen.    Ende  der  Versuchsreihe» 
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Versach  III. 

29.  April.     Frosch  von  185  Mm.  Länge,    frisch   eingefangen,     OeffiinngS' 

inductionsschläge,  M  absteigend,  S  aufsteigend. 
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nun  an  Verstärkung  der  Zuckungen  durch  Aequilibriren 

Muskelhebels. 
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IL  Nachwirkungen  der  Reizung. 

§.  37.     Bekanntlich  hinterlftsst  jede  Reizung  eines  peripherischen  Ner- 
ven als  Nachwirkung  eine  Veränderung  der  Reizbarkeit,    welche  man  mit 
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d^n  Veränderungen;    die  der  constanta  Strom    in    den  Eigenschafiten    des 
Nerven  hervorbringt;  alsModification  zu  bezeichnen  pflegt.    Wir  haben 
uns  früher  Überzeugt;    dass  diese  Modification    sich    nicht  *  wesentlicb  ver- 
scbieden  verhält;  ob  man  kurz  dauernde  elektrische  Stromstösse  oder  andere 
momentane  Reize;  wie  z.  B.  plötzliche  mechanische  Einwirkungen;  auf  den 
Nerven  anwendet.  *)     Es  liegt  daher  kein  Grund   vos;    einem  sehr  kurze 
Zeit    dauernden   Stromstoss    eine   andere  Wirkung    zuzuschreiben   als   die- 
jenige; die  jedem  momentanen  Reiz  zukommt.    Freilich  gestaltet  sich  dies 
Bcbon  bei  Schliessungsindnctionsscblägen  anderS;  wo;  wenigstens  in  vielen 
Fällen;    die^  Dauer    des'  Stromstosses    nicht    mehr    vernachlässigt   werden 
kann  und  sich  darum  bereits  Wirkungen  einstellen;  die  aus  der  elektrischen 
Modification  zu  erklären  sind;  wie  z.  B.  die  Thatsache;  dass  bei  einer  ge- 
wissen Stärke  der  Inductionsschläge  die  Zuckungen  wieder   ab-  und   ihre 
Latenzzeiten  zunehmen  (Abth.  I  S.  179  f.).    Ebenso  können  aber  Oefinungs- 
inductionsschlägC;  wenn  sie  oft  nach   einand^er   in   der  nämlichen  Richtung 
einwirken;  neben  der  allgemeinen  Reizmodification   eine   elektrische  Modi- 
fication verursachen;  was  sieb  theils  darin  ausspricht;  dass  die  durch  Strom- 
stbsse  hervorgebrachte  positive  Modification  bei  absteigender  Richtung 
der  Stromstösse  leichter  hervorgebracht  wird  als  bei  aufsteigender;**)  theils 
aber  darin;  dass  die  Modification  überhaupt  stärker  ist;    wenn   die  Strom- 
stösse in  der  nämlichen  Richtung  sich  wiederbolen.    Ausser  der  positiven 
kann  man  aber  auch  in  Folge  der  Einwirkung   von  Stromstössen  und  an- 
dern momentanen  Reizen  eine  negative  Modification;  d.  li.  Abnahme  der 
Erregbarkeit;  beobachten.     Diese;    die  gewöhnlich  so  genannte  Ermüd- 
ung; tritt  vorzugsweise  nach    sehr    häufig    und    rasch   einander  folgenden 
Reizungen   in    die  Erscheinung.     IVotzdem   glaubte  icb  in  meiner  ersten 
Mittheilung  über  die  positive  Modification  durch  Reizungen  ***)  diese  als 
einen   Znstand    ansehen   zu  müssen;    welcher    dter    negativ    modificirenden 
Wirkung  erst  nachfolge;  hauptsäcblich  gestützt  au/  die  Thatsache;  dass 
die  positive  Modification  am  leichtesten  eintritt;    wenn  man   eine   gewisse 
nicht  allzu   kurze  Zwischenzeit    zwischen   den    verändernden  Reizen    ver- 
fliessen  lässt.    Aus  diesem  Grunde  bezeichnete  ich  die  positive  Modification 
als  die  ;,secundäre^;   die  negative  als  die   ;, primäre^.     Es   schienen   damit 
auch  die  Veränderungen,    die    iiach   längerem   Durchströmen   des   Nerven 
durch    den    elektrischen  Strom    sieb    einstellen;    im  Einklang    zu   stehen. 
Zwischen     dem    Oeffnen     der    Kette    und     dem    Losbrechen     des    s.    g. 
Ritt  er 'sehen    Tetanus     verfliesst    nämlich    im    allgemeinen     eine    um    so 
längere  Zeit;   je   länger   der  Nerv  durchstömt  worden   ist,    und  diese  Er- 
scheinung lässt  sich  darauf  zurückführen;  dass  nach  dem  Oeffnen  der  Kette 


*)  Vergl.  Abth.  I  Gap.  4.    Ebenso  vergl.  hierzu  meine  Abhandlung  in  Du 

Bois  -  Reymond'8  und  Reichert's  Archiv  1859  S.  537.. 
^*)  Du  Bois-Reymond's  und  Reichert's  Archiv  a.  a.  0.  S.  54  t. 
^**)  Reichert*8  und  du  Bote  -  Reymond's  Archiv  ebcnd. 
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zunächst  eine  negative  Modification  zurückbleibt^  welche  allmälig  erst  der 
positiven  Platz  macht. 

Nach  den  in  der  ersten  Abtheilung  dieser  Untersuchungen  gewonnenen 
Resultaten  lässt  sich  jedoch  jene  Vorstellung  in  Bezug  auf  den  Wechsel 
der  Modificationen  nicht  festhalten.  Wir  sahen  nämlich,  dass  der  durch 
einen  momentanen  Reiz  hervorgebrachte  Zustand  der  Erregung  eine  sehr  viel 
längere  Zeit  andauert;  als  man  sieh  dies  vorgestellt  hatte^  dass  er  insbe- 
sondere stets  die  Dauer  der  Zuckung  beträchtlich  überdauert,  wie  sich  an 
dem  zurückbleibenden  Zustand  erhöhter  Erregbarkeit  verriCth.  Allerdings 
sahen  wir,  dass  bei  sehr  leistungsfähigen  Nerven  dieses  gleichmässige  Ab- 
klingen der  Erregung  durch  eine  sehr  rasch  vorübergehende  Hemmung, 
also  eine  negative  Modification  unterbrochen  wird,  welche  momentan  der 
Zuckung  zu  folgen  pflegt.  Aber  diese  Erscheinung  ist  zu  vorübergehend 
und  vor  allem  zu  inconstant,  als  dass  darauf  hin  ein  Wechsel  negativer 
und  positiver  Modification  als-Regel  sich  annehmen  Hesse.  Mag  es  immer- 
hin sein,  dass  jene  Schwankung  negativer  Modification,  welche  zuweilen 
ktU'z  nach  dem  Ende  der  Zuckung  sich  leinstellt,  eine  mit  der  negativen 
Modification  unmittelbar  nach  OefFnung  einer  constant^  Kette  verwandte  Er- 
scheinung ist:  als  das  regelmässige  Verhalten  des  Nerven  nach  Einwirkung 
eines  momentanen  Reizes  wird  man  immerhin  dies  .zu  betrachten  haben,  dass 
die  Erregung  selbst  mehr  oder  weniger  lange  nach  beendeter  Zuckung  als 
gesteigerte  Erregbarkeit  nachklingt.  Jene  positive  Modification,  welche 
man  durch  häufige  Wiederholung  momentaner  Reize  in  geeigneten  Pausen 
erzielt,  ist  demnach  nichts  anderes  als  eine  Summationswirkung. 
Während  die  vorangegangene  Reizung  noch  abklingt,  trifl%  den  Nerven  ein 
neuer  Reiz,  der,  indem  er  stärker  wirkt,  auch  stärker  nachklingt,  u.  s.  f. 
Eine  Bedingung,  unter  der  man  allein  die  positive  Modification  beobachtet, 
ist  darum  auch  die,  dass  die  Intervalle  der  Reize  hinreichend  klein  seien, 
um  den  Nerven  jedesmal  noch  innerhalb  des  Stadiums  der  abklingenden 
Erregung  zu  treffen.  Allerdings  müssen  wir  aber  voraussetzen,  dass  auch 
während  dieses  Stadiums  nebenbei  ein  Verbrauch .  der  inneren.  Kräfte  des 
Nerven  stattfindet,  der  um  so  grösser  ist,  je  stärker  die  Erregung  abklingt, 
daher  also  wächst,  je' mehr  man  der  Zuckung  sich  nähert  und  während 
der  Zuckung  selbst  am  grössten  ist.  Hieraus  erklärt  es  sich  wiederum, 
dass  man  die  positive  Modification  nicht  beliebig  weit  treiben  kann,  sondern 
dass  sehr  bald  negative  Modification  d.  h.  Ermüdung  an  ihre  Stelle  tritt* 
Wegen  des  stärkeren  Verbrauchs  während  und  unmittelbar  nach  der 
Zuckung  lässt  sich  überdies  die  positive  Modification  am  weitesten  treiben, 
wenn  die  momentanen  Reize  nicht  allzu  rasch  auf  einander  folgen,  so  dass 
je  ein  nächster  erst  gegen  das  Ende  des  Stadiums  abklingender  Erregung, 
in  welchem  sich  der  Nerv  vom  vorhergehenden  Reize  her  befindet,  eintritt. 

§.  38.  Wir  wenden  uns  nun  zur  Anwendung  dieser  am  peripherischen 
Nerven  gewonnenen  Ergebnisse  auf  das  Reflexorgan. 
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Die  Versuche  habe  ich  hier  in  der  folgenden  Weise  ausgefbhrt.  In 
der  Kegel  wurde  einer  der  Wurzeln  des  Ischiadicus  der  modificirende  Reiz 
zugeführt,  der  entweder  aus  den 't-etanisirenden  Stromstössen  eines  in  Gang 
versetzten  Magnetelektromotors  oder  aus  mehreren  einzelnen,  sich  langsamer 
folgenden  Indnctionsstössen  bestand.  Der  Versuch  wurde  dann  so  einge- 
richtet,  dass  auf  je  einer  Abscissenlinie  1)  eine  Keflexzuckung  a  vor  der 
Einwirkung  des  modificirenden  Reizes^  sodann  2)  eine  Reflexzuckung  b  u  n  -  ' 
mittelbar  nach  seiner  Einwirkung  und  endlich  3)  eine  ebensolche  Zuckung 
af  etwas  längere  Zeit  nachher  gezeichnet  wurde,  wenn  die  modificirende 
Wirkung  sich  ganz  oder  grösstentheils  wieder  ausgeglichen  haben  konnte. 
Als  gehingen  durfte  der  Versuch  namentlich  dann  betrachtet  werden,  wenn 
die  Zuckungen  a  und  a*  vollständig  oder  nahezu  vollständig  zusammen- 
fielen, oder  auch  wenn  sie  in  entgegengesetzter  Richtung  als  die  Zuckungen 
a  und  b  sich  unterschieden.  Denn  dies  war  offenbar  ein  Zeichen,  dass 
sich  die  Reflexreizbarkeit  unabhängig  von  dem  modificir^nden  Reize  ent- 
weder nicht 'erheblich  oder  aber  in  umgekehiler  Richtung  geändert  hatte. 

Als  allgemeines  Resultat  der  so  ausgeführten  Versuche  ergibt  sich  nun, 
dass  jede  nicht  allzu  lang '  andauornde  Refiexerregung  eine  Zeit  lapg  eine 
gesteigerte  Reflexreizbarkeit  hinterlässt,  und  zwar  ist  die  letztere  ebenso- 
yrohl  dann  nachzuweisen,  wenn  der  modificirende  und  der  prüfende  Reiz 
die  nämlichen,  als  wenn  dieselben  verschiedene  und  sogar  auf  verschiedenen 
Seiten  in  das  Rückenmark  tretende  Fasern  trafen.  Dieser  Umstand  be- 
weist zugleich,  dass  dabei  die  etwaige  Modification  der  gereizten  Nerven- 
fasern nicht  von  entscheidender  Bedeutung  sein  kann.  Ebenso  wenig  kann 
aber  die  Modification  der  motorischen  Fasern,  die  sich  zu  den  registriren- 
den  Muskeln  begeben,  herbeigezogen  werden.  Hierfür  liegt  der  Beweis 
in  dem  ganzen  Verlauf  jener  Modification,  welche  sich  nach  länger  dauern- 
den Reflexreizungen  entwickelt.  Bringt  man  nämlich  durch  den.modificiren- 
den  Reflexreiz  einen  länger  dauernden  Tetanus  hervor,  so  hinterlässt  dieser 
am  motorischen  Nerven  selbst  unmittelbar  eine  mehr  oder  weniger  starke 
Ermüdung.  Trotzdem  ist  gleichzeitig  bei  leistungsfähigeren  Thieren  die  - 
Reflexreizbarkeit  des  Rückenmarks  immer  noch  gesteigert:  die  nämliche 
Erregung,  welche  den  peripherischen  Nerven  bereits  in  negative  Modi- 
fication versetzt,  hinterlässt  also  in-  der  centralen  Substanz  des  Rücken- 
marks immer  noch  eine  positive  Modification; 

So  kommt  es  denn,  dass  bei  einigermassen  leistungsfähigen  Thieren 
die  gewöhnliche  Nachwirkung  der  Reflexreize  eine  gesteigerte  Reflexreiz- 
barkeit ist,  welche  nur  sehr  langsam  wieder  dem  früheren  Zustande  Platz 
macht.  Von  den  drei  in  der  oben  beschriebenen  Weise  erhaltenen  Prüfungs- 
zuckungen ist  daher  b  regelmässig  beträchtlich  •  höher  als  a,  und  a'  pflegt 
zwischen  beiden  die  Mitte  zu  halten.  Doch  kann  auch;  wenn  indessen 
Ermüdung  eingetreten  war,  die  zweitie  Vergleichszuckung  a*  niedriger  sein 
als  die  erste  a,  oder  sie  kann  selbst  auf  null  herabsinken,  da,  wie  schon 
mehrfach  erwähnt^  in  solchen  Fällen ;  wo   keine  Uülfsvergiftung-  herbeige- 
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zogen  wixAf  nicht  selten  die  Keflexreizb&rkeit  «nsaerordentlich  niscb  sinkt. 
Die  HttlfsTergiftung  ist  aber  BelbstTeretändlich  bei  allen  diesen  Versucben 
anflgeHcbloesen.  Die  Fig.  21  zeigt  drei  einer  einzigen  Versucbgreibe  ent- 
nommene Beispiele,  in  denen  die  veracbiedenen  oben  unt«rBcbiedeiien  Fülle 
Vorkommen,    a  bezeicbnet  die  vor  der  Modificatiou,    b  die   unmittelbAr 


nach  der  Hodification  gezeichnete  Reflexzncknng ;  a'  ist  die  zweite  Ver- 
gleicbszuckung ,  die  jedesmal  nach  VerfiniiB  einer  längeren  Pause  nach 
Vollendung  der  Zuckung  b  gezeichnet  wurde.  Zur  Uodification  worden 
aufsteigende  OeffnnngBindnctionaachlXge  verwendet,  deren  bei  jeder  einzelnen 
ModificatJon  immer  mehrere  ^nwirkten,  und  zwar  in  solchen  Pansen,  dass 
die  durch  den  einzelnen  Keiz  ausgellfste  Zuckung  beendet  war,  bevor  ein 
neuer  Beiz  einwirkte.  Der  in  A  dargeetellte  Fall  ist  der  gewöhnliche. 
Die  zweite  Vergleichszuckung  a'  zeigt  hier  noch  Nachwirkung  der  Uodifi- 
cation. £benfatls  nicht  seiton  geschieht  es  aber,  dass,  wie  in  B,  a'  unter 
a  herabsinkt  in  Folge  eingetretener  ErmUdnng.  Seltener  ist  die  letztere 
iu  der  kurzen  Zeit  seit  dem  Ende  der  Zuckung  b  so  bedeutend  geworden, 
dass,  wie  in  C,  a'  gleich  null  wird, 

§.  39,  Ich  fUge  diesem  graphischen  nun  noch  ein  numerisches  Bei- 
spiel bei  in  Gestalt  einer  im  August  ausgeführten  Versuchsreihe,  in  welcher 
ebenfalls  von  der  gleichseitigen  Ischiadicus  -  Wurzel  ans  die  Modifcation 
vorgenommen  wurde;  auch  die  Zackungen  a,  b  und  a'  wurden  von  der 
nämlichen  Wurzel  ausgelöst.  Bei  jeder  Zucknng  sind  Hdhe  (H)  und  Latenz- 
zeit (Lz)  gemessen.  Die  Hodification  geschah  jedesmal  durch  4  —  6  ver- 
einzelte OefihungstnductionsBc-hlltge. 


Nr. 

"    1 

\JL 

b 

H         i.t 

H 

Lz 

1 
2 

r\ 

8 

11 

8,6          7 
9       1     18 

8,6 
8 

S 
14 

Nachwirkungen  der  Reizung. 


69 


Nr. 

• 

a 

b 

• 
• 

i' 

U 

la 

U 

Lz 

H 

Lz 

3 

2 

14 

4 

11 

2,5 

13 

4 

8 

12 

10 

10 



5 

1 

15 

9,5 

9 

8  - 

10 

6 

6,5 

12 

8 

11 

— 

....i- 

•  7 

6,5 

13 

8 

10,5 

5,6 

13 

8 

6 

12 

8- 

10 

5 

12 

9 

7 

9 

8,5 

8 

7 

10 

10 

0 

— 

2 

— 

2 

.— 

11 

2^ 

16 

5 

13 

6,5 

13 

12 

8,4 

15 

8 

12,5 

0 

— 

13 

0 

— 

5 

10 

5 

10 

14 

5 

15 

6 

12 

4,5 

15 

§.  40.  Lässt  man  den  modificireuden  Reflexreiz  sehr  lange  oder  sehr 
hSofig  auf  das  Rückenmark  einwirken,  so  hinterlässt  derselbe  unmittelbar 
eine  negative  Modification.  Durch  tetanisirende  Reize  wird  daher  auch 
hier  leichter  die  letztere ,  durch  einzelne  in  etwas  grösseren  Pausen  ein- 
mrkende  Reize  leichter  die  positive  Modification  hervorgerufen.  Ist  die 
Kraft  der  Thiere  leicht  erschöpfbar ,  wie  z.  B.  in  den  letzten  Winter- 
monaten oder  nach  längerer  Gefangenschaft;  so  kann  die  negative  Modifi- 
cation schon  nach  einem  kurzen  Tetanus  eintreten ;  ja  es  kommt  dann  oder 
am  Ende  länger  dauernder  erschöpfender  Versuchsreihen  vi^r,  dass  nur 
noch  einige  in  etwas  längeren  Zwischenräumen  wiederholte  ReizstÖsse  die 
positive;  jede  ein  wenig  länger  dauernde  Reizung  aber  schon  die  negative 
Modification  hinterlässt.  Hier  ist  dann  in  der  That  zwischen  der  Ver- 
änderung des  Rückenmarks  durch  die  Reizung  und  der  eines  peripherischen 
Nerven  kein  erheblicher  Unterschied  mehr. 

Dieser  Unterschied  überhaupt  bezieht  sich  aber,  wie  man  sieht;  nicht 
auf  die  Art-  der  Veränderungen;  sondern  nur  auf  ihre  Dauer  und  die 
grössere  oder  geringere  Leichtigkeit  ihres  Eintritts.  Beim  Rückenmark 
hinterlässt;  gerade  8o  wie  beim  peripherischen  Nerven;  jede  Reizung  zu- 
nächst eine  positive  Modification.  Diese  ist  aber  beim  Centralorgan 
nur  sehr  viel  dauernder;  und  bleibt  auch  nach  verhältmässig  starken  und 
anhaltenden  Reizen  zurück.  Ueber^teigt  ferner  die  Reizung  eine 'gewisse 
Zeitgrenze  der  Dauer,  so  ist  beim  Rückenmark;  ebenso  wie  beim  Nerven, 
schon  nach  sehr  kurzer  Zeit  negative  Modification  anzutreffen.  Das  Rücken- 
mark kann  aber  stärkere  Reize  ertragen;  ehe  dieselbe  in  der  gewöhnlichen 

9  

Form  der  Ermüdung  sich  geltend  macht. 
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II L  Toxische  Elinwirkungen. 
1.  Strydudn. 

§.  41.  Dieses  Gift  ist  das  bei  weitem  interessanteste  and  eignet  sich 
durch  die  Sicherheit  seiner  Wirkung  und  durch  die  Genauigkeit;  mit  der 
sich  diese  Wirkung  nach  der  dargereichten  Menge  abstufen  lässt,  ganz  be- 
besonders  zum  genaueren  Studium  der  Veränderungen,  welche  die  reflex- 
erhöhenden Einwirkungen  überhaupt  hervorbringen.  So  bekannt  aber 
auch  die  Hauptwirkung  des  Strjchnin;  die  Vergrösserung  der  Reflexerreg- 
barkeit, ist,  so  wenig  erforscht  sind  bis  jetzt  die  näheren  Umstände,  von 
(Welchen  diese  Erscheinung  begleitet  wird.  Ich  habe  daher  gerade  das 
Strjchnin  zum  Gegenstand  einer  sehr  umfönglichen  Experimentalunter- 
suchung  genommen,  die  sich  über  mehrere  Jahre  erstreckt  und  zahlreiche 
Versuche  umfasst 

Die  Einverleibung  sehr  kleiner  Dosen  des  Giftes  von  0,02  bis  höchstens 
0,04  Milligr.  des  salpetersauren  Salzes,  bewirkt  zunächst  keine  andere 
Veränderung  als  eine  deutliche  Zunahme  der  Keflexerregbarkeit.  Die 
Reflexznckungen  treten  bei  schwächeren  Reizen  und  b<;i  jedem  einicelneu 
Reize  mit  grösserer  Sicherheit  als  zuvor  ein;  weder  zeigt  sich  aber  in  der 
Daner  der  latenten  Reizung  noch  in  dem  sonstigen  Verlauf  eine  irgeud 
merkliche  Abweichung  von  normalen  Reflexzuckungen.  Eben  aus  dieser 
Thatsache  haben  wir  oben  die  Berechtigung  geschöpft ,  die  Vergiftung  mit 
minimalen  Dosen  in  vielen  Fällen  als  ein  blosses  experimentelles  Hülfs- 
mittel  heranzuziehen.  Schon  bei  diesen  minimalen  Dosen  kann  sich  nun 
abjsr  bei  geeigneter  Beschaffeüheit  der  Präparate  im  weiteren  Verlauf  des 
Versuchs,  und  namentlich  wenn  der  reflexerhöhende  Einfluss  häufigex 
Reizungen  hinzutritt,  eine  weitere  Veränderung  einstellen,  indem  sich  die 
Reflexznckungen  in  ihrer* Dauer  verlängern,  während  sich  gleichzeitig  ihr 
Eintritt  immer  mehr,  verspätet.  Sicherer  und  rascher  erfolgt  jedoch  die 
gleiche  Veränderung,  wenn  von  Anfang  an  eine  etwas  grössere  Dosis  de« 
Giftes  verwendet  wurde,  oder  wenn  man  die  minimale  Dosis  wiederholt. 
Es  geht  dann  ganz  allmälig,  während  die  Dauer  der  latenten  Reizung  des 
Reflexes  immer  mehr  zunimmt,  der  Verlauf  der  Zuckung  in  einen  continnir- 
liehen  Tetanus  über,  der  schon  bei  den  schwächsten  Reizen  eintritt  und 
mit  der  Verstärkung  derselben  nur  wenig  zunimmt.  Auf  der  Höhe  der 
StrychninwirkuQg  tritt  bei  einem  Reize,  der  eben  stark  genug  ist,  um  den 
Reflex  auszulösen,  sogleich  auch  schon  die  Maximalerregung  ein.  Das  Ge- 
biet von  Reizstärken,  innerhalb  dessen  eine  Steigerung  der  Reizwirkung 
stattfindet,  wird  also  bei  zunehmender  Gift  Wirkung  immer  kleiner  und  zu- 
letzt verschwindend  klein.  Gleichzeitig  hat  sich  auch  der  Verlauf  dor 
durch  directe  Erregung  des  motorischen  Nerven  ausgelösten  Zuckung  ver- 
ändert.   Zunächst  wird  dieselbe  nur  etwas  verlängert,  wie  dies  der  gewöhn- 
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Kcben  Wirkung  der  EnnUdung  oder  dem  Bestellen  mBsaiger  Grade  dea 
uthenischen  ZusUnds  entspricht.  Bei  wacheender  Stiyclinin Wirkung  geht 
dum  ftbcr  «nch  diese  Zuckong  in  einen  Tetanus  über,  der  Biehtlich  ein 
reflectorischer  ist,  erregt  sunKcbst  durch  die  centripetale  Leitung  des  den 
NerveDstamm  treffenden  Heizes  nach  dem  Hückenmark.  Diese  centripetale . 
Wirkung  tritt  wegen  der  im  vorigen  Kapitel  (S.  47)  hesprochenen  geringeren 
Reizbarkeit  des  Nervenstamms  erst  bei  höheren  Graden  der.  Strychnia- 
wirkong  ein,  und  auch  hier  pflegt  zunächst  bei  schwächeren  Beizen  bloss 
die  directtr  Zackung  beobachtet  zu  werden,  und  erst  bei  stKrkeren  Reizen 
tritt  eine  Contraction  auf,  die  aus  der  directen  Zuckung  und  dem  Reflex- 
tetaaos  combinirt  ist. 

§.  42.  Wir  wollen  nun  zunächst  den  ganzen  Verlauf  der  Strychnin- 
wirknng  an  einem  ■  graphischen  Beispiel  verfolgen.  Die  Zuckungen  in 
Fig.  22  sind  sKmmtlich  einer  einzigen  längeren  Versuchereihe  entnommen; 
die  zuerst  beginnende  Zackung  ist  jedesmal  wieder  die  directe,  die  später 
beginnende  ist  die  Keflexzuckung,   ausgelöst  durch  Keiznng    einer   gleich- 


seitigen  sensibeln  Wurzel  des  HUftnerven.  Die  Zuckungen  A  wnd  vor 
(1er  Einverleibung  des  Giftes  gezeichnet;  sie  gleichen  vollständig  den  früher 
(in  Fig.  3  n,  f.)  mitgetheilten.  Unmittelbar  nachher  beginnt  die  Gift- 
wirkung. Die  Fig.  B  gibt  ein  Bild  aus  dem  auRteigvnilen  Stadium  der- 
selben: die  Reflexzuckung  beginnt  tetanisch  zu  werden,  ihre  latente 
Reizung  ist  bereits  bedeutend  verlängert,  die  directe  Zuckung  zeigt  nur 
den  gewöhnlichen,  etwas  agtlieiiischen  Verlauf.  In  C  hat  die  Oiftwirkung 
weiter  zugenommen.  Beide  Zuckungen  sind  nun  tetauiBch  geworden,  nur 
ist  der  vom  Nervenstamm  ausgelöste  Tetanus   etwas  schwächer.     Endlich 
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in  D  sind  beide  Znckungen  gleichmässig  tetanlech,  und  jcngleich  bat  die 
VerzögeruDg  der  Keflezzackung  euorm  zugenommen;  sie  ist  hier  bis  auf 
0,07  See.  angewacbsen,  eine  GrSsse,  die  fast  der  ganzen  Daner  einer 
gewöhnlichen  durch  einen  momentanen  Reiz  auBgelÖsten  Huskelxackong 
entspricht. 

WSfarend  die  Steigerang  der  Reflex erregbarkeit  dem  Stadium  sich  nKhert, 
wo  die  schwächsten  und  die  stürksten  Reize  gleicher  Weise  eine  maxi- 
male Erregang  auslösen,  wird  ttbrigons  der  Eintritt  der  Reflexerregung  nickt 
etwa  im  selben  Sinne  nivellirt,  sondern  hier  findet  gerade  das  Gegentheil 
statt:  mit  derAnuKhernng  an  den  Zustand,  wo  jederReizHaxi- 
malerregung  bewirkt,  nehmen  gleichzeitig  die  Unterschiede 
der  latenten  Reizung  der  Reflexe  fUr  schwache  und  starke 
Reize  immer  mehr  zu.  WHhrend  die  Verzögerung  des  ReflexeintrlttH 
'im  Vergleich  mit  dem  normalen  Verhalten  bei  den  stärksten  Reisen  mibe- 
deutend,  an  kräftigen  Thieren  manchmal  gar  nicht  merklich  ist,  wird  da- 
gegen bei  den  schwächsten  diese  Verspätung  ausserordentlich  gross.  Llsst 
man  also  zuerst  einen  starken  nnd  dann  einen  schwachen  Reiz  .  einwirken, 
so  erhält  man,  wie  Fig.  23  an  einem  Beispiele  zeigt,  in  beiden  Fällen 
einen  Tetanus  von  gleicher  Stärke.     Aber  der  durch  den  schwachen  Reiz 


ausgelöste  {B)  tritt  sehr  viel  später  ein  als  der  durch  den  slarkMi  Beiz 
erregte  (A).  Die  Vergjeichsznckungen ,  die  durch  directe  Reizung  des 
Nervenstamms  gewonnen  sind,  zeigbn  in  diesem  Beispiel  wieder  einen 
asthenischen  aber  keinen  entschieden  tetanischen  Verlauf.  *) 

§.  43.    Die  bedeutenden  Veränderungen,  welche  in  Folge  der  Strj'chnin- 
oinwirkung  die  Zeit  der  latenden  Reizimg  der  Reflexe   je   nach   der  Keii- 


*)  Bei  dieser  EDtgegensetzUDg  Deonee  wir  astbeaUcfa  den  Zaeküegsverlanf, 
wie  er  hei  den  gewöhnlichen  Qraden  des  als  Asthenie  bezeichneten  und  in  Aa 
ersten  Äbtheilung  dieser  Untersuchungen  (S.  43  (.)  näher  beschriebenen  Zn- 
atandes  gefunden  wird.  Dass  übrigens  in  höheren  Graden  dieses  Zuatandea  die 
Znckungen  vollständig  tetaniach  werden ,  dass  also  hier  ein  wirklicher  Gegeuaitt 
nicht  ezlstirt,  haben  wir  früher  gesehen. 
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«tiAe  erflüirt,  kann  man  noch  nnmillelbairer  okchweisen,  indem  man  auf  der 
lübolicben  Äbaeissenlinie  Reflexsncknngen  aufseidinen  IXsst,  die  immer 
im  glüchen  Zeitmoment  der  Schwingungeamplilnde,  aber  bei  wechselnder 
Stärke  des  Indnctionsschlages  anB|;el88t  werden.  Auf  solche  W«Be  sind 
%.  B.  die  in  Fig.  24  gezeichneten  tetanischen  Cnrven  nach  einer  BtXrkeien 
StrychninTeriiftang  erhalten  worden.  Sämmtliche  Zuckungen  sind  hier 
B^exzDcknngen.  Bei  der  Zncknng  mit  grSsster  latenter  Reizung,  welche 
mgleicb  der  Reiuchwelle  entspricht,  war  die  eecondltre  von  der  primKren 
indnctioBBBpirale  33,  bei  der  Zuckung  mit  kleinster  latenter  Reizung  war 


sie  18  Cm.  entfernt  Bei  weiterer  Annithemng  nahm  die  Zeit  nicht  mehr 
ab;  wohl  aber  vergrösserte  sich  dieselbe  auch  fHr  die  stSrkaten  Reize,  als 
die  StTychninwirkong  noch  ferner  zunahm. 

Ein  anderes  hierher  gehSrendes  Beispiel,  bei  welchem  Reflexancknugen 
bei  Terzchiedener  StSrke  des  Reizes  mit  einer  directen  Zncknng  verglichen 
wurden,    lügt    die  Fig.  25.     Hier  ist  m  die   durch    dire<;te  Reizung  des 


motorischen  Nerven  gewonnene  Vergleichszuckung ;  a,  b,  c  nnd  d  sind 
Reflexzucknngen,  die  von  der  Ischiadicus -Wurzel  aus  successiv  bei  16,  33, 
24  nnd  25  Cm.  Abstand  der  beiden  InductJonsspiralen  dnrcb  Oeffiiungs- 
inducdonsschläge  erhalten  wurden. 

'  §.  44.  Verbindet  sich  die  durch  directe  Erregung  des  Nervenstamms 
ausgelöste  Erregung  der  motorischen  Fasern  gleichzeitig  mit  einer  ReSex- 
erregnng,  was,  wie  ol>en  bemerkt  wurde,  bei  bSheren  Graden  der  Btrychnin- 
wirkung  sehr  hitufig  vorkommt,  so  erkennt  man  dies  in  der  Regel  deutlich 
an  dem  ganzen  Verlauf  der  Zuckungscurve.  Da  uKmlich  die  Reflexmckung 
erheblich  spSter  als  die  directe  Zucknng  beginnt,  so  erscheint  die  g^ze 
Curve  als  eine  Superposition  zweier  Zuckungen.  Sie  gleicht  Tollatitndig 
den  Znckungscurven ,  die  man  durch  zwei  auf  den  motoriaclien  Kerven 
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einwirkende  Beise  erhUt,  die  durch  eine  gewisse  Zvischenieit  getrennt 
sind.  (Vgl.  z.  B.  Fig  9  B,  S.  31  Äbth.  I).  In  vielen  Fällen  iHstt  sieh 
überdies  »uf  folgendem  Wege  der  direote  Nachweis  führen,  dass  es  sich 
hier  wirklich  am  eine  Superposilion  der  beiden  Zacknngen  handelt  Es 
kommt  oKmlich  vor,  dass  derjenige  Keia,  welcher  von  dem  mit  dem  Bttcken- 
mark  zusammenhängenden  Nervenstamm  ans  eben  eine  Haximalsncknog 
bewirkt,  noch  keinen  Reflex  auslöst,  aondem  dass  der  letstere  erst  bei 
weiterer  BeizverstärkuDg  zu  der  directen  Zucknag  hinzutritt.  LXsst  mui 
nun  hier  nach  einander  1)  dnrcb  den  eben  zureichenden  Maximalreis  eine 
Zuckung  ohne  Keflex,  S)  durch  einen  ttbermaxi malen  Reie  eine  Zuckung 
mit  Reflex  und  Überdies  3)  durch  Reisung  der  sensibeln  Nerrenwnnel  eine- 
blosse  ReflexznckuMg  aufzeichnen,  so  erh&lt  man  ein  BildT,  wie  es  in 
Fig.  36  gewonnen  worden  ist.     Die  Abbildung  enthält    drei  Zvckangs- 


ciirven,  zwei  frUher  und  gleichzeitig  begiimeude  und  eine  später  beginnende. 
Die  letztere  ist  der  Reflex  von  der  sensibelta  Wurzel  aus.  Von  den  awei 
gleichzeitig  beginnenden  entspricht  die  niedrige  der  eben  zureichenden 
maximalen  Reizung,  die  hohe,  sichtlich  durch  -Saperposition  sweier 
Zuckungen  entstandene  der  Ühermaximalen  Reizung  des  Nervenstamms. 
Man  sieht,  wie  die  durch  die  stärkere' Reizung  des  Nervenstamms  gewonnimc 
cumbinirte  Zuckung  der  directen  Iduakelzuckung  sich  vollkommen  anschliesst 
bis  zu  einem  Zeitmoment,  welcher  genau  dem  Beginn  der  einfachen,  von 
der  Wurzel  aus  erhaltenen  Kcflexerregung  entspricht.  Von  diesem  Punkte 
aus  erhebt  sich  dann  die  dnrch  übermaximale  Beizung  des  Nervenstunms 
erhaltene  Reflexzuckung  ganz  nach  der  allgemeinen  Begql  der  Superposi- 
lion der  Zuckungen. 

§.  45.  Die  Veränderungen,  welche  die  Strychn  in  Vergiftung  in  dem 
Eintritt  und  Verlauf  der  Reflexertegung  hervorbringt,  sind  somit  im  ganten 
folgende:  1)  Steigerung  der  Reflexerregb)\rkeit,  die  unter  sonst  gleichen 
Umständen  um  so  bedeutender  und  anhaltender  ist,  Je  leiBtnagsfKhiger  das 
Tliicr  ist.  2)  Allmäliger  Uebergang  der  Reflex  Zuckungen  in  einen  Reflex- 
teEanus,  ein  Uchergang,  der  im  GegensatK  zur  vorigen  VeränderuDg  bei 
geringer  heistungsfäliigkeit  rascher  eintritt  und  die  in  solchem  Fall  bald 
erfulgendo  gänzliche  Erschöpfung  beschleuoigen  hilft.  3)  Zunahme  der 
Beflexzeit,-  unter  Umständen    bis    auf   das  Zehnlacfae  ihrer   gewöhnlichen 
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Dauer.  Diese  Zanahme  ist  aber  namentlicli,  und  nft  zanSchiit  allein,  bei 
jenen  scbwilchereii  K«izen  zu  beobacbten,  die  am  unveränderten  Rücken- 
mark g«r  keine  Reflexe  anslöaen. 


2.  Morphin. 

§.  46.  Kleinere  Dosen  dieses  Giftes  erzeugen  gar  keine  Veränilerun^ 
in  den  Erscbeinungen  der  Heflexreizbarkoit ;  grössere  dagegen  rufen  stets 
eine  Steigerung  der  Reflexreizbarkeit  hervor,  die  vollstäudig  der  Strjchnin- 
wirknng  gleicht,  namentlich  also  wie  diese  mit  tetanischem  Verlauf  der 
Zuckungen  und  verlängerter  Dauer  der  latenten  Reizung  verbunden  ist. 
Um  die  höheren  Grade  dieser  Symptome  liervorzubringen ,  ist  es  aber 
^eilich  nothwendig,'  mindestens  hundertmal  so  viel  Morphin  zu  geben ,  als 
vom  Strychnin  erfordert  wird. 

Die  Curven  in  Fig.  S7  sind  he ispiela weise  von  einem  Tbier  gezeichnet, 
welchem  10  Milligr.  essigsauren  Morphins  in  T.b^uiig  subcutan  injicirt  wur- 


den. A  iet  vor  Beginn  der  GiftwirkiAig,  B  nach  Eintritt  derselben  ge- 
zeichnet. Die  zuerst  beginnende  Zuckung  ist  auch  hier  eine  durch  directo 
Reizung  des  Ischiadicus-Stammes  ausgelöste  Vergleich szucknng,  die  später 
beginnende  eine  durch  Reizung  der  gleichseitigen  Ischiadicus- Wurzel  er- 
haltene Keflexzuckung.  Reiz  war  jedesmal  ein  OefFnungBiiiductionfschlag. 
Die  Giftwirkung  ist  hier  eine  massige,  ähnlich  wie  sie  etwa  durch  mini- 
male ätrychnin dosen  hervorgebracht  wird. 

Ans  einer  Versuchreihe  mit  stärkerer  Vergiftung  ist  die  Fig.  26  ent- 
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nominell;  bei  der  die  Anordnung  des  Versuchs  Übrigens  dieselbe  war  wie 
oben.  Der  Frosch  hatte  einige  Zeit  vor  dem  Versuch  .6;  dann  unmittelbar 
bei  Beginn  desselben  12  Milligr.;  zusammen  also  18  Milligr.  essigsaures 
Morphin  erhalten.  A  ist  im  Beginn^  B  auf  der  Höhe  der  Giftwirkung  ge- 
zeichnet. Im  letzteren  Fall  bewirkt  nicht  bloss  der  Reflexreiz  sondern  auch 
der  directe  Nervenreiz  ^  letzterer  offenbar  durch  Cumulation  der  directen 
mit  einer  reflectorischen  Erregung,  einen  maximalen  Tetanus. 

3.  Yeratiin. 

§.  47.  In  der  nämlichen  Menge  wie  das  Morphin  beigebracht  bringt 
auch  dieses  Gift  die  '£rschoii\ungen  enorm  gesteigerter  Reflexreizbarkeit 
mit  tetanischem  Verlauf  der  Zuckungen  und  verlängerter  latenter  Heilung 
hervor, 

4.  Nieotin  und  Coniin. 

§.  46.  lieber  diese  beiden  sehr  flüchtigen  Gifte  habe  ich  nur  wenige 
Versuche  ausgeführt.  Beide  bewirken  in  grösseren  Dosen,  von  15  und 
mehr  Milligr.,  fast  augenblicklich  eine  vollkommene  Lähmung  des  Nerven- 
systems, deren  Eintritt  meistens  von  fibrillären  Zuckungen  in  einzelnen 
Muskeln  begleitet  ist.  Oft  aber  erholen  sich  die  Frösche  wieder,  offenbar 
in  Folge  der  Verdunstung  der  Gifte.  Injicirt  man  etwas  kleinere  Mengen 
unter  die  Haut,  so  ist  vor  der  Lähmung  ein  deutliches  Stadium  gesteiger- 
ter Reflexreizbarkeit  zu  beobachten.  Verlauf  und  Eintritt  der  Reflex- 
auckung  zeigen  dann  dieselben  Abweichungen  wie  bei  der  Strychninver- 
gifhing.  Diese  Erscheinungen  sind  aber  hier  wegen  der  Überhandnehmen- 
den Lähmung  immer  ausserordentlich  vorübergehend. 

5.  Atropiu. 

§.  49.  lieber  die  Wirkungen  dieses  Giftes  habe  ich  eine  grosse  Zahl 
von  Versuchen  ausgeführt.  Die  Erscheinungen,  welche  dasselbe  herbei- 
führt, sind  offenbar  von  verwickelter  Art  und  bedürfen  daher  einer  ein- 
gehenden Analyse. 

Bringt  man  grosse  Mengen  des  schwefelsauren  Salzes,  25  Milligramme 
und  mehr,  einem  Frosche  bei,  so  fällt  das  Thier  sehr  bald  scheinbar  ge- 
lähmt zusammen.  Dabei  bringen  aber  doch  selbst  schwäche  Haatreise 
Reflexzuckuhgen  hervorr  Während  also  der  Einfluss  des  Willens  auf  die 
Muskeln  vollständig  aufgehoben  ist,  bleibt  die  Reflexerregbarkeit  noch  in 
einem  gewissen  Grade  erhalten.  Wird  das  Thier  zu  den  Versuchen  am 
Pendelmyographion  hergerichtet,  und  ihm  dann,  während  die  gewöhnliclie 
Untersuchung  der  einfachen  gleichseitigen  Reflexerregbarkeit  im  Gange  ist, 
eine  etwas  kleinere  Menge,  10 — ^0  Milligr.,  des  Atrbpinsalzes  in  Löson^ 
unter  die  Haut  gespritzt,  so  beginnt  nun  deutlich  die  Reflexreisbarkeit  sa 
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steigen.  Zagleicb  vetKnägm  Bich  Eintritt  und  VerUaf  der  Refleunckangen 
im  selben  Sinne  vie  nach  der  Strycfanin-  and  Morphinvergiftong.  Nur  in 
twei  Beziehungen  weicht  der  VerUaf  dee  Venuches.  ab.  Erstens  ist  die 
Steigernng  der  Refleireizbarkeit  Bchwächer  und  vorlibergebencfer;  b&ld 
sinkt  dieselbe  wieder,  am  allmitlig  einer  rSUigen  Unerregbukeit  zu  weichen. 
Zweitens  nimmt  die  Reflexzucknng  seltener  einen  tetaniscben  Verlauf. 
Selbst  anf  der  HShe  der  Atropinwirkang,  wenn  die  Reizbarkeit  bedeutend 
zugenommen  hat  und  die  latente  Reizung  des  Reflexes  sehr  verlängert  ist, 
beobachtet  man  daher  meist  nur  eine  ein&cbe,  etwas  verlängerte  Zackung. 


Wt.7t. 

§.  50.  Die  Fig.  39  zeigt  zanXchst  den  gewShnUchen  Verlauf,  den 
die  Reflexzackung  nach  Einverleibung  einer  gritsseren  Ätroplndosis  dar- 
bietet. Der  Frosch  war  vor  dem  Versuch  mit  25  Milligr.  des  schwefel- 
sauren Salzes  vergiftet  worden;  vor  der  Vergiftung  wurde  die  aorta  ab- 
dominalis unterbunden,  um  die  Wirkung  aof  die  peripherischen  Nerven  zu 
hindern.  Die  Reflexe  sind  gleichseitige ;  je  eine  Reflexzuckung  ist  mit 
einer  anuXbemd  gleich  hohen  durch  directe  Nervenerregung  erhaltenen 
Zuckung  zusammen  gestellt.  A  ist  bei  schwächerer,  B  bei  stärkerer  Reizung 
gezeichnet  worden..  Der  Eintritt  der  Reflexznckungen  ist,  wie  man  sieht,  - 
bedeutend  verspätet,  und  ihr  Verlauf  verlängert,  ohne  dass  aber  derselbe 
dem  nach  stärkeren  Strychninvergiftungen  eintretenden  Tetanns  gleicht. 

Auf  der  Höhe  der  Giftwirknng  kann  jedoch,  namentlich  bei  stärkeren 
Reizen,  auch  ein  gleichförmiger  Tetanus  eintreten.  So  sind  in  Fig  30 
die  Curven  A  vor  der  Vergiftung,  B  kurze  Zeit  nach  der  Einverleibung 
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von  30  Uilligr.  Atropin  und  C  etwas  längere  Z^it  nacb  eingetretener  Ver- 
gittnng  gezeicfanet.  Dio  Verauchean Ordnung  war  dieselbe  vrie  im  vorigen 
Fall;  nnr  war  die  aorta  abdominalis  nicht  unterbanden  worden;  es  war 
also  gleichzeitig  die  peripfaerische  Nervensubstanz  dem  Gifte  ausgesetzt. 
Dem  entsprechend  musste  der  die  Vcrgleichszucknng  auslesende  Reiz  immer 
mehr  gesteigert  werden,  um  eine  gleich  hohe  Zuckung  zu  erhalten.  So  ist 
m  A  die  Vergleichaznckung  bei  einem  Rollenabstand  von  29,5  geceicbne^ 
in  B  war  dieselbe  :=  26,5,  in  C  ^  10.  Für  den  Reflexreiz  war  der 
Rollenabstand  in  allen  drei  Versuchen  gleichmfUsIg  10—13  Cm. 

§,  51.  Wie  es  bei  der  Strychnin Vergiftung  vorkommt,  dasB  die  dorch 
directe  Nervenreizung  gewonnene  Vergleichszuckung  sich  mit  einer  Redex- 
erregung  combinirt  (s.  Fig.  36),  so  kann  das  nämliche  anch  bei  der 
Atropinvergittung    eintreten.      Ein   Beispiel    dioser   Art  seigt   die  Pig.  31. 


Flg.  31 


Dieselbe  iat  wieder  einer  Versuchsreihe  mit  gleichseitiger  Reflexerregnng 
.  entnommen;  die  Arterien  wurden  auch  in  diesem  Fall  nicht  unterhnnden. 
A  wurde  unmittelbu  nach  der  Kinverleibnng  von  35  Milligr.  Atropin  aas- 
gefuhrt;  die  Versuche  B  und  C  geboren  dann  einem  späteren  Stadi- 
um au,  wo  die  Höhe  der  Oiftwirkuug  eingetreten  ist,  B  ist  aber  bei 
schwächerer,  C  bei  stärkerer  Reizung  gezeichnet.  In  C  siebt  man  nun 
unmittelbar  nach  vollendeter  directer  Zuckung,  und  bevor  die  Abscissen- 
linie  völlig  erreicht  ist,  den  Muskel  eine  mehrmalige  scbwäcbere  Zuckung 
ausführen.  Zwischen  der  nach  Atropin-  und  der  nacb  StTychninvergiftniig 
.  antretenden  Superpositiou  der  Zuckungen  besteht  hiernach  ein  bemeHt^&a- 
werther  Unterschied.  Nach  der  Strich ninwirkung  bef^nnt  die  Reflex- 
EUckung  nach  Reizung  des  Nervenstamms,  wie  die  Fig.  36  (S.  74)  »Äst, 
genau  im  selben  Moment,  in  welchem  auch  die  von  der  senübeln  Wnrx«! 
ans  erregte  Reflenzucknug  beginnt.  Hier  erhebt  sich  jene  erat  merklich 
später,  nachdem  die  directe  Zuckung  schon  fast  ihr  Ende  errucht  hat. 
Diese  EigenthUmlichkeit  der  Doppelznckungen  habe  ich  noch  der  Atropin- 
vergiftnng  so  ot^  beobachtet,  dass  ich  dieselbe  als  eine  durchaus  darmk- 
teristische  bezeichnen  muss.  Die  Erscheinung  kAun  theils  davmt  bcrrttliren, 
dass  die  Erregung  fUr  den  Weg  nach  dem  Kfickenmark  und  wieder  xurUck 


Toxische  Eiowirkaogen.  79 

eine  s^r  Unge  Zeit  braucht;  theils  d%von>  dass  dem  rem  Nervenstamm 
ans  erregten  Reflex,  da  er  schwächer  ist,  anch  eine  viel  grössere  Zeit  der 
latenten  Reizung  entspricht.  Wahrscheinlich  ist  es  hauptsächlich  das 
letBtere  Moment,  das  hier  in  Betracht  kommt,  da  wir  schon  bei  Gelegenheit 
der  Strjchntnwirkung  erfahren  haben,  wie  bedeutend  die  Unterschiede  der 
'Reflexzeit  sind,  welche  sich  nach  der  Einwirkung  der  reflexerhöhenden 
Gifte  je  nach  der  Stärke  der  Reizung  herausstellen.  Hingegen  wird  wohl 
die  verlangsamte  Leitung  im  peripherischen  Nerven  weniger  in.  Betracht 
kommen,  da  zwar  auch  hier  schwächere  Reizungen  langsamer  sich  fort- 
pflanzen, ohne  dass  jedoch-  die  Unterschiede  von  so  bedeutender  Grösse 
sind.  Immerhin  ist  es  wahrscheinlich,  dass  auch  hier  die  Unterschiede  in 
der  Zeit  der  latenten  Reizung  in  Folge  der  Atropinwirkung  grösser  wer- 
den. Hierfür  spricht  zunächst  die  bereits  von  Bezold  gefundene  That- 
sache,  dass  das  Atropin  die  Leitungsgeschwindigkeit  in  den  Nerven  ver- 
langsamt. 

Auf  denselben  Grund  können  noch  einige  weitere  Erscheinungen  be- 
zogen werden,  die  sich  bei  den  hier  beschriebenen  Versuchen  darboten. 
Vor  allem  ist  auf  den  schon  erwähnten  häufigen  Mangel  eines  tetanischen 
Verlaufs  der  Refiexzuckungen  trotz  sehr  gesteigerter  Reflexreizbarkeit  hin- 
zuweisen. Man  könnte  diese  Erscheinung  allerdings  möglicher  Weise  auch 
auf  den  Verlauf  der  Erregung  in  der  grauen  Substanz  selbst  beziehen. 
Aber  es  wird  dies  durch  die  Beobachtung  unwahrscheinlich,  dass  in  vielen 
Fällen;  und  zwar  namentlich  in  solchen,  in  denen  vor  der  Vergiftung  die 
Abdominalaorta  hoch  oben  war  unterbunden  worden,  der  tetanische  Verlauf 
der  Reflexzuckung,  vollständig  wie  nach  der  Strjchninvergiftung,  sich  ein- 
stellte. Es  soll  damit  nicht  geleugnet  werden,  dass  auch  das  Rückenmark 
durch  Atropin  weit  rascher  als  dureh  Strjchnin  erschöpft  wird ;  dies  wird 
im  Gegentheil  durch  das  baldige  Erlöschen  der  Reflexreizbarkeit  durchaus 
wahrscheinlich.  Aber  unverkennbar  besteht  ein  charakteristischer  Unter- 
schied in  der  Wirkung  beider  Gifte  darin,  dass,  während  dasStrjch- 
nin  auf  die  peripherische  Nervenfaser  direct  gar  nicht  in 
merklicher  Weise  einwirkt,  das  Atropin  dieKräfte  derselben 
sehr  rasch  erschöpft. 

Dies  wird  schliesslich  auch*  durch  folgende  Erscheinung  bezeugt.  Zu- 
weilen kommt  es  nach  der  Vergiftung  mit  starken  Atropingaben  vor,  dass 
der  Nerveustamm  direct  selbst  durch  die  stärksten  Reize  nicht  mehr  erregt 
wird;  während  doch  eine  von  der  sensibeln  Wurzel  aus  verursachte  Reflex- 
erregnng  noch  durch  denselben  geleitet  werden  kann.  Nach  der  Strjchnin- 
vergiftung  wird  man  dies  niemals  finden.  Hier  bleibt  stets  nach  dem 
völligen  Erlöschen  der  Reflexreizbarkeit  durch  Erschöpfung  des  Rücken- 
marks der  motorische  Nerv. noch  einige  Zeit  erregbar.  Wohl  aber  trifft 
man  jene  Erscheinung  nicht  selten  nach  der  Einwirkung  eines  andtum 
Gifites;  von  dem  längst  bekannt  ist,  dass  es  vorzugsweise  rasch  die  Reiz- 
barkeit der  peripherischen  Nervenfasern  vernichtet ^  nämlich  des  Curare. 
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Hiemach  wird  die  unmittelbare  Wirkung  des  Atroptn  auf  das  Rücken- 
mark völlig  entsprechend  der  des  Strjchnin  aufzufassen  sein,  ausgenommen 
insofern^  dass  das  Atropin  auch  noch  eine  directe  schädliche  Wirkung  auf 
die  graue  Substanz  äussert,  wodurch  die  Reizbarkeit  derselben  schneller 
erlischt.  Wesentliche  Unterschiede  der  Erscheinungen  werden  aber  ausser- 
dem dadurch  hervorgebracht,  dass  das  Atropin  nebenbei  die  Leitung  in  den 
peripherischen  Nerven  beeinträchtigt. 

§.  52«  Um  diese  Auffassung  weiterhin  •  noch  genauer  su  prüfen,  habe 
ich  in  einer  Reihe  von  Versuchen  die  Atropin-  mit  der  Strychninvergiftung 
combinirt.  Entweder  wurde  zuerst  eine  ziemlieh  starke  Atropindosis  und 
dann  nach  einiger  Zeit  eine  zur  Hervorrufung  der  intensiveren  Grade  der 
Wirkung  eben  zureichende  Strychnindosis  beigebracht;  oder  es  wurde  die 
umgekehrte  Reihenfolge  der  Vergiftungen  eingehalten.  In  der  Regel  wurde 
daneben  ein  Vergleichsversuch  an  einem  Thier  angestellt,  welches  die 
gleiche  Strychninmenge,  aber  kein  Atropin  erhalten  hatte.  Beide  Gifte  wurden 
meistens  in  nicht  tödtlichen  Mengen  gereicht,  so  dass  sich  die  beiden  Thiere 
nach  längerer  Zeit  wieder  erholen  konnten. 

Hat  man  bei  der  ersten  Form  der  successiven  Vergifhüüg  (Atropin- 
Strychnin)  das  Atropin  in  lähmender  Dosis  gereicht,  so  beobachtet  man  nun, 
dass  der  Ausbruch  der  Strychninsymptome  verzögert  wird.  Es  kann  hier 
vorkommen,  dass,  während  der  Vergleichsfrosch  sich  schon  vollkommen 
wieder  erholt  hat,  das  doppelvergiftete  Thier  oben  erst  die  Strjchnin- 
sjmptome  zu  zeigen  beginnt.  Diese  sind  im  Anfang  ihres  Auftretens 
milder  als  bei  reiner  Strjchninvergiftung,  sie  steigern  sich  allmäliger;  da- 
für kann  aber  auch  die  Reflexerhöhung  ungleich  länger  andauern.  So 
habe  ich  z.  B.  beobachtet,  dass  bei  einem  durch  eine  starke  Atropingabe 
gelähmten  Frosch  erst  nach  24  Stunden  Streckkrämpfe  eintraten,  die  aber 
dann  zwei  Tage  lang  auf  die  geringste  Erschütterung  des  Körpers  los- 
brachen* 

Geringer  sind  die  Abweichungen  von  der  reinen  Strjchninwirkung  hei 
der  zweiten  Form  der  Doppelvergiflung  (Strychnin- Atropin).  In  diesem 
Fall  wird,  nur  die  Strjchninwirkung  ermässigt,  und  bei  starken  Atropin- 
gaben  äussert  sich  die  Reflexerhöhung,  ähnlich  wie  bei  der  reinen  Atropin- 
Wirkung,  nicht  mehr  in  einem  auf  jeden  »Reiz  ausbrechenden  dauemden 
Tetanus,  sondern  nur  noch  in  verlängerten  Einzelzuckungen.  Zuweilen 
nimmt,  während  die  Reflexerregbarkeit  noch  im  Zunehmen  begriffen  ist, 
die  directe  Reizbarkeit  des / Nervenstamms  bedeutend  ab.  Mit  einem 
Wort:  es  nähern  sich  in  diesem  Fall  die  Erscheinungen  der  combinirtea 
Vergiftung  in  hohem  Grad  denjenigen  der  reinen  Atropinwirkung.  Durch 
diese  Milderung  der  Strychninsymptome,  welche  es  hervorbringt  kann  das 
Atropin  bis  zu  einem  gewissen  Grade  sogar  als  Gegengift  des  Strjchnin 
wirken,  indem  tödtliche  Gaben  des  letzteren  durch  die  nachträgliche 
Darreichung  einer  starken  Atropindosis  theilweise  paralysirt  werden  können« 
Pas  Atropin  verhält  sich  also  in  dieser  Beziehung  ähnlich  wie  das  Morphin, 
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das  ja  in  noch  höherem  Gbade  als '  Atropin  die  Heflexerregbarkeit  des 
Bttckenmarks  erhöht  und  trotzdem  die  StrychninBymptome  zu  mildem  ver- 
mag. Aber  bei  beiden  Giften  hat  diese  Gegenwirkung  verschiedene  Ur- 
sachen* Beim  Morphin  geht  dieselbe  entschieden  von  dem  Gehirn  aus. 
Die  betäubende  Wirkung  auf  das  letztere,  welche  bekanntlich  das  Morphin 
ftusserty  ist  gleichzeitig  mit  einer  starken  Hemmung  der  Reflexe  verbunden, 
daher  auch  die  reflexerhöhende  Wirkung  dieses  Giftes  erst  dann  deutlich 
wird,  nun  aber  auch  mit  der  Gewalt  des  Strychnintetanus  hervortritt,  wenn 
man  das  Gehirn  entfernt  hat.  Das  Atropin  dagegen  übt  seine  compensirende 
Wurkung  theils  durch  die  Paralyse  der  peripherischen  Nerven  theils  durch 
directe  LShmnng  des  Bückenmarks  aus.  Ob  dabei  gleichzeitig  eine  Wirkung 
auf  das  Gehirn  besteht,  ithnlich  wie  bei  dem  Morphin,  Ittsst  sich  vorerst 
nicht  sicher  entscheiden;  jedenfalls  ist  jene  Paralyse  der  Nerven  und  des 
Rückenmarks  von  Überwiegender  Bedeutung,  weil  die  Decapitation  im 
Verlauf  der  Atropinerscheinungen  nichts  wesentliches  ändert.  In  diesen  Ver- 
hältnissen liegt  auch  die  Ursache,  dass  man  den  reflexerhöhenden  Ein- 
fluss  des  Atropins  offenbar  niemals  in  seiner  wirklichen  Stärke  beobachten 
ka!nn,  da  sich  der  paraljsirende  Einfluss  der  Lähmung  nicht,  wie  der  des 
Gehirns,  durch  vividectorische  Eingriffe  beseitigen  lässt. 

Dagegen  lassen  sich  zwei  Einflüsse  allerdings  von  einander  trennen, 
der  Einfluss  nämlich  der  peripherischen  Paralyse  und  derjenige  der£ücken- 
markslähmung,  welche  let^stere  die  reflexerhöhende  Wirkung  des  Atropin 
begleitet.  Das  Hülfsmittel  hierzu  ist  uns  in  der  vor  der  Vergiftung  vor- 
genommenen Unterbindung  der  aorta  abdominalis  gegeben.  In  Folge  dieser 
Unterbindung  unterbleibt  natürlich  die  Vergiftung  des  Nervenstammes. 
Da  man  nun  trotzdem  noch  die  oben  erwähnte  Compensation  des  Strychnin- 
tetanus beobachtet,  so  muss  nothwendig  geschlossen  werden,  dass  das  Atro- 
pin auf  das  Rückenmark  selbst  eine  ähnliche  paralysirende  Wirkung  aus- 
übt wie  auf  die  peripherischen  Nerven.  Hierin  liegt  dann  zugleich  die 
Erklärung  daftbr,  dass  man  auch  bei  der  einfachen  Atropinvergiftung  in  den 
Fällen,  in  denen  man  ebenfalls  durch  Arterienunterbindung  die  peri- 
pherische Paralyse  beseitigt  hat,  niemals  so  ausgeprägte  Reflexkrämpfe 
beobachtet  wie  nach  der  Strychninvergiftung. 

Ich  füge  zur  Veranschaulichung  dieser  Verhältnisse  in  Fig.  32  ein 
graphisches  Beispiel  einer  successiven  Strychnin-Atropinvergiftung  hier  an. 
Nach  Unterbindung  der  ^terien  erhielt  der  Frosch  zunächst  0,03  Mgr. 
Strychnin.  Einige  Zeit  nachher  zeichnete  er  bei  massiger  Reizung  die 
Curven  Aj  die  eine  bei  directer  Reizung  des  Ischiadicus,  die  andere  teta- 
nische  bei  Reizung  der  gleichseitigen  Ischiadicus -Wurzel.  Hierauf  erhielt 
das  Thier  10  Milligr.  schwefelsaures  Atropin.  Alsbald  begann  der 
Zuckungsverlauf  sich  zu  ändern,  indem  sich  die  Reflexzuckung  allmälig 
verkürzte,  wie  sich  in  B  zeigt.  Diese  Veränderung  nahm  zu,  bis  endlich 
am  Schluss  des  Versuchs  (C)  der  Verlauf  der  Reflexzuckung  durchaus  nicht 
mehr  von  dem  normalen  abweicht.    Nur  der  Eintritt  derselben  hat  sich 
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immer  mehr    verspätet.     Die  StKrke   des  Reflexreizes    war   in   diesen    Arm 
Versuchen  constant  geblieben  (Kolleiiahstand  =  25). 


Fii.  Ji. 

Niemale  wUrde  mau  bei  reiner  StrychnitiTeTgifluDg  einen  ShntidieD 
Verlauf  der  Erscheinungen  beobachten,  sondern,  wenn  hier  die  Reflexreix- 
barkeit  etwa  wieder  abnimmt,  so  verliert  sie  doch  niemals  ihren  tetanischen 
Verlauf.  Im  vorliegenden  Fall  bleibt  dagegen  die  Reizbarkeit  an  und  fltr 
sich  unverändert,  ebenso  annähernd  die  Zackungshöbc,  die  bei  einem  und 
demselben  nntermaximalen  Reiz  zu  beobachten  ist,  wogegen  sich  die 
Znckungsdauer  immer  mehr  verkltrzt.  Um  tibrigena  eine  derartige  Compen- 
sation  der  Stryclininwirknng  durch  das  Atropin  mit  Sicherheit  zu  erhalten, 
iflt  es  zweckmässig  so,  wie  es  in  dem  hier  mitgetheilten  Versuch  geschehen 
ist,  die  Stry chnindosis  klein,  die  Atropindosis  dagegen  ziemlich  stark  zu 
wählen. 

6.  Andere  toxische  Einwirbnngen. 

§.  53.  Gelegentlich  habe  ich  noch  verschiedene  andere  Substanzen 
hinsichtlich  ihres  Einflusses  auf  die  Reflexe  gepriitt.  Meine  Versuche  sind 
hier  nicht  volbtändig  genug,  um  eine  genaue  Analyse  der  einzelnen 
Wirkungen  geben  zu  können.  Immerhin  sind  die  folgenden  Notizen  viel- 
cicht  nicht  ohne  Interesse. 

lujicirt  man  jubcntan  concentrirte  Ammoniaklauge,  so  tritt  bei 
grSsseren  Mengen  (von  Über  10  Mgr.  bei  Fröschen)  fast  momentan  der 
Tod.  ein.  Kleinere  Gaben  von  3  Milligr.  bewirken  zuerst  Stei^mog  der . 
Roflexreizbarkeit  und  dann  dauernde  Reflexkrämpfe,  welche  aber  vorzugs- 
weise als  Beugekrämpfe  sich  darstellen. 

Aethyläther  bewiikt  in  Mengen  von  etwa  30  Mgr.  nach  wenigen 
Minuten  vollständige  Betäubung.  Nach  mehreren  Stunden  verliert  sich 
diese,  und  es  tritt  nun  eine  auffallende  Steigerung  der  Reflexr^zbariceit 
ein.  In  einem  Fall  beobachtete  ich  heftige  Streckkrämpfe,  die  vom  Abend 
bis  znm  folgenden  Morgen  andauerten. 

Auch  nach    Alkoholinjection    habe    ich   znweüen    beim  tVoscb« 
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Steigerung  der  Reflexreizbarkeit  beobachtet.  Sie  ist  aber  hier  unbedeuten- 
der; in  manchen  Fällen  gar  nicht  nachzuweisen.  Der  lähmende  Einiluss 
auf  ÜBS  Gehirn  ist  augenscheinlich  überwiegend.  Der  Alkohol  unterscheidet 
sich  aber  insofern  von  den  übrigen  betäubenden  Stoffen,  als  er  vorzugs- 
weise leicht  Vorrichtungen,  die  das  Gleichgewicht  der  Bewegungen  regu- 
liren,  und  zwar  beide  Hälften  in  verschiedener  Stärke  angreift.  Frösche 
führen  in  einem  gewissen  Stadium  der  Alkoholvergiftung  genau  die  näm- 
liche Form  von  Reitbabnbewegungen  aus  wie  nach  der  einseitigen  Durch- 
schneidung der  Yierhügel.  So  sind  denn  wohl  auch  die  eigenthümlichen 
Gleichgewichtsstörungen,  die  beim  Menschen  als  Folgen  der  Alkohol- 
wirkung bekannt  sind,  auf  ähnliche  Störungen  der  Innervation  zurückzu- 
führen. 

§.  54.  Unverkennbar  erhält  man  bei  der  Prüfung  der  Wirkung  ver- 
schiedener Substanzen  auf  das •  Rückenmark  den  Eindruck,  dass  die  Zahl 
der  reflexsteigemden  Stoffe  viel  grösser  ist,  als  man  meistens  annahm. 
Was  die  Alkoloide  betrifft,  so  erinnere  ich  hier  daran,  dass,  ähnlich  wie 
oben  beim  Nicotin,  Coniin  u.  a.,  so  von  Aubert  beim  Caffein  eine  dem 
Strychnin  ähnliche  Wirkung  gefunden  wurde.  *)  Bei  vielen  der  reflexer- 
höhenden  Gifle  tritt  diese  Wirkung  offenbar  nur  desshalb  zurück,  weil  sie 
entweder  durch  eine  lähmende  Wirkung  auf  das  Gehirn,  die  von  einer 
Hemmung  der  Reflexe  begleitet  wird,  oder  durch  eine  Paralyse  der  peri- 
pherischen Nerven  compensirt  wird.  Wie  für  das  erstere  Verhalten  das 
Morphin,  so  sind  für  das  zweite  Atropin  und  Curare  überzeugende  Bei- 
spiele. Das  Strychnin  selbst  verdankt  seine  eminente  Wirkung  auf  die 
Reflexe  vielleicht  nur  dem  Umstände,  dass  bei  ihm  diese  Wirkung  schon 
in  ausserordentlich  kleinen  Mengen  eintritt,  bei  welchen  eine  merkliche 
Wirkung  auf  das  Gehirn*  oder  auf  die  peripherischen  Nerven  noch  nicht 
erfolgen  kann. 

Keine  Spur  erhöhter  Refloxerregbarkeit  vermochte  ich  übrigens  nachzu- 
weisen nach  der  Einwirkung  von  Chloroform  und  Chloralhydrat.  Unter 
den  Alkaloiden  scheint  nach  den  Versuchen  von  A.  Weil  das  Digitalin  nur 
lähmend  auf  das  Gehirn  zu  wirken  und  von  diesem  aus  die  Reflexe  zu 
hemmen.  **)  Chinin  habe  ich  in  den  verschiedensten  Dosen  versucht, 
beim  Frosche  aber  keine  directe  Wirkung  auf  das  Nervensystem  nachweisen 
können,  sondern  nur  nach  öfterer  Darreichung  in  grossen  Mengen  hoch- 
gradige Leukämie  und  durch    diese  schliesslich   den   Tod  eintreten  sehen. 


•)  Pfitiger's  Archiv  für  Physiologie  Bd.  5  S.  589. 
*^)  Reichert*8  und  du  Bois-Reymond's  Archiv.  1871.  Heft  3. 
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Drittes  Oapitel. 

Von  der  Interferenz  der  ßeflexreize  nnd  dem  Ein 
flnss  der  höheren  Nervencentren  anf  den  Reflex- 

Vorgang. 


I.   Interferenz  der  Reflexreize. 

§.  55.  Unter  der  Interferenz  der  Reflexreize  verstehen  wir 
die  gleichzeitige  Einwirkung  von  Reizen  auf  getrennte  sensible  Fasern. 
Eine  solche  Einwirkung  lässt  sich  in  mehrfacher  Weise  bewerkstelligen. 
Entweder  kann  man  im  sei  ben  Moment  eine  instantane  Reizung  verschiedener 
Wurzeln  vornehmen^  oder  man  kann  zu  einer  kurz  vorher  ausgelösten  und 
noch  andauernden  Reizung  einer  sensibeln  Fasergruppe  a  die  plötzliche 
momentane  Reizung  einer  Fasergruppe  b  hinzutreten  lassen.  Ich  habe 
allein  diesen  letzteren  Weg  eingeschlagen,  der  die  Folgen  der  Interferenz 
deutlicher  darzulegen  verspricht.  Das  Verfahren  war  im  allgemeinen 
folgendes.  Zuerst  wurde  in  der  gewöhnlichen  Weise  eine  durch  einen 
momentanen  Reiz,  den  Oeffnungsinductionsschlag,  ausgelöste  Reflexzucknng 
gezeichnet  (Versuch  a),  dann  wurde  eine  zweite  sensible  Fasergruppe, 
Nerv  oder  Wurzel,  in  dauernde  Erregung  versetzt  und,  während  diese 
Erregung  bestand,  der  vorige  OeffnungsinductionsschlÄg  wiederholt  ('Ver- 
such b);  schliesslich  wurde,  nachdem  die  dauernde  Erregung  unterbrochen 
war,  nochmals  eine  einfache  Reflexzuckung  in  derselben  Weise  wie  in 
Versuch  a  ausgelöst  (Versuch  c).  Durch  Vergleichung  der  Versuche  a 
und  c  erhielt  man  so  über  die  nicbt  von  der  unmittelbaren  Einwirkung 
des  dauernden  Reizes  abhängigen  Veränderungen  der  Reizbarkeit,  sowie 
über  die  Nachwirkungen  der  dauernden  Erregung  Aufschluss.  Die  Ver- 
gleichung der  Versuche  a  und  b  mit  c  ergab  aber  unmittelbar  den  gesuch- 
ten Einfluss  der  Interferenz  der  Reize.     In  mehreren  Versuchsreihen  blieb 
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jedoch  die  zweite  Yergleichszuckung  c  hinweg  ^  da  statt  ihrer  auch  die 
Zuckung  a  eines  unmittelbar  folgenden  Versuchs  benützt  werden  kann. 
Um  eine  Superposition  der  Zuckungen^  welche  die  Beurtheilung  erschweren 
würde;  zu  vermeiden,  musste  der  dauernde  Heiz  jedesmal  von  solcher  Stärke 
gewählt  werden,  dass  er  keinen  dauernden  Tetanus,  sondern  entweder  noch 
gar  keine  Zuckung  oder  nur  eine  schnell  vorübergehende  Contraction  her- 
vorbrachte, die  im  Augenblick  der  Einwirkung  des  momentanen  Rieizes 
bereits  abgelaufen  war. 

In  einzelnen  Fällen  wurde  ausserdem  erst  nach  Unterbrechung  des 
tetanisirenden  Reizes  die  Zuckung  &  ausgelost:  hier  handelte  es  sich  also 
um  die  Bestimmung  der  Nachwirkung  des  Interferenzreizes.  Als 
dauernden  Reiz  wählte  ich  in  einer  Reihe  von  Versuchen  rasch  sich  folgende 
Inductionsstösse  von  wechselnder  Richtung,  in  einer  andern  Reihe  den 
Constanten  Strom.  Da  im  letzteren  Fall  die  Frage^  ob  die  elektrotonischen 
Veränderungen  irgendwie  auf  die  graue  Substanz  einwirken  oder  sich 
durch  dieselbe  fortpflanzen,  in  Rücksicht  kommt,  so  wollen  wir  beide  Ver- 
suchsweisen getrennt  behandeln. 


1.  Reizung  dnreh  tetanlsirende  Indactionsstösse. 

§.  56.  Zu  diesen  Versuchen  bedarf  man  zweier  Inductionsapparate. 
Ich  habe  zu  denselben  die  beiden  auf  S.  7  erwähnten  du  Bois 'scheu 
Magnctelektromotoren  benützt.  Der  eine  {A  Fig.  33^  ist  in  derselben 
Weise  wie  bei  der  früheren  Versuchsanordnung  (Fig.  1)  mit  dem  Strom- 
unterbrecher S  des   Pendelmyographions    und   durch   Elektroden   mit    der 


Fig.   33. 
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Nervenwnrzel  a,  welche  in  den  meisten  Versuchen  dem  registrir enden  Bein 
gleichseitig  ist^  in  Verbindung  gebracht.     Doch   geht  von   der  secundären 
Spirale  nur  ein  Drahtleitungspaar  zur  Nervenwurzel,   und  ist  daher  auch 
nur  ein  Rumkorff'scher  Stromwender   Wi  eingeschaltet,  der  dazu  dient 
die    Richtung    des    Inductionsstroms   in    der  Nervenwurzel  a  beliebig    zu 
wechseln.    In  der  Regel  wird  hier,  ebenso  wie  in  den  früheren  Versuchen, 
die   aufsteigende  Richtung  gewählt.      Die  ganze  mit  dem  Inducüons- 
apparat  Ä   in  Verbindung  stehende  Vorrichtung   dient  zur  Auslösung  des 
Hauptreizes,  der  auf  die  Wurzel  a  im  Moment,  wo   der  Stromunterbrecher 
S  durch  das  schwingende  Pendel  geöflnet  wird,   einwirken    soll.     Der  In- 
ductionsapparat  B  dient  dagegen  zur  Erzeugung   des  Interferenzreizes,  als 
dessen  Angriffspunkt  die  Wurzel  b  (in  Fig.    33  beispielsweise  eine  gegen- 
überliegende) gewählt  ist.    An  der  primären  Inductionsspirale  ist  die  Feder 
gelöst,  so  dass  sie  in  dem  Moment,  wo  mittelst  des  duBois'schen  Schlüssels 
D  der   Strom   der  Kette  ifg   geschlossen   wird,    in   Schwingungen  geräth. 
Meistens  wurde  durch  die   HelmholtzWie  Vorrichtung   die  Stärke    der 
Inductionsschläge  möglichst  abgeglichen.     Um  aber  bei   der  gewöhnlichen 
Einrichtung    des    Inductionsapparates    mit     der    Richtung     des    stärkeren 
Oeffnungsschlages  nach  Belieben  wechseln    zu  können,  ist  in    die  Leitung 
von  der    secundären  Spirale   zum  Nerven   nochmals   ein  Rumkorff'scher 
Stromwender  (TFj)    eingeschaltet.     Jeder   einzelne   Versuch    wird    nun    in 
folgender  Weise  ausgeführt.    Zuerst  wird,  während  D  geöffnet  bleibt,  eine 
Pendelschwingung  ausgeführt,  bei  der  durch  Oeffnen  von  S  ein  Inductions- 
schlag  in  A  als  Hauptreiz  ausgelöst  und  die  entsprechende  Reflexzuckung 
aufgezeichnet  wird.     Dann  wird  D  geschlossen,  und  kurz  nachher,  jeden- 
falls aber  erst  nachdem  die  Anfangszuckung  oder  der  Anfangstetanus,  der 
durch  den  Interferenzreiz  entsteht,  beendigt  ist,  wird  abermals  eine  Pendel- 
schwingung ausgeführt,  wobei  nun    auf  der   nämlichen  Abscissenlinie   und 
vom  nämlichen  Reizungspunkt  an  abermals  eine  Reflexzuckung  aufgezeichnet 
wird.    Sogleich  nachdem  dies  geschehen  ist,  wird  D  wieder  geöffnet  und  nun 
nach  einigen  Minuten  die  dritte  Pendelschwingung  bewirkt,  bei  welcher  eine 
dritte  Zuckung  unter  denselben  Bedingungen  wie  die  erste  gezeichnet  wird. 
Auch  bei  diesen  Versuchen  kann  man  wieder   das  Verhältniss  der  an 
verschiedenen    Stellen    des    Rückenmarks    auf    die    austretenden    sensibeln 
Wurzeln  einwirkenden  Reize  untersuchen.    Namentlich  aber  bieten  sich  als 
die  zwei  Hauptfalle,  die  wir  hier  auseinander  halten  wollen,  1)  die  Inter- 
ferenz gleichseitiger  Reflexreize,  d.h.  solcher,  die  neben  einander 
und  in  gleicher   Höhe    austretende  Wurzeln   treffen,  nnd    2)    die  Inter- 
ferenz ungleichseitiger   oder   in  verschiedener  Höhe   einwir- 
kender Reize. 

A.    Interferenz   gleichseitiger  Reflexreizo. 

§.  57.    Die  Interferenz  gleichseitiger  und  in  gleicher  Höhe  stattfinden- 
der Reflexreize  bewirkt  in  der  weitaus  überwiegenden  Zahl  der  Fälle  eine 
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VerBtSrkuDg  der  Keflexerregung.  In  seltenen  Fällen^  namentlich 
bei  sehr  leistungsfähigen  Thieren,  kann  aber  statt  dessen  der  interferirend« 
Reiz  eine  Hemmung  des  Eeüexes  verursachen.  £s  pflegt  dann  diese 
Hemmung  im  Verlauf  des  Versuchs  in  Folge  häuflger  Reizungen  abzu- 
nehmen und  schliesslich  in  das  gewöhnliche  Verhalten^  die  Verstärkung  der 
Erregung  durch  den  interferircnden  Reiz  überzugehen.  Nicht  selten  ge- 
schieht es^  dass  man  an  einem  und  demsell^en  Präparate  bei  einer 
geringeren  Intensität  des  Interferenzreizes  Verstärkung^  bei  grösserer  Inten- 
sität Hemmung  der  Reflexe  beobachtet,  oder  aber,  dass  kurze  Zeit  nach 
Beginn  der  Interferenzreizung  Verstärkung  eintritt^  während  diese  der 
Hemmung  Platz  macht,  sobald  der  Interferenzreiz  eine  etwas  längere  Zeit 
gedauert  hat.  Einem  kürzer  dauernden  Reiz  von  grösserer  Intensität  kann 
also  ein  länger  dauernder  von  geringerer  Intensität  in  dieser  Beziehung 
substituirt  werden,  so  dass  hier,  ähnlich  wie  es  bei  der  modificirenden  Ein- 
wirkung auf  peripherische  Nerven  unter  Umständen  stattfindet,  die  längere 
Dauer  -des  Interferenzreizes  einer  grösseren  Stärke  desselben  äquivalent  ist. 

B.    Interferenz  ungleichseitiger  oder  in  verschiedener  Höhe 

einwirkender  Reflexreize. 

§.  58.  Auch  bei  der  Interferenz  ungleichseitiger  und  ungleich  hoher 
Reflexerregungen  kann  man  sowohl  Verstärkung  als  Abnahme  der  Zuckung 
beobachten.  Es  ist  aber  in  diesem  Fall  das  letztere,  die  Hemmung  der 
Reflexe,  entschieden  das  häufigere  Vorkommen.  Auch  hier  wird  es  übrigens 
vorzugsweise  bei  leistungsfähigen  Thieren  beobachtet.  Bei  überhand- 
nehmender Asthenie  oder  bei  starker  Zunahme  der  Reflexreizbarkeit  in 
Folge  von  Stiychninvergiftung  verschwindet  die  Hemmung,  und  es  tritt 
statt  dessen  eine  mehr  oder  weniger  bedeutende  Zunahme  der  Reflexe  ein. 

Da  sonach  bei  der  Interferenz  gleichseitiger  und  gleichhoher  Reflex- 
reize die  Zunahme,  bei  der  Interferenz  ungleichseitiger  und  ungleichhoher 
die  Hemmung  der  Erregungen  vorzugsweise  zur  Beobachtung  kommt,  so 
kann  sich  leicht  in  einer  grösseren  Reihe  von  Versuchen  dieses  gegensätz- 
liche Verhalten  als  das  regelmässige  darstellen.  In  der  That  'habe  ich 
selbst  bei  der  ersten  Mittheilung  der  Versuchsresultate  in  meinen  „Grund- 
zügen der  physiol.  Psychologie '^  (S.  174  u.  264)  die  Sache  so  aufgefasst. 

Ein  eingehenderes  Studium  der  Erscheinungen  lehrt  aber,  dass,  wie  be- 
merkt, Reflexreize  jeder  Art  sowohl  verstärkend  wie  hemmend  auf  einander 
wirken  können;  nur  sind  für  ersteres  bei  den  gleichseitigen  und  gleich- 
hohen,  ftir  letzteres  bei  den  übrigen  Reflexreizen  die  Bedingungen  günstiger. 
Za  dem  nämlichen  Resultat  ist  neuerdings  auch  A.  Freusberg  gekommen, 
wobei  derselbe  namentlich  auf  die  Abhängigkeit  der  Wirkung  von  der 
Stärke  des  interferircnden  Reflexreizes  aufmerksam  gemacht  hat,  ohne 
jedoch  des  bedeutenden  Einflusses^  welchen  die  Leistungsfähigkeit  der 
Thiere  besitzt;  zu  erwähnen.  >*) 

•)  Freusberg,  Pflüger's  Archiv  für  Physiologie.    Bd.  X  S.  180  f. 
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Auch  bei  den  ungleidiaeitigeii  nnd  in  verschiedmier  HShe  ränriAaD* 
den  Interferenzreizen  beobachtet  man  endlidi,  aoBaer  der  AbbXngigkeit  von 
der  Stärke,  eine  solche  von  der  Dauer  des  Kelzea,  weldie  dar  vorhin  htä 
den  gleicbaeiügen  ReflexMk  beBchriebenen  entapricht.  Auch  hier  beobachtet 
man  also  die  Hemmung  durch  den  Interferenzreiz  um  so  leichter,  je  Utnger 
derselbe  bereits  eingewirkt  hat 

§.  59.  Die  ErscbeinjiDgen,  an  welchen  sich  in  der  Begel  der  Einflnss 
der  Interferenzreizung  zu  erkenneD  gibt,  '  sind  1)  die  VerVndemng  der 
Zuckungsböbe  and  3)  die  VerXnderung  der  Znckungsdaner.  Sehr 
selten  gesellen  sich  dazu  ausserdem  VerSnderungen  in  der  Zeitdaner  der 
latenten  Heizung. 

Unter  den  zwei  genannten  VerSnderungen  sind  wieder  di^enigen  der 
ZuckunghtShe  die  hHnfigsten.  Sie  können  ohne  alle  Zu-  oder  Abnahme  der 
Zucknngsdaner  den  Einfloss  des  Interferenxreizes  anzeigen.  So  ist  in 
Fig.  34  ein  im  Jnni  ausgeiUhiter  Versuch  an  einem  sehr  leistungafllhigflii 
Thiere  mit  dentlich  ausgeprägter  Hemmung  durch  den  Interferensreis  dar- 
gestellt o  ist  die  erste  vor  Eintritt  des  Interferenzreizes,  c  die  zweite 
einige  Zeit  nach  dem  Verschwinden  desselben  ausgeführte  gleichseitig« 
Reflexznckung ;  b  ist  die  Zuckung  wSbrend  der  Einwirkung  des  Intet 
ferenzreizes.     Die  Zuckungen  0,  b,  C  sind  b«   genau  gleicher  RMZztKrke, 


und  zwar  durch  R«znng  der  dem  zuckenden  Muskel  gleichseitigen  Ischiar 
dicus 'Wurzel  erhalten  worden.  Der  Interferenzreiz  bestand  in  der  tetani- 
sirenden  Reizung  des  Ischiadicne- Stammes  der  andern  Seite  mit  Wechael- 
etOmen,  die  etwas  unter  der Beizachwelle  gelegen  waren  (Helmho)tz'sche 
Vorrichtung).  Einige  Zeit  vor  dem  Versuch  hatte  eine  HUlfsvergiftung  mit 
0,06  Mgr.  Strychnin  stattgefunden. 

Dagegen  zeigt  die  Fig.  35   ein  unter  ähnlichen  Versuchsbedingungen 
gewonnenes   Beispiel    einer  Hemmung ,   wobei    die   letztere   nicht    in    der 
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ZuckangihBhe,  sondeni  nur  in  dem  abgekilrsten  VerUnf  der  Zncknng  sich 
geltend  n^acht  Die  stark  teduiiacheu  Coutractionea  in  Fig.  35  sind  ohne, 
die  minder  tetaaischen  Contractionen  sind  mit  Einwirkung  des  Interferens- 
reisea  geseidmeL  Beide  Versndie  sind  unmittelbar  nach  einander  ausgeführt 
nnd  maa  tiaet  grSsBereu  Beihej  deren  Einzelversucbe  ein  dorchans  Uberein- 
BtJmmendes  Heaaltat  ergaben,  entnommen.  Der  Hauptreiz  traf  in  diesem 
Fall  ein«  iBchiadicns •  Wurzel  der  dem  snckenden  Mnskel  gleichen,  der 
Interferenzreiz  eine  solche  der  entgegengaeetzten  Seite.  Hanptreia  war 
wieder  ein  eimselner  aufsteigender  Oefinungsindnctionsachlag,  Interfeienz- 
Ttäx  mne  tetanlHirende  Beizung  nnmittelbar  unter  der  Reisscbwelle.  Eine 
schwache  HttUÄTeigiftung  hatte  etat^efimden.  Der  Versnch  ist  im  December 
hti  tönern  etwas  ast^enisclien  Zustand  der  Nerven  ausgefHbrt. 

Fig.  '36  nnd  37  geben  endlich  noch  zwei  Beispiele  von  Zunahme  der 
Erregung  durch  den  Interferenzreiz.  Fig.  36  ist  im  Juni  ausgeführt,  wie 
denn  schon  fast  ohne  weiteres  der  kurze  Verlauf  der  Zuckungen  auf  die 
Sommerwärme  hinweist,    a  nnd  c,  die  beiden  Vergleichszuckungen  tot  nnd 


nach  Einwirkung  des  Interferenzreizes,  fallen  rollständig  zusammen;  b,  die 
unter  dem  Einflnss  des  letzteren  gezeichnete,  ist  bedeutend  hoher.  Die 
Beflexzucknngen  sind  wieder  gleichseitig  dem  registrirend^u  Muskel ,  der 
Interferenzreiz  bestand  aber  wie  oben  in  tetanisirenden  Wecbselströmeu 
unter  der  Schwelle,  welche  auf  den  nervus  ischiadicna  der  entgegengesetz- 
ten Seite  einwirkten.  Eine  Hulfsvergiftung  mit  0,06  Mgr.  Strychnin  hatte 
stattgefunden. 

Fig.  37  ist  eis  Decemberrersuch,  wie  der  länger  gestreckte  Verlauf 
der  Zuckung  andeutet.  Die  hShere  Zuckung  ist  mit,  die  niedrigere  ohne 
Einwirkung  des  Interferenzreizes  gezeichnet.  Beide  Currenpaare  sind  wie- 
der einer  grösseren  Reihe  mit  gleichförmigem  Resultat  entnommen.  In  A 
unterscheidet   sich    die   modificirte   Zuckung   cur   durch  die   Hähe,   in  B 
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ausserdem  durch  ihren  tetanischen  Verlauf.  Hauptreiz  und  Interferenzreiz 
wirkten  hier  auf  gleicher  Seite  und  in  gleicher  Höhe^  ÜbrigeDs  auf  der 
dem  zuckenden  Muskel  entgegengesetzten  Seite  ein«.  Der  Hauptreiz  traf 
nämlich  eine  der  Ischiadicus- Wurzeln  der  rechten  Seite,  der  Interferenzreiz 
den  ganzen  übrigen  Ischiadicus- Stamm.  Die  Beschaffenheit  beider  Reize 
war  wie  bei  den  vorangehenden  Versuchen;  und  es  hatte  ebenso  eine 
scBVache  Strychninyergiftung  stattgefunden. 

§•  60.  Aus  einer  grossen  Zahl  von  Versuchsreiheu  hebe  ich  noch 
einige  numerische  Beispiele  heraus,  die  für  mehrere  in  den  mitgetheilten 
Curven  nipht  zur  Anschauung  kommende  Verhältnisse,  namentlich  für  den 
Einflnss  der  Stärke  und  der  Dauer  des  Interferenzreizes,  als  Belege 
dienen  werden.  Mit  Sr  ist  in  den  folgenden  Tabellen  die  Stellung  der 
Hollen  des  Inductionsapparates  A  (Fig.  33)  f\lr  den  Hauptreiz,  mit  St  die- 
jenige vom  Inductionsapparat  £  für  den  Interferenzreiz  bezeichnet,  a,  bj  c 
haben  dieselbe  Bedeutung  wie  in  den  Curvenbeispielen.  Wo  unter  jeder 
dieser  Columnen  nur  eine  Ziffer  notirt  ibt  (Versuch  III  u.  f.),  da  wurde 
bloss  die  Zucknngshöhe  gemessen. 


Versuch  L 

13.  December.     Schwache  Htilfsvergiftung  mit  Strychnin.    Das  linke  Bein 

registrirt.     Hauptreiz  aufsteigend.    Oeffnungsinductionsschlag,  linke  Ischia- 

äicus  -  Wurzel.    Interferenzreiz  tetanisirende  Wechselströme  (Helmholtz*sche 

Vorrichtung),  rechter  Ischiadicus  -  Stamm ,  dicht  unter  der  Reizschwelle. 


Nr. 

Sr 

St 

h    :    1 

b 
h        1 

• 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
13 
14 
15 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

5  tet. 

6  n 
8       „ 
6        n 
6       „ 
6       » 

6         r, 

6    '    « 
6       „ 
6    ■    n 

4,5 
5 

5 

5 

6 

6 

6 

5,5 

6 

6 

54 
54 
70 
65 
tet. 

n 

75 
75 

tet. 

• 

(Die  Zacknog  b  nähert  sich  rascher  aU  a 
\    der  Abscisseolinie. 

n                n                n                 »»               »               * 

(Die  Zuckung  h  nähert  sich  rascher  der 
1    Abscissenlinie. 
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Versiush  U. 

14.  December.  Schwache  HUlfs Vergiftung.  Das  linke  Bein  registrirt. 
Uauptreiz  aufsteigend.  Oeffnungsinductionsschlag;  oberste  Ischiadicus- 
Wurzel  der  rechten  Seite.     Interferenzreiz  wie   oben,    rechter  Ischiadicus- 

Stamm. 


Nr. 

Sr 

St 

a 

b 

h 

1 

h    I    1 

1 

12 

10 

3,5 

58 

6,5 

tet. 

2 

12 

10 

6 

61 

6 

61 

3 

12 

8,5 

5,5 

74 

2,5 

59 

4 

12 

6 

6 

80 

0 

' 

5 

10 

8 

4,5 

65 

7 

74 

6 

10 

8 

5 

80 

7 

80 

7 

12 

7 

7 

69 

8,5 

77 

8 

12 

7,5 

6,5 

74 

8 

74 

Versuch  III. 

19.  Juni.  Hülfsvergiftung  mit  0,06  Mgr.  Strychnin.  Links  registrirt. 
Hauptreiz  aufsteigender  Oeffnungsinductionssciilag ,  linke  Ischiadicus- 
Wurzel.  Interferenzreiz  wie  oben,  rechter  Ischiadicus  -  Stamm.  Der  Inter- 
ferenzreiz wird   in   mehreren  Versuchen  kurze  Zeit  vor   dem  Eintritt  des 

Reizes  b  unterbrochen. 


Nr. 

Sr 

St 

a 

b 

c 

1 

9 

1 

IR 

28 

7 

8,5 

5  5 

(Zuckung  durch  den)  b  1  See.  nach  dessen  Un- 
(     Interferenzreiz,  J     terbrechung. 

X 

xo 

^\j 

1 

%ßj*ß 

2 

18 

25 

7 

8,5 

7,5 

„        „       „     f  b     5  See.  nachher. 

3 

18 

25 

7 

8 

7 

„        „       „     ,  i  15  See.  nachher. 

4 

18 

25 

8 

11 

5 

„     .  „  .    „     ,  i  45  See.  nachher. 

5 

18 

25 

5 

0 

— 

(  Keine   Zuckung  l  »      »*        j   i      d  • 

1  durch  Interferenzr.}*  ***'"''^  ''«'  ^""*"ef- 

6 

18 

25 

5 

7 

jb  unmittelbar  nach  der 
"        »       "     '1         Reizung. 

7 

18 

23 

3,5 

5,5 

3 

„        „       „     ,  Ä  3  See.  nachher. 

8 

16 

30 

4,5 

7,5 

4,5 

„        „       jj     ,  b  1  See.  nachher. 

9 

16 

35 

5 

9 

5 

b  während  der  Reizung. 

10 

16 

40 

5,5 

9,5 

5,5 

n          n           n            n 

11 

16 

50 

5,5 

7,5 

6 

n          n           n            n 

12 

17 

30 

5 

0 

5 

n          rt           n            n 
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Versuch  IV. 

16.  Juni.      HUlfHvergiftung    mit   0,03  Mgr.    Strychnin,      Links    registrirt. 

Hauptreiz   wie  oben,  linke  Ischiadicus -Wurzel.     Iut<erferenzreiz   wie  oben^ 

unter  der  Reizschwelle,  rechter  Ischiadicus- Stamm. 


Nr. 

Sr 

St 

a 

b 

c 

* 

1 

11 

30 

5 

6,5 

5 

)Keiz  b  unmittelbar  nach  Eintritt  des  Inter- 
\     ferenzreizes. 

2 

12,5 

40 

2 

3,5 

2 

n                   n                   T) 

3 

12,5 

40 

• 

1,5 

5,5 

2,5 

f)                           f)                           V 

4 

12 

30 

2 

5 

3 

n                    n              ■      n 

5 

12 

22 

3 

3,5 

3,5 

n                     ti                    ti 

6 

12 

55 

2 

6 

3 

n                     w                     n 

7 

12 

40 

3 

4 

3,5 

n                      n                     n 

8 

12 

25 

4,5 

2 

4 

(Reiz  b  30  See.   nach   Eintritt  des  Inter- 
ferenzreizes. 

9 

12 

25 

5 

2 

4 

f)                      r>                     Ti 

10 

12 

20 

^ 

7 

4 

(Reiz  b  unmittelbar  nach  Eintritt  des  Inter- 
(  *                                                   ferenzreizes. 

11 



— 

2,5 

„       20  See.           7j            i>             n 

12 

12 

20 

4 

7 

Yi       unmittelbar     „           „             „ 

13 

— 



1 

„        20  See.            f)            r)             n 

14 

12 

20 

5 

6 



„       unmittelbar     n           r)             n 

15 

/ 

2 



»       20  See.           n           j?             n 

16 

12 

20 

4       6 

„       unmittelbar     n            n             n 

17 

— 

— 

1    3 

„       20  See.           „           „             V 

Versuch  V. 

20.  Juni.    Hülfsvergiftung  mit  0,06  Mgr.  Strychnin.     Hauptreiz  wie  oben, 
linke  Ischiadicus- Wurzel.   Interferenzreiz  wie  oben,  linker  Ischiadicus-Stamm. 


Nr. 

Sr 

St 

a 

b 

c 

1 

10 

40 

10 

8 

7 

Reiz  b  5  See.  nach  Beginn  des 

I  nterferenzret^es. 

2 

10 

30 

8 

10,5 

5 

j7     1  See.    r)         T)        n 

• 
7J 

3 

10 

25 

5 

3 

7 

n      I  mc,    ri          n         n 

n 

4 

10 

•20 

9 

7 

8 

D     1  See.    n          j)         f) 

n 

5 

10 

35 

8 

6,8 

9 

n     1  See.    n         T)        n 

7t 

6 

10 

30 

9,2 

6 

8 

V     ^  °^*^'    n          n         n 

j) 

7 

10 

20 

9 

7 

8 

„     ISec.    n          n         n 

n 

8 

10 

20 

8 

5 

6 

n     I  ^®^'    n           n        *w 

n 

9 

10 

20 

4 

3 

5 

n      I  ^®^'    7)          T>         n 

10 

10 

20 

6,5 

8 

6 

n      ISec.    n          n         n 

n 

11 

10 

20 

6,5 

4,5 

— 

„     5  See.    n         n        71 

n 

12 

10 

20 

6 

4 

6,5 

n     5Sß<^-    T)         f)        n 

n 

13 

10 

20 

6 

6 

f)     1  See.    w         n        n 

n 
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2.  Beizniig  dareh  den  constanten  Strom. 

§.  61.  Ueber  die  Keizung  mit  dem  conatanten  Strom  habe  ich  nur 
Interferenzversuche  zwischen  Benaibeln  Foaem  verscbiedefier  Seiten  ausge- 
führt. Der  Hsuptreiz,  der  wieder  aus  eiuem  einfachen  OeffDUQgninductioDs- 
schlag  bestand,  wurde  einer  sensibeln  Wurzel  des  linken  IschiadiciiB  zuge- 
führt. In  den  ala  Interferenzreiz  dienenden  constanten  Strom  wurde  dagegen, 
um  Stromesackleifen  auf  das  EUckenmark  sicher  zu  vermeiden,  der  centrale 
Stumpf  des  rechten  Ischiadicus  eingeschaltet.  Das  linke  Bein  zeichnete 
die  Zuckungen  auf.  Hiernach  gestaltete  sich  die  Versuchsanordnang  folgen- 
dermassen  (Fig.  38).  Der  Strom  der  Kette  Ki  geht  zunächst  zu  dem 
Unterbrecher  S|,  der,  so  lange  er  geschlossen  ist,  eiue  Nebenschi iessnng  - 
von  verschwindendem  Widerstände  bildet,  von  da  zu  dem  Rumkorff'schen 
Stromwender   Tf|,    zum   RheocLord    R,  der,    als    Nebenscbliessung  einge- 


schaltet, zur  Abstufung  der  StromstSrhe  dient,  und  von  da  endlich  zn  dem 
ersten  Elektrodenpaar,  welches  an  den  Stamm  n  des  rechten  Ischiadicus 
angelegt  ist.  Die  Kette  K^  steht  wieder,  wie  bei  den  einfachen  Reflex- 
veratjchen  (Fig.  1),  mit  dem  Unterbrecher  Sj  und  der  primären  Spirale  I 
der  InductioBvorricbtung  in  Verbindung ;  von  der  secnndären  Spirale  II 
geben  die  Leitungsdrähte ,  unter  Einschaltung  eines  Stromwenders  W^, 
zu  dem  zweiten  Klektrodenpaar,  welches  an  die  sensible  Wurzel  W  der 
linken  Seite  angelegt  ist:  Indem  nun  das'  Pendel  von  rechts  nach  links 
schwingt,  wjrd  zunächst  der  Unterbrecher  S,  geöffnet:  es  ergiesst  sich  da- 
her der  Strom  der  Kette  Ki  durch  den  Nervenstamm  in  einer  Richtung,  die 
durch  die  Stellung  des  Stromwenders  TT,,  und  in  einer  Stärke,  die  durch 
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die  StelluDg  des  Rheocliords  R  bestimmt  wird.  Sehr  bald  darauf  wird 
auch  der  Unterbrecher  S^  geöffnet  ^  und  es  entsteht  nun  ein  Oeffnungs- 
inductionsschlag  in  der  die  Spirale  II  aufnehmenden  Leitung;  dessen 
Richtung  in  der  Nervenwurzel  w  durch  die  Stellung  des  Unterbrechers  W^j 
und  dessen  Stärke  durch  die  Entfernung  der  beiden  Inductionsspiralen  I 
und  II  bestimmt  wirdv  Sogleich  nach  Beendigung  der  Pendelschwingung 
öffnet  man  den  Stromwender  TF,,  um  den  Constanten  Strom  nicht  unnöthig 
lange  auf  den  Nerven  einwirken  zu  lassen.  ^ 

Sehr  bald  zeigt  es  sich  jedoch  bei  diesen  Versuchen,  dass  die 
Schwingungszeit  des  Pendelmjographions  zu  kurz  ist,  um  den  Verlauf  der 
Veränderungen  der  Reflexreizbarkeit  vollständig  verfolgen  zu  können.  Für 
die  grösseren  Zeitzwischenräume  zwischen  Schliessung  des  constanten 
Stromes  und  Oeffnungsinductionsschlag  habe  ich  daher  eine  andere  Ver- 
suchsanordnnng  benützt,  bei  welcher  der  Unterbrecher  S^  entfernt  und  statt 
desselben  ein  du  Bois 'scher  Schlüssel  eingeschaltet  war,  durch  den  der 
Strom  in  einem  beliebigen  Moment  vor  Beginn  der  Pendelschwingung  mit 
der  Hand  geschlossen  werden  konnte. 

§.  62.  Gehen  wir  nun  bei  diesen  Versuchen  zunächst  bei  constant 
erhaltener  Stärke  des  reizenden  Inductionsschlages  von  den  schwächsten 
Intensitäten  des  constanten  Stromes  aus,  so  begmnt  eine  Veränderung  der 
Reilexreizbarkeit  erst  nachweisbar  zu  werden,  wenn  man  die  Grenze  der- 
jenigen Stromstärken  erreicht  hat,  welche  selbst  eine  Reflexzuckung  fuis- 
lösen. 

Von  dieser  Grenze  an  beginnt  der  Interferenzreiz  in  wachsendem 
Maasse  die  Stärke  der  Uauptzuckung  zu  beeinflussen.  Ist  die  letztere  noch 
nicht  abgelaufen  oder  eben  erst  beendet,  so  äussert  sich  dieser  Einfluss  in 
der  Regel  in  einer  Steigerung  der  Reflexreizbarkeit.  Es  tritt  Superposition 
der  Zuckungen  oder,  nach  Beendigung  der  Schliessungszuckung,  höheres 
Ansteigen  der  Inductionszuckung  ein.  Bei  der  Superposition  der  Zuckungen 
pflegt  aber,  gerade  so  wie  dies  bei  der  Summirung  der  Reizungen  in  der 
Nervenfaser  der  Fall  jst,  die  combinirte  Zuckung  zu  einer  bedeutenderen 
Höhe  anzusteigen,  als  der  blossen  Addition  der  Zuckungen  entsprechen 
würde.  Nur  in  seltenen  Fällen  ist  schon  während  des  Verlaufs  der  ersten 
Zuckung  die  Wirkung  des  hinzutretenden  Reizes  vermindert. 

Der  weitere  Verlauf  gestaltet  sich  dann  nach  der  Beschaffenheit  der 
Thiere  verschieden.  Besitzen  diese  einen  hohen  Grad  von  IjeistungsÜLhig- 
keit,  was  sich  auch  an  den  Reflexzuckungen  durch  einen  kürzeren  und 
schnelleren  Verlauf  zu  verrathen  pflegt,  so  kommt  einige  Zeit  nach  Ablauf 
der  Schliessungszuckung  ein  Moment ,  wo  die  Hauptzuckung  abnimmt  oder 
sogar  auf  Null  sinkt.  Man  wird  bei  dieser  Erscheinung  unwillkürlich  an 
die  Herabsetzung  der  Reizbarkeit  erinnert,  welche  kurze  Zeit  nach  der 
Schliessung  des  constanten  Stromes  jenseits  der  Anode  und  bei  den  stärk- 
sten  Strömen  auch  jenseits  der  Kathode  zu  beobachten  ist.  (Vergl.  Abth.  I 
S.  49  u.  91.)    Aber  es  bestehen  hier  einige  charakteristische  Unterschiede« 
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Erstens  beginnen,  wo  die  gntae  SnbsUins  des  HUckenmarks  zwischen 
dem  roodificirenden  Strom  und  dem  PrUfungsreiz  Hegt  die  Veründerniigen 
der  Reizbarkeit  erst  nachweisbar  zu  werden,  wenn  der  Strom  ^eine  deutliche 
Refiexerregnng  bervorhringt.  Diesseits  dieser  Grenze  scheint  also  der  dnrch 
den  Strom  erzeugte  Beizangsvorgang  im  Rückenmark  vollstJlndig  zu  Ter- 
schwinden.  Zweitens  sind  keine  deutlichen  Unterschiede  in  Bezug  auf  die 
Richtung  des  Stromes  zu  beobachten.  Jene  Hemmung  der  Reflexe  tritt 
schon  bei  schwächeren  Strömen,  bei  auleteigender  ao  gut  wie  bei  absteigen- 
der Kichtang  des  Stromes  ein,  ob  also  die  positive  oder  negative  Elektrode 
dem  Rückenmark  zugekehrt  sei.  Drittens  verfliesst  zwischen  dem  Beginn 
der  Reizung  durch  den  constanten  Strom  und  dem  Eintritt  der  Hemmnng 
stets  eine  merklich  längere  Zeit  als  bei  jenen  Reizbarkeitsändemngen  des 
peripherischen  Nerven.  Im  gilnatigsten  Fall  sah  ich  sie  etwa  '/,  See.  nach 
der  Reizung  und  mindestens  */,|  See.  nach  dem  völligen  Ablauf  der 
Schlieasungszucknng  eintreten.  In  den  meisten  Fällen  war  sie  aber  über- 
haupt erst  au  beobachten,  wenn  der  Strom  einige  Zeit  vor  dem  Anfang  der 
Pendelschwingung  geschlossen  wurde. 

Die  Fig.  39  zeigt  ein  Beispiel   solcher   Hemmung,    in   welchem  diese 
verfaältnissmässig  frilhe  eintrat.    In  A  war  der  Strom  ansteigend  (Kathode 


gegen  das  Rückenmark),  in  B  absteigend  (Anode  gegen  das  Rttckenmark) 
gerichtet,  C  ist  die  Zuckung  durch  einen  constanten  Strom  von  mittlerer 
Stärke,  der  in  allen  vier  Acten  eine  Reflexzuckung  von  annähernd  gleicher 
Hijhe  ergab,  a  ist  die  ohne  Einwirkung  dieses  Interferenzreizes  geseichnete, 
b  die  unmittelbar  nach  seiner  Einwirkung  gezeichnete  Hanptznckung. 

Ein  anderes  Versuebsbeispiel,  bei  welchem  anflUiglicb,  nach  VoUendnng 
der  Zuckung  des  constanten  Stromes,  die  Reflexerregbarkeit  erbüht  war, 
und  dann  erst  sehr  spät  sich  verminderte,  ist  in  Fig.  40  mitgetheilt.  Die 
Zunahme  des  Intervalls  der  Reizungen  in  den  drei  ersten  Beobachtungen 
(A — C)  eriiellt  unmittelbar  aus  der  Figur;  bei  dem  vierten  Versuch  hatte 
die  Schliessung  kurze  Zeit  vor  der  Pendelschwingung,  etwa  ^/^  See.  vor 
Eintritt  der  Hanptznckung,  stattgefunden.  Eine  deutliche  Abnahme  der 
Beflexreiz barkeit  ist  hier  nur  in  diesem  letzten  Fall  zu  beobachten.  Eb  ist 
hier  zugleich  eine  zweite  Verglcichsznckung  a'  nach  der  Einwirknng  den 
constanten  Stromes  gezeichnet  worden,  welche  zeigt,    dass  die  Reizbarkeit 
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unmittelbu  nach  dem  AnfhBren  der 
Interferenz  wieder  ihrer  früheren 
Grösse  nahe  kommL  Die  Btchtung 
des  conetanten  Stroms  war  Bberall  die 
anfsteigeiide  (Kathode  gegen  das 
Rückenmark). 

In  vielen  Ffillen  tritt  nun  aber  eine 
derartige  Hemmnng  selbst  iKogere  Zeit 
nach  dem  Ablauf  des  Schliessnngs- 
reflexes  gar  nicht  ein,  Bondem  es 
klingt  derselbe  mehr  oder  weniger 
lange  in  der  Form  einer  gesteigerten 
Reäexerregbarkeit  ab,  welche  langsam 
dem  vor  dem  Versuch  vorhandenen 
Zustande  Platz  macht.  Dieses  Ver- 
halten trifft  man  namentlich  in  allen 
den  FlÜIen,  wo  eine  etwas  ener- 
gischere Strychninwirkiuig  stattgefdn- 
den  hat,  oder  wo  Oberhaupt  das  ge- 
wöhnliche asthenische  Verhalten,  lang 
gedehnter  Verlauf  und  apStsr  Bmtritt 
der  Zuckungen,  besteht.  Da  nnn  die 
Vergiftung  mit  TninTtpaTnii  Strrcbnin- 
dosen  boi  diesen  Versnehen  bat  nicht 
zu  entbehren  ist,  wenn  man  die  an* 
reichende  Reflexreizbarkeit  gewinnen 
will,  so  sind  die  früh  eintretenden  Ham- 
mongen  nur  ausserordentlich  selten  an 
beobachten.  Ea  wird  aber  dies  schwer- 
lich als  das  normale  Verhalten  dea 
leistungfifähigen- Rückenmarks  betrach- 
tet werden  dUrfen,  sondern  wir  werden 
wohl  annehmen  mllssen,  dass  gerade 
in  jenen  seltenen  Fällen  sich  uns  das 
eigentlich  normale  Verhalten  zn  erken- 
nen gab. 

§.  6S.  Die  VerKnderungen  der 
Reflexreizbarkeit  nach  Einwirkung  des 
eonstanten  Stromes  anf  einen  sensibeln  Nerven  nehmen  biemach  folgenden 
Verlauf.  ZnnSchst  wirkt  die  Reflexerregnng,  welche  die  SchEessung  des 
Stromes  hervorbringt,  unmittelbar  nach,  indem  üe  eine  hinzutretende 
weitere  Ueflexerregung  verstärkt.  Diese  unmittelbare  Nachwirkung  nimmt 
aber  bei  unverBchrter  Beschaffenheit  der  centralen  Kräfte  sehr  bald  nach 
Vollendung   der   Schliessungszuckung  ab,    und   es  tritt   nun,    glücfagttltig 
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welche  Richtung  der  Strom  habe  möge^  eine  Hemmung  ein,  die  sich  als 
Abnahme  der  Reflexerregbarkeit  kundgibt.  Je  mehr  die  Kräfte  des  Central- 
organs  sinken,  um  so  weiter  rückt  der  Zeitpunkt  hinaus,  wo  diese  Umkehr 
der  unmittelbaren  Reflexerregung  in  eine  hetnmende  Wirkung  stattfindet, 
und  um  so  schwächer  ist  die  letztere^  bis  endlich  bei  den  höheren  Graden 
centraler  Asthenie  überhaupt  gar  keine  Hemmung  mehr  erfolgt. 

Diese  Wirkungen  des  constanten  Stromes  geben  nun  höchst  wahrschein- 
lich über  den  Verlauf  der  bei  der  Einwirkung  irgend  welcher  Reflexreize 
eintretenden  Veränderungen  der  Beflexreizbarkeit  einen  ganz  allgemein- 
gültigen Aufschluss.  Da  nämlich  nach  dem  Resultat  unserer  Versuche 
offenbar  die  elektrotonischen  Hemmungen,  die  einen  wesentlichen  Bestandtheil 
der  Wirkung  des  Stromes  auf  die  Nervenfaser  bilden,  durch  die  graue 
Substanz  nicht  fortgepflanzt  werden,  so  hat  der  constante  Strom  lediglich 
die  Bedeutung  eines  dauernden  Reizes,  allerdings  aber  eines  Reizes,  der 
nicht  mit  gleicher  Intensität  andauert,  sondern  in  Folge  der  bei  der  elek- 
trischen Modification  eintretenden  Abnahme  des  EiTegungsvorgangs  in  der 
Nervenfaser  allmälig  abnimmt,  wie  dies  auch  die  nach  der  ersten 
Schliessungserregung  eintretende  Abnahme  der  Empfindung  bei  der  Reizung 
sensibler  Nerven  durch  den  constanten  Strom  bezeugt.  Wenn  aber  der 
constante  Strom  lediglich  als  ein  dauernder  Reiz,  nur  je  nach  dem  Stadium 
der  Veränderungen  des  Nerven  als  ein  Reiz  von  verschiedener  Stärke,  auf 
das  Reflexorgan  einwirkt;  so  werden  wir  die  hier  gewonnenen  Versuchs- 
ergebnisse unmittelbar  mit  den  früher  erhaltenen,  wo  tetanisirende  Induc- 
tionsstrÖme  als  Interferenzreize  dienten,  in  Zusammenhang  bringen  dürfen. 
Dort  hat  sich  nun  ergeben,  dass  einige  Zeit  nach  Beginn  des  Tetanus  bald 
verminderte  bald  erhöhte  Reflexreizbarkeit  bestand.  Wir  werden  diese 
Unterschiede  jetzt  zweifellos  ebenfalls  auf  die  verschiedene  Integrität  der 
centralen  Kräfte  in  den  einzelnen  Versuchen  beziehen  dürfen.  In  der  That 
bestätigen  dies  die  unmittelbar  auch  bei  jenen  Versuchen  gemachten  Er- 
fahrungen, wonach  man  um  so  eher  Aussicht  hat,  die  hemmende  Wirkung 
des  Interferenzreizes  zu  beobachten ,  je  leistungsfähiger  der  Zustand  der 
Thiere  ist.  Ausserdem  hat  sich  dann  noch  dort  eine  besondere  Neigung 
der  gleichseitigen  Reizung  in  gleicher  Höhe  entspringender  Wurzeln  zu 
verstärkender  Erregung  herausgestellt,  eine  Erscheinung,  die  zu  der  Auf- 
fassung drängt,  dass  die  zusammengehörigen  Wurzeln  in  ihrem  wechsel- 
smtigen  Verhalten  den  zu  einer  einzigen  Wurzel  gehörigen  Fasern  näher 
stehen  als  solche  Wurzeln,  die  auf  verschiedenen  Seiten  oder  in  ver- 
schiedener Höhe  in  das  Mark  eintreten. 

§.  64.  In  Bezug  auf  die  Verhältnisse  der  Interferenzreizung  über- 
haupt bleibt  uns  schliesslich  hier  hoch  die  Frage  zu  erwägen,  ob  alle  bei 
derselben  vorkommenden  Erscheinungen  auf  Rechnung  des  Reflexorgans, 
also  der  Leitung  durch  die  graue  Substanz  des  Rückenmarks,  zu  schreiben 
sind,  oder  ob  manche  dieser  Erscheinungen  auf  die  Summirung  der  Erreg- 
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ungen  in  den  vom  Reflexorgan  ausgehenden  motorischen  Nervenfasern  be- 
zogen werden  können.  In  der  That  macht  es  nun  der  n&here  Verlauf  der 
Erscheinungen  durchaus  wahrscheinlich,  dass  die  Hemmung  der  Reflexe 
von  dem  Reflexorgan  selbst  ausgeht,  während  die  Verstärkung  der  Erreg- 
ung allerdings  aus  der  Summirung  der  Reizungen  in  den  peripherischen 
Nervenfasern  vollkommen  zureichend  erklärt  werden  kann.  Die  Hemmung 
der  Reflexe  hat  uns  nämlich  in  Bezug  auf  ihren  Eintritt  und  die  Zeit  ihres 
Verharrens  durchaus  abweichende  Erscheinungen  dargeboten  von  jenen 
Hemmungen,  welche  'unter  Umständen  an  den  Nerven  zur  Beobachtung 
kommen.  Hier  haben  wir  solche  Hemmungen  bei  momentanen  Reizungen 
nur  als  ausserordentlich  vorübergehende  Erscheinungen  vorgefunden,  in  der 
Form  der  sog.  transitorischen  Hemmungen  nach  Ablauf  der  Zackung. 
(Abth.  I  S.  200).  Dauernder  gestalteten  sie  sich  nur  bei  der  Modification 
des  Nerven  durch  den  constanten  Strom^  namentlich  zur  Seite  der  Anode, 
erst  bei  ganz  ungewöhnlichen  Stromstärken  waren  sie  auch  auf  der  Seite 
der  Kathode  zu  beobachten.  Die  Reflexhemmungen  treten  dagegen  bei 
jeder  Form  der  Reizung  ziemlich  gleichmässig  auf;  sie  bedürfen  immer 
einer  längeren  Zeit  zu  ihrem  Eintritt,  darin  am  meisten  den  Veränderungen 
durch  den  constanten  Strom  gleichend,  und  nachdem  sie  einmal  eingetreten 
sind;  dauern  sie  auch  eine  längere  Zeit  an. 

Ganz  im  Gegensatze  hierzu  hat  sich  uns  aber  bei  dem  Abklingen  d^r 
Reflexerregungen  in  der  Form  gesteigerter  Erregung  durchaus  kein  Unter- 
schied in  den  Zeit-  oder  Stärkeverhältnissen  der  Reizung  von  dem  gewöhn- 
lichen Abklingen  der  Erregung  dargeboten,  wie  es  bei  jeder  Reizung  eines 
peripherischen  Nerven  vorkommt.  Es  liegt  daher  kein  Grund  vor,  hier 
an  einen  besonderen  Einfluss  des  Reflexorgans  zu  denken,  sondern  wir 
werden  uns  vorstellen  dürfen,  dass,  sobald  das  Reflexorgan  die  zu  dem 
Interferenzreiz  Einzutretende  Hauptreizung  nicht  oder  in  nicht  merklichem 
Grade  hemmt,  die  beiden  Erregungen  in  den  motorischen  Nervenfasern,  in 
denen  sie  zusammentrefl'en ,  sich  summiren.  Allerdings  lässt  sich  aber 
anderseits  auch  kein  Grund  dagegen  anführen,  dass  nicht  in  solchen 
Fällen  in  der  centralen  Substanz  ebenfalls  die  Erregung,  ebenso  wie  im 
peripherischen  Nerven,  längere  Zeit  als  gesteigerte  Erregung  nachklinge. 
Im  Gegentheil  wird  dies  wahrscheinlich  durch  die  Thatsache,  die  wir  früher 
kennen  lernten,  dass  durch  öfter  wiederholte  Reizungen  die  Reflexreizbar- 
keit gesteigert  wird.  Die  Sache  dürfte  also  vielmehr' so  liegen,  dass  wir 
die /gesteigerten  Reflexe  auf  ein  Nachklingen  der  Reizung, 
welches  in  gleicherweise  in  den  peripherischen  Nerven  wie 
in  der  grauen  Substanz  stattfindet,  dieHemmungen  aber  ans- 
schliesslich  auf  die  Wirksamkeit  der  centralen  Substanz  be- 
ziehen müssen.  Immerhin  bildet  auch  hier  die  Thatsache  der  Hemmung 
keine  specifische  Eigenschaft  des  Centralorgans,  da  wir  Erscheinungen,  die 
ihr  vollkommen  analog  sind  und  ihr  zum  Theil  in  der  Art  ihres  Auftretens 
gleichen,   wenn  auch  allerdings    seltener  oder   nur   unter   besonders    be- 
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günßtigenden  Yersnchsbedingangen,  an  den  peripherischen  Nerven  hervor- 
bringen können. 
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vorgang. 

§.  65.  Die  bekannte  Beobachtung  ^  dass  die  Reflexreizbarkeit  des 
Rückenmarks  zunimmt,  wenn  das  Gehirn  von  demselben  getrennt  wird,  ist 
die  Veranlassung  gewesen,  dass  man  nach  besonderen  Centraltheilen  im 
Gehirn  suchte,  von  denen  hemmendeEinflüsse  ausgehen  sollten.  Setschenow 
glaubte  diese  Henunungscentra  beim  Frosche  in  den  Zwei-  oder  Vierhügeln 
gefunden  zu  haben,  deren  Reizung  eine  deutliche  Herabsetzung  der  Reflexe 
verursache.  Alle  in  dieser  Richtung  angestellten  Versuche  leiden  aber  an 
dem  Uebelstand,  dass  es  schwer  hält,  eine  Reizungsmethode  ausfindig  zu 
machen,  bei  welcher  die  Reizung  auf  bestimmte  Centraltheile  localisirt 
bleibt.  Am  meisten  würde  sich  in  letzterer  Beziehung  wohl  die  mechanische 
Reizung  empfehlen;  doch  ist  dieselbe  für  unsere  Zwecke  wegen  der  Un- 
möglichkeit, sie  hinreichend  dauernd  zu  machen,  kaum  anwendbar.  Die 
Reizung  mit  Kochsalz,  deren  sich  Setschenow  bediente,  vereinigt  den 
Uebelstand,  dass  sie  sich  schwer  localisiren  lässt,  mit  dem  andern,  dass 
der  Beginn  der  Reizung  nicht  sicher  bestimmt  werden  kann,  da  derselbe 
von  der  unbekannten  Diffusionsgeschwindigkeit  des  Salzes  in  dem  Gewebe 
abhängt.  Gerade  mit  Rücksicht  auf  den  letzteren  Punkt  schien  mir  daher 
die  elektrische  Reizung  immer  noch  den  Vorzug  zu  verdienen,  obgleich 
gerade  bei  ihr  wegen  -der  Stromesschleifen,  die  sich  über  das  ganze  Gehirn 
ergiessen,  von  einer  strengen  Localisation  nicht  die  Rede  sein  kann. 
Uebrigens  lässt  sichderEinwirkjingsort  wenigstens  einigermaasen  beschränken, 
indem  man  nur  sehr  schwache  Ströme  w2£hlt  und  die  Distanz  der  Elek- 
troden sehr  klein  macht.  Allerdings  möchte  ich  aber  auch  so  noch  diese 
Versuche  für  die  Nachweisung  der  Funetion  bestimmter  centraler  Gebiete 
keineswegs  als  beweiskräftig  ansehen,  und  ich  gedenke  solcherlei  Schlüsse 
andb  nicht  aus  denselben  zu  ziehen,  sondern  nur  auf  einen  Zusammenhang 
in  den  Effecten  der  Reizung  hinzuweisen,  der  sich  bei  diesen  Beobachtungen 
als  ein  sehr  regelmässiger  herauszustellen  schien« 

So  lange  nämlich  die  Reizung  der  Centraltheile  an  und  für  sich  keinen 
äusserlich  sichtbaren  Effect  hat,  pflegt  sie  auch  auf  den  Ablauf  eines  gleich- 
zeitig' stattfindenden  Reflexvorgangs  keine  Wirkung  auszuüben.  Diese 
Wirkung  erscheint  dagegen  in  allen  Fällen,  wo  Schmerzäusserungen  im 
Gefolge  der  centralen  Reizung  sich  einstellen.  Sie  kann  in  doppelter 
Weise  auftreten:  entweder  in  einer  Verstärkung  oder  in  einer  Hemmung 
des  Reflexes.  Verstärkung  wird  gewöhnlich  dann  beobachtet,  wenn  der 
Schmerz    in  Bewegungen  der  von  dem  Reflex    ergriffenen  Muskeln  sich 
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äussert,  und  wenn  beide  Bewegungen  zeitlich  zusammenfallen.  Es  handelt 
sich  also  hier  offenbar  um  die  gewöhnliche  Erscheinung  einer  Summation 
der  Erregungen^  als  deren  Ort  wir  wieder  mit  grösster  Wahrscheinlichkeit 
die  motorischen  Gebiete  betrachten  dürfen ,  in  welchen  gleichzeitig  die 
Reflexerregung  und  die  durch  die  Schmerzempfindung  ausgelöste  willkür- 
liche Innervation  verläuft.  Ist  aber  diese  letztere  nicht  vorhanden,  sei  es 
weil  sie  vorübergegangen  ist,  sei  es  weil  die  Schmerzerregung  andere  will- 
kürliche Muskeln  ergriffen  hat,  So  besteht  die  Wirkung  in  einer  Hemmung 
des  Reflexes.  ^ 

Demnach  handelt  es  sich  hier  augenscheinlich  um  ganz  analoge  Er- 
scheinungen wie  bei  der  durch  die  Interferenzreizung  anderer  sensibler 
Nerven  des  Rückenmarks  entstehenden  Verstärkung  und  Hemmung  der 
Reflexe;  Auch  in  den  höheren  Centralorganen  stellen  beide  Wirkungen 
nur  dann  sich  ein,  wenn  die  interferirende  Reizung  sensible 
Nervenfasern  trifft.  Wir  werden  uns  daher  diese  Erscheinungen  in 
derselben  Weise  zu  denken  haben,  wie  die  gegenseitigen  Verstärkungen 
und  Hemmungen  der  Erregung  im  Rückenmark.  Dass  die  Verstärkung 
dort  wie  hier  zum  Theil  wenigstens  durch  Summation  der  Reizungen  in 
den  motorischen  Nerven  erfolgt,  wurde  schon  bemerkt.  Wie  wir  aber  beim 
Rückenmark  als  den  Sitz  der  Hemmungen  ausschliesslich  die  centrale  Sub- 
stanz ansehen  mussteU;  so  auch  hier.  Wir  müssen  uns  demnach  im  allge- 
meinen vorstellen,  dass  die  Erregung  irgend  eines  Heerdes  grauer  Substanz, 
in  welchem  sensible  Nerven  endigen,  mag  nun  derselbe  dem  Rückenmark 
oder  dem  Gehirn  angehören,  auf  die  Erregungen  anderer  ähnlicher  Heerde 
hemmend  zurückwirken  kann. 

Dieser  Gesichtspunkt  wirft  zugleich  Licht  auf  jene  geringere  Intensität 
der  Reflexe,  die  man  allgemein  beobachtet,  so  lange  das  Gehirn  noch  er- 
halten geblieben  ist.  In  diesem  Fall  findet  eben  gleichzeitig  mit  der 
Reizung  des  Reflexörgans  auch  eine  Reizung  jener  centralen  Ansammlungen 
grauer  Substanz  statt,  in  welchen  die  bewusste  Empfindung  entsteht.  Diese 
letztere  ist  dabei  wahrscheinlich  durchaus  nur 'begleitende  Erscheinung  und 
steht  in  keiner  directen  Beziehung  zur  Hemmung.  Aber  nach  der  Regel, 
dass  jede  interferirende  Reizung  centraler  Gebiete,  in  denen  centripetale 
Fasern  endigen,  die  Reflexe  hemmt,  wird  auch  hier,  durch  die  Inter- 
ferenz der  räumlich  getrennten  Reizeffecte  einer  und  der- 
selben Reizung,  eine  Hemmung  eintreten  können. 

§.  66.  Diese  Betrachtungen  führen  uns  schliesslich  auf  die  Frage, 
in  welchen  Theilen  der  centralen  grauen  Substanz  überhaupt  die  Hemmung 
entsteht.  Schon  bei  der  Reflexhemmung  innerhalb  des  Rückenmarks  bieten 
sich  z^ei  Orte,  an  denen  dieselbe  möglicher  Weise  stattfinden  kann:  ent- 
weder kann  der  Interferenzreiz  in  den  Hintersträngen  weiter  geleitet  wer- 


EinfliiBS  der  höheren  Nervencentren  auf  den  Reflezvorgang.  iOl 

den  und  so  die  Haupterregung  nach  ibrem  unmittelbaren  Eintritt  in  die 
graue  Substanz  kreuzen,  oder  er  kann,  da  er  nach  der  allgemeinen  Regel 
der  Reflexleitung  in  die  Yorderhörner  eintritt,  auf  einer  die  motorischen 
Centralgebiete  verbindenden  Bahn  (durch  Centralfasem  zwischen  verschie- 
denen Theilen  der  Yorderhörner)  die  Hemmungen  hervorbringen.  Ent- 
sprechend lässt  sich  die  von  den  höheren  Centraltheilen  ausgehende 
Hemmung  entweder  als  ein  Yorgang  denken,  welcher  im  Gebiete  der 
sensorischen  Nervenendigungen  verbleibt,  oder  als  ein  solcher,  der  von 
motorischen  Centralpunkten  des  Gehirns  auf  die  Ursprungspunkte  der 
motorischen  Rückenmarksnerven  ausstrahlt.  Im  letzteren  Fall  würde  man 
sich  den  Hemmungsvorgang  vollkommen  analog  der  gewöhnlichen  motori- 
schen Innervation,  sogar  auf  den  nämlichen  Wegen  geleitet  denken,  nur 
würd^  der  Erfolg  nicht  motorische  Erregung  sondern  im  Gegentheil 
Hemmung  einer  Bewegung  sein.-  Als  Stütze  für  diese  AufPassung  Hesse  sich 
anführen,  dass  bekanntlich  auch  der  Wille  Bewegungen  zu  unterdrücken 
vermag.  Aber  damit  iat  doch  noch  nicht  gesagt,  dass^  diese  Hemmung 
durch  den  Willen  auf  denselben  oder  auf  ähnlichen  Bahnen  geschieht,  wie 
die  willkürliche  Erregung  der  Muskeln.  Es  könnte  sehr  wohl  sein,  dass 
dabei  die  Wirkung  des  Willens  immer  eine  indirecte  ist,  indem  sich  dieselbe 
^zunächst  auf  andere  centrale  Gebiete,  z.  B.  auf  diejenigen  der  sensorischen 
Nervenendigung  richtet,  von  denen  aus  erst  die  wirkliche  Hemmung  ge- 
schieht. Die  Annahme  aber,  dass  der  Wille  auf  sensorische' Gebiete  wirken 
könne,  hat  an  sich  nichts  unzulässiges,  da  wir  eine  solche  Wirkung  fort- 
während' bei  der  willkürlichen  Beherrschung  der  Phantasie-  und  Er- 
innerungsbilder beobachten.  Anderseits  spricht  für  die  AuiSaflsung,  dass 
die  Hemmung  ein  Yorgang  ist,  der  sich  zwischen  sensorischen  Centralheerden 
und -den  sie  verbindenden  Leitungsbahnen  bewegt,  erstens  der  thatsächliche 
Zusammenhang  der  von  den  höheren  Gentralorganen  aasgehenden  Hemmung 
mit  der  Schmerzempflndung.  Wir  haben  ja  gesehen,  dass  eine  Unter- 
drückung der  Reflexe  um  so  sicherer  zu  erwarten  ist,  je  deutlicher  sonstige 
Schmerzäusserungen  zu  beobachten  sind.  Zweitens  gibt  es  entschieden 
auch  eine  Interferenz  der  Reizungen  in  den  ipotorischen  Gebieten  der 
Centralorgane.  Solche  äussert  sich  aber  gerade  in  der  gegentheiligen  Er- 
scheinung, nämlich  iu  einer  Summation  der  Erreguiigen.  Es  ist  also 
zweifellos  die  wahrscheinlichere  Auffassung,,  wenn  wir  das  ganze  Interferenz- 
phänomen, das  bei  zwei  gleichzeitigen  sensibeln  Reizungen  eintritt,  auf  eine 
doppelte  Wechselwirkung  zurückführen:  einmal  auf  eine  solche  zwischen 
den  gereizten  sensibeln  Centralpunkten,  vermittelt  durch  zwischen  ihnen 
verlaufende  Centralfasem,  und  mit  dem  äussern  Effect  der  Hemmung; 
und  sodann  auf  eine  solche  zwischen  den  motorischen  Centralpunkten,  auf 
welche  sich  die  sensible  Reizung  durch  Reflex  übertragen  hat,  vermittelt 
durch  die  zwischen  diesen  verlaufenden  motorischen  Centralfasem,  und  mit 
dem  äussern  Effect  der  Summation  der  Erregu.ngen.  Auch  der  Ein- 
fluss  des  Willen^  auf  den  Reflex  lässt   dieser  Doppelwirkung  sich  unter- 
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ordnen.  Denn  der  Wille  kann  entweder  eine  Erregung  der  nämlichen 
Muskeln  veranlassen,  die  im  Wege  der  directen  Beflexbahn  liegen,  und  auf 
diese  Weise  die  Reflexbewegung  verstärken,  oder  er  kann  auf  die  sensibeln 
Centraltheile,  welche  gleichzeitig  mit  dem  Reflex  Schmerzempfindung  ver- 
n^teln,  zurückwirken  und  so  den  Reflex  hemmen.  So-  lässt  sich  überhaupt 
das  Nebeneinanderbestehen  dieser  doppelten  Folge  einer  interferirenden 
sensibeln  Reizung  aus  der  doppelten  Leitung  derselben  verstehen:  aus  der 
Uebertragung  auf  andere  sensible  Central theile,  wozu  auch  diejenigen  ge* 
hören,  welche  der  gerade  untersuchten  Reflexbahn  angehören,  und  aus  der 
Uebe-rtragung  auf  Bewegungscentren,  unter  denen  wiederum  diejenigen 
sein  können,  in  welchen  der  beobachtete  Reflex  abläuft. 


Viertes  Oapitel. 

Von  dem  Wesen  der  Reflexerregimg  and  der 
centralen  Innervation  überhaupt. 


L  Zusammenrassung  der  hauptsächlichsten  Versuchsergebnisse. 

§.  67.  Jede  Reflexerregung  unterscheidet  sich;  wie  der  Verlauf  der 
Keflexzuckung  lehrt,  von  einer  directen  Erregung  peripherischer  Nerven 
durch  ihre-  längere  Dauer  und  durch  ihren  verspäteten  Eintritt.  In  beiden 
Beziehungen  können^ wir  der  die  Reflexübertragung  vermittelnden  grauen 
Substanz  einen  Nervenverlauf  von  sehr  grosser  Länge  substituirt  denken.« 
Die  Reflexzuckung  zeigt  also  in  vergrössertem  Maass  dieselben  Differenzen 
von  der  directen  Zuckung ,  wie  die  an  einem  und  demselben  motorischen 
Nerven  höher  oben  und  höher  unten  ausgelösten  Zuckungen  sie  darbieten. 
Aber  während  am  lebenden  Thier  unter  zwei  solchen  in  ungleicher  Ent- 
fernung vom  Muskel  befindlichen  Punkten  des  Nerven  die  Reizung  des 
entfernteren  bei  gleicher  Stärke  des  Reizes  nicht  selten  eine  stärkere 
Zuckung  hervorbringt;  hört  hier  die  Analogie  mjt  der  Reflexzuckung  auf. 
Vielmehr  ist  diese  bei  normaler  Reizbarkeit  des  Rückenmarks  bedeutend 
schwächer  als  die  directe  Zuckung  bei  gleich  starker  Reizung.  Abgesehen 
von  ihrer  längeren  Dauer  zeigt  übrigens  die  Reflexzuckung  nach  momen- 
taner Reizung  keine  Abweichung  von  dem  Zuckungs verlauf  nach  directer 
Erregung  des  motorischen  Nerven;  sie  hat  also  namentlich ,  so  lange  die 
Reizbarkeit  nicht  durch  starke  Ermüdung,  häufige  Reize  oder  toxische 
Einwirkungen  gestört  ist,  durchaus  keinen  tetanischen  Verlauf.  Dem- 
nach wird  bei  der  Reflexübertragung  der  Vorgang  der  Erregung  1)  ver- 
langsamt, 2)  über  eine  grössere  Zeit  vertheilt  und  3)  in  Bezug  auf  seine 
Intensität  vermindert,  so  dass  selbst  ziemlich  starke  Reize,  falls  sie  von 
sehr  kurzer  Dauer   sind,    ganz   erlöschen   können.     Erst  wenn   die  Reize 
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länger  anhalten  oder  sich  oft  nach  einander  wiederholen,  tritt  der  Beflex 
auch  bei  unverändertem  Rückenmark  mit  grösserer  Sicherheit  auf. 

Die  Verzögerung;  welche  die  Erregung  bei  ihrer  Leitung  durch  das 
Rückenmark  erföhrt,  steht  endlich  in  keiner  nachweisbaren  Abhängigkeit 
von  der  Stärke  der  Reizung.  Während  die  directe  Latenz,  d.  h.  die- 
jenige Zeit,  welche  in  Folge  der  Leitung  der  Erregung  im  peripherischen 
Nerven  und  ihrer  Uebertragung  auf  den  Muskel  verfliesst,  mit  wachsender 
Reizstärke  merklich  abnimmt,  ist  die  Reflex  zeit,  die  zur  unmittelbaren 
Uebertragung  der  Erregung  im  Centralorgane  erforderliche  Dauer,  an- 
nähernd von  constanter  Grösse.  Sie  betragt  unter  normalen  Ver- 
hältnissen der  Reizbarkeit  0,008 — 0,015  Secunden.  Auch  in  dieser  Be- 
ziehung unterscheidet  sich  also  die  Reflexleitung  wesentlich  von  der  Leitung 
der  Erregung  in  der  Nervenfaser.  Wegen  der  Abhängigkeit  der  directen 
Latenz  von  der  Stärke  der  Nervenerregung  darf  man  aber  zur  Bestimmung 
der  Reflexzeit  nur  solche  Beobachtungen  verwenden,  in  denen  die  directe 
und  die* Reflexzuckung  beide  von  gleicher  Höhe  sind,  da  nur  in  diesem 
Fall  eine  wirklfche  Gleichheit  der  Erregungsintensität  vorausgesetzt  werden 
darf.  Wird  diese  Bedingung  nicht  eingehalten,  so  erhält  man  eine  Differenz- 
zeit, welche  von  sehr  verschiedener  Grösse  sein  kann.  Sie  erreicht  ihr 
Maximum,  wenn  die  Reflexzuckung  minimal  und  die  directe  Zuckung 
maximal  ist;  sie  wird  umgekehrt  ein  Minimum,  wenn  die  Reflexzucknng 
maximal  und  die  directe  Zuckung  minimal  ist.  Im  letzteren  Fälle  kann 
sogar  die  Differenzzeit  null  oder,  in  allerdings  seltenen  Fällen,  negativ 
werden.     (§.  7—15.)  '   ' 

§.  68.  Bei  der  Uebertragung  der  Reflexerregung  von  der  einen  auf 
'die  andere  Seite  des  Rückenmarks  -  nimmt  sowohl .  die  Verzögerulig  der 
Reizung  wie  ihre  Abschwäcliung  zu.  Das  gleiche  ist  der  Fall  bei  der 
Leitung  der  Reflexe  von  einer  höheren  zu  einer  tiefer  gelegenen  Stelle  des 
Rückenmarks.  Diese  Vefzögerung  ist  aber  verhältnissmässig  grösser  bei 
der  Quer-  als  bei  der  Längsleitung.  Während  nämlich  die  Dauer  der 
Querleitung  im  Mittel  etwa  0,0040  See.  beträgt;  erreicht  sie  bei  der  Längs- 
leitung  kaum  die  nämliche  Grösse.  Die  kurze  Strecke  aus  der  einen  in 
die  andere  Hälfte  des  Rückenmarks  ist  also  in  Bezug  auf  die  Verzögerung 
der  Leitung  mindestens  der  ganzen  Länge  dieses  Centralorgaps  äquivalent. 
Zugleich  ist  hiernach  die  Verzögerung  bei  der  Längsleitung  so  unbedeu- 
tend, dass  sie  sich  Vbn  der  Fortpflanzung  in  der  peripherischen  Nerven- 
faser nicht  merklich  unterscheidet. 

In  ihrem  Verlauf  unterscheidet  sich  aber  die  Reflexerregung,  die 
durch  Quer-  oder  Längsleitung  zu  Stande  kommt,  wieder  ebenso  von  der 
gleichseitigen  Reflexerregung  wie  diese  von  der  directen  Nervenerregung. 
Die  Zuckungen  sind  nämlich  stets  von  längerer  Dauer.   .(§.  16 — 25.) 

Die  Spinalganglien  sind  auf  die  Leitung  der  sensibeln  Reize  zum 
Rückenmark  von  wesentlichem  Einflüsse.  In  ihnen  wird  die  Reisbarkeit 
herabgesetzt,    der  Vorgang  der  Erregung  wird   verzögert   und    in   setner 
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Dauer  verlängert.  Die  Verzögerung  der  Leitung  beträgt  in  den  Spinal- 
ganglien des  Frosches  durchschnittlich  etwa  0^0030  See!    (§.  26—29.) 

Entgegengesetzt  den  Spinalganglien  verhält  sich  die  äussere  Haut. 
In  ihr  müssen  Vorrichtungen  angenommen  werden^  welche  verstärkend  auf 
die  durch  sie  geleitete  Erregung  einwirken;  denn  die  äussere  Haut  ist 
durchweg  viel  reizbarer  als  der  sensible  NerV;  der  sich  in  ihr  ausbreitet. 
Möglicher  Weise  ist  dieser  Einfluss  geknüpft  an  die  Nervenendzellen  der 
Haut  oder  an  Ganglienzellen;  die  in  ^ie  peripherische  Verbreitung  der 
Hautnerven  eingeschaltet  sind.  Durch  jenen  Antagonismus  zwischen .  den 
Endgebilden  der  Nerven  in  der  Haut  und  den  Spinalganglien  gewinnt  der 
Stamm  der  sensibeln Hautnerven  ein  Minimum  diitecter  Reizbarkeit, 
eine  Einrichtung  ^  welche  als  ein  Schutz  des  Centralorgans  vor  dem  Zufluss 
zweckloser  sensoriscber  Erregungen  gedeutet  werden  kann.     (§.  30 — 31.) 

§.  69.  Die  normale  Beflexreizbarkeit  des  Rückenmarks  kann  durch 
mannigfache  Einwirkungen  sehr  bedeutend  verändert  werden :  so  vor  allem 
durch  Aenderungen  der  Temperatur ,  durch  oft  wiederholte  Reize  und 
durch  gewisse  toxische  Einflüsse. 

Erniedrigung  der  Temperatur  bewirkt  1)  Steigerung  der  Reflexreiz- 
barkeit, welche  aber  bei  fortdauernder  Kälte  allmälig  *  wieder  schwindet 
und  schliesslich  in  völlige  Unerregbarkeit  übergeht,  ausserdem  2)  ver- 
späteten Eintritt  und  verlängerten,  bei  höheren  Graden  tetanischen  Verlauf 
der  Reflexe.  Die  Reflexzeit  kann  unter  dem  Einfluss  der  Kälte  in  kurzer 
Zeit  auf  0,035  See,  und  bei  fortgesetzter  Einwirkung  bis  auf  0,060  See, 
also  auf  das  drei-  bis  sechsfache  ihrer  normalen  Dauer  anwachsen.  Höhere 
Temperatur  hat, in  allen  Beziehungen  die  entgegengesetzte  Wirkung.  Der 
Einfluss  der  Jahreszeiten  auf  die  Reflexreizbarkeit  des  Kaltblüters  lässt 
sich  durchaus  auf  die  Temperaturwirkung  zurückfahren.  Die  letztere 
gleicht  aber  augenscheinlich  vollständig  derjenigen  Wirkung,  welche  die 
Aenderung  der  Temperatur  auf  den  Verlauf  der  Erregung  im  periphe- 
rischen Ne^en  besitzt;  nur  sind  die  Einflüsse  auf  das  Centralqrgan  un- 
gleich bedeutender.     (§.  32 — 36.) 

Jede  Reizung  eines  sensibeln  Nerven  hinterlässt  als  Nachwirkung  eine 
Veränderung,  der  Reflexreizbarkeit,  welche,  ähnlich  der  Modification  .  der 
Nervenfaser  durch  die  Reizung,  einen  bestimmten  Verlauf  zeigt.  Zunächst 
wird  nämlich  die  Reizbarkeit  der  centralen  Substanz  vergrössert,  dann 
nimmt  sie  allmälig  ab^  indem  Erscliöpfung  eintritt.  Das  Centralorgan 
unterscheidet  sich  aber  dadurch  von  dem  peripherischen  Nerven,  dass  bei 
jenem  die  Erhöhung  der  Reizbarkeit,  die  positive  Modification,  stärker 
und  andauernder  ist,  und  dass  es  dagegen  langsamer  ermüdet.  (§.  37—39.) 

Nach  der  Einwirkung  der  reflexerhöhenden  Giile  (Strychnin,  Morphin, 
Veratrin,  Atropin  u.  s.  w.)  stellen  sich  Veränderungen  der  Reflexerregung  ein, 
die  im  Wesentlichen  stets  von  übereinstimmender  Art  sind,  aber  in  ihren 
Graden  sehr  verschieden  sein  können.  Es  nimmt  nämlich  1)  die  Wirk- 
samkeit der  kürz  dauernden  Reize  zu,   so,  dass  nun  ein  momentaner  Reiz 
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von  sehr  geringer  Stärke  Reflexerregnng  znr  Folge  bat ;  in  extremen  Fällen 
kann  die  Reflexreizbarkeit  sogar  die  durecte  Erregbarkeit  des  motoriscben 
Nerven  weit  übertreffen.  Damit  ist  verbunden  2)  eine  mebr  und  mehr 
eintretende  Ausgleichung  in  der  Stärke  der  Reflexerregung  nach  starken 
und  nach  schwachen  Reizen.  Im  äussersten  Stadium  der  Strjchninwirkung 
fuhrt  jeder  Reiz  von  der  Reizschwelle  an  in  gleicher  Weise  das  Maximum 
der  Zuckung  herbei.  Sodann  wird  3)  der  Verlauf  der  Reflexzuckung  im- 
mer mehr  verlängert  und  geht  schliesslich  in  einen  dauernden  Tetanus  über. 
Endlich  4)  verspätet  sich  der  Eintritt  der  Zuckung;  es  vergrössert  sich  also 
die  Dauer  der  eigentlichen  Reflexzeit  in  zunehmendem  Maasse.  Diese  Ver- 
spätung ist  um  so  bedeutender,  je  schwächer  der  einwirkende  Reiz  ist  Bei 
der  höchsten  Steigerung  der  Reflexreizbarkeit,  wo  jeder  Reiz  das  Zuckungs- 
maximum herbeiführt;  wird  daher  die  verschiedene  Stärke  der  Reizung 
immer  noch  an  den  Verschiedenheiten  in  der  Dauer  der  Reflexzeit  erkannt, 
die  nun  gerade  ungewöhnlich  gross  geworden  sind.  Nach  der  Einwirkung 
des  Strychnin  kann  auf  diese  Weise  in  extremen  Fällen  die  Reflexzeit  bis 
auf  das  8-  oder  lOfache  ihrer  normalen  Dauer  anwachsen.  (§.  41 — 45.) 

Der  Einfluss  einzelner  reflexerhöhender  Gifte  kann  durch  die  gleich- 
zeitige Einwirkung  auf  andere  Theile  des  Nervensystems  modificirt  werden. 
So  wirkt  das  Morphin  auf  das  enthirnte  lliier  vollkommen  wie  das  Strjch- 
nin;  bei  Anwesenheit  des  Gehirns  ermässigt  dagegen  die  betäubende  Wir- 
kung auf  das  letztere  zugleich  die  Reflexe.  Das  Atropin  ferner  hat  neben 
seiner  reflexerhöhenden  zugleich  eine  paralysirende  Wirkung  auf  das  Rücken- 
mark und  auf  die  peripherischen  Nerven.  Durch  die  letztere  wird  die 
erstere  ermässigt  und  manchmal  in  ihrer  Dauer  protrahirt.  Ebenso  kann 
in  Folge  dessen  das  Atropin  unter  Umständen  eine  schon  eingetretene 
Strjchninwirkung  abschwächen.  (§.  46  —  54.) 

§.  70.  Einen  wesentlichen  Einfluss  auf  die  Stärke  und  den  Ablauf 
einer  Reflexerregung  hat  die  Interferenz  derselben  mit  anderen  Reflex- 
erregungeu;  d.  h.  mit  solchen,  die  durch  die -Reizung  anderer  sensibler 
Fasern  ausgelöst» worden  sind.  Das  Ergebniss  einer  solchen  Interferenz 
ist  1)  abhängig  von  dem  Stadium,  in  welchem  sich  die  interferirende 
Reflexerregung  befindet,  wenn  die  andere,  die  Haupterregung,  beginnt. 
So  lange  die  durch  den  Interfere^zreiz  bewirkte  Reflexzuckung  noch  in 
ihrem  Ablauf  begriffen  oder  erst  seit  kurzer  Zeit  vollendet  ist,  findet  in 
der  Regel  Summation  der  Erregungen  statt.  Liegt  dagegen  eine 
längere  Zeit  zwischen  den  Anfangspunkten  der  zwei  interferirenden  Reflexe, 
so  erfolgt  eine  Hemmung  der  hinzutretenden  Reflexerregung,  welche  Hem- 
mung rasch  zu  ihrer  grössten  Stärke  anwächst,  um  dann  langsam  wieder 
zu  sinken.  Das  Resultat  der  Interferenz  ist  ferner  2)  abhängig  von  dem 
räumlichen  Verhältniss  der  gereizten  Nervenfasern.  Solche 
Fasern,  die  auf  derselben  Seite  und  in  gleicher  Höhe  des  Rückenmarks 
eintreten,  also  später  einem  und  demselben  Nervenstamm '  sieh  anschliessan, 
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bewirken  eine  weit  scbwäcfaere  Hemmung;  als  solche;  die  auf  verschiedenen 
Seiten  oder  in  verschiedener  Höhe  eintreten ;  also  in  ihrem  peripherischen 
Verlauf  verschiedenartigen  Nervenstämmen  zugehören.  Endlich  ist  3)  der 
Zustand  des  Rückenmarks  von  wesentlicher  Bedeutung.  Je  mehr 
der  Zustand  normaler  Leistungsfithigkeit  erhalten  blieb;  um  so  sicherer  darf 
man  in  dem  angegebenen  Stadium  der  Interferenz  die  Hemmung  der  Re- 
flexe erwarten.  Je  mehr  Kälte;  Strychnin  und  andere  reflexerhöhende  Gifte 
oder  auch  nur  die  gewöhnliche  Asthenie  des  Nervensystems  ihre  Wirkungen 
geltend  gemacht  habeu;  um  so  mehr  tritt  die  Hemmung  zurück.  Zunächst 
wird  dieselbe  nur  in  ein  späteres  Stadium  verlegt;  allmälig  aber  bleibt  ide 
gaQz  auS;  so  dass  die  Interferenz  nur  noch  als  eine  allmälig  abnehmende 
Summation  der  Erregungen  aufbritt.  Während  femer  die  Hemmung  für 
Nervenfasern  verschiedener  Seiten  und  Höhen  noch  besteht;  ist  sie  bei  der 
Interferenz  der  gleichseitig  und  in  gleicher  Höhe  einwirkenden  Reize  schon 
erloschen. 

Der  hier  dargestellte  Verlauf  ist  im  Allgemeinen  immer  nachweisbar; 
wenn  man  als  Interferenzreiz  einen  länger  anhaltenden;  als  Hauptreiz  einen 
momentanen  Reiz  nimmt.  Dem  constanten  Strom  kommt  bei  äer  Reflex- 
erregung nur  die  Rolle  eines  dauernden  Reizes  zu.  Eine  Fortpflanzung 
der  elektrotonischen  Veränderungen  durch  die  graue  Substanz  des  Rücken- 
marks lässt  sich  nicht  nachweisen.  (§.  55  —  64.) 

§.  71.  Bei  der  Reizung  sensibler  Gehimtheile  entwickeln  sich  Inter- 
ferenzphänomene; die  denen  bei  der  gleichzeitigen  Reizung  verschiedener 
sensibler  Nervenwurzeln  vollständig  gleichen.  Hierdurch  wird  es  wahr- 
scheinlich; dass  auch  die  Beeinflussung  der  Reflexe  bei  Erhaltung  des 
Gehirns ;  die  gewöhnlich  in  einer  Hemmung;  zuweilen  aber  auch  in  einer 
Verstärkung  derselben  besteht;  ebenfalls  dem  Kreis  dieser  Interferenz- 
erscheinungen zugehört;  indem  sie  der  gleichzeitig  mit  der  Erregung  des 
Reflexorgans  bestehenden  Reizung  sensibler  Hirntheile  ihren  Ursprung 
▼erdankt. 

Alle  Interferenzerscheinungen  endlich;  ob  sie  aus  einer  gleichzeitigen 
Reizung  verschiedener  sensibler  Fasern  hervorgehen;  oder  ob  eine  directe 
centrale  Reizung  betheiligt  ist;  lassen  sich  mit  Wahrscheinlichkeit  auf  eine 
doppelte  Wechselwirkung  zurückführen;  entsprechend  den  entgegengesetz- 
ten Erfolgen  der  Hemmung  und  der  Summation  der  Erregungen;  die  man 
bei  der  Interferenz  beobachtet.  Hemmung  ist  wahrscheinlich  stets  die  un- 
mittelbare Folge  einer  gleichzeitigen  Reizung  verschiedener  sensorischer 
CentralpunktC;  wenn  die  Erregungen  durch  Centralfasem  so  geleitet  wer- 
den; dass  sie  in  einem  und  demselben  sensorischen  Centralgebiete  zusam- 
mentreffen. Summation  der  Reizungen  findet  dagegen;  wie  es  scheint, 
immer  dann  statt;  wenn  von  den  verschiedenen  sensorischen  Gentralgebil- 
deU;  welche  gleichzeitig  erregt  werden ;  die  Erregung  auf  die  nämlichen 
motorischen  Centralpunkte  oder  Fasern  übergeht.    Im  Allgemeinen  wer- 
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den  diese  beiden  Effecte  bei  jeder  gleichzeitigen  Reizung  verschiedener 
sensibler  Fasern  neben  einander  stattfinden  können  ^  und  es  wird  von  den 
besonderen  Bedingungen  des  Versuchs  abhängen,  welche  von  ihnen  das 
Uebergewicht  hat  über  die  entgegenstehende.  In  letzterer  Beziehung  lässt 
sich  als  allgemeines  Ergebuiss  nur  festhalten^  dass  1)  das  Lageverhältniss 
der  gereizten  sensibeln  Theile,  2)  die  Beschaffenheit  des  Centralorgans 
(Leistungsfähigkeit,  thermische  und  toxische  Veränderungen)  und  3)  das 
Stadium,  in  welchem  der  ganze  Vorgang  untersucht  wird,  das  Verhältniss 
der  beiden  Wirkungen  bestimmt,  aus  denen  die  Interferenz  sich  zusammen- 
setzt. (§.  65  u.  66.) 


IL  Beziehungen  der  allgemeinen  Nervenmechanik  zur 
speciellen  Physiologie  der  Gentralorgane. 

§.  72.  Die  besonderen  Functionen  der  einzelnen  Centraltheile  zu  er- 
mitteln gehört  nicht  zur  Aufgabe  der  allgemeinen  Nervenmechanik.  Wohl 
aber  hat  die  letztere  die  in  dieser  Beziehung  von  der  speciellen  Nerven- 
physiologie gewonnenen  Ergebnisse  den  allgemeineren  Vorstellungen,  zu  denen 
sie  selbst  gelangt  ist,  unterzuordnen.  Sie  muss  es 'versuchen,  die  complexen 
Erscheinungen, /welche  die  physiologische  Untersuchung  der  einzelnen  Cen- 
traltheile ergiebt,  aus  den  elementareren  Thatsachern  abzuleiten,  welche  sie 
in  Bezug  auf  die  Verhältnisse  der  Leitung  und  Uebertragung  der  Er- 
regungen innerhalb  der  centralen  Substanz  gesammelt  hat.  Nicht  bloss  die 
specielle  Physiologie  der  im  engeren  Sinne  so  genannten  Gentralorgane^ 
des  Rückenmarks  und  Gehirns,  kann  zum  Object  einer  solchen  die  Expe- 
rimentalkritik  mit  der  Subsumtion  unter  allgemeine  Principien  verbindenden 
Untersuchung  gemacht  werden,  sondern  auch  die  Innervation  gewisser  Or- 
gane, welche  theil weise  von  peripherisch  gelagerten  centralen  Gebilden  aus- 
geht, wie  des  Herzens,  der  Blutgefässe,  des  Darms,  bietet  sich  hier  der 
Erörterung  dar.  Was  die  eigentlichen  Gentralorgane  betrifit  so  wird  es 
sich  empfehlen  zuerst  die  Verhältnisse  der  Leitung  in  ihnen,  abgesehen 
von  der  speciellen  physiologischen  Function,  welche  jedem  einzelnen  Cen- 
traltheile zukommt,  abgesondert  zu  behandeln,  und  dann  erst  einen  Blick 
auf  die  allgemeinen  Bedingungen  zu  werfen,  welche  in  Bezug  auf  die 
Theilung  der  Functionen  vorausgesetzt  werden  müssen.  Denn  die  grössere 
oder  geringere  Erleichterung  oder  Erschwerung  der  Leitung  nach  verschie- 
denen Richtungen  ist  offenbar  wieder  das  relativ  Einfachere,  das  unmittel- 
barer aus  den  allgemeinen  Eigenschaften  der  centralen  Nervensubstanz  sich 
erklären  muss,  während  die  Beziehung  bestimmter  centraler  Gebiete  zur 
Function  einzelner  peripherischer  Organe  zunächst  aus  den  Verhältnissen 
der  Leitung  und  demnach  erst  mittelbar  aus  den  allgemeineren  Principien 
der  Nervenmechanik  zu  deduciren  sein  wird. 
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1.  Die  Leitung  der  Erregungen  im  Centralorgan. 

§.  73.  Durch  das  physiologische  Experiment  sind  unter  den  centralen 
Leitungs Vorgängen  diejenigen  imKtickenmark  bis  jetzt  am  meisten  auf- 
geklärt. Unsere  eigenen  Versuche  geben  hierzu  durch  die  Messung  der 
Zeitverhältnisse  der  Leitung  einige  weitere  Beiträge.  Wenn  wir  von  der' 
naheliegenden  Vorstellung  ausgehen^  dass  unter  sonst  gleichen  Bedingungen 
die  Leitung  der  Erregung  um  so  mehr  verzögert  wird,  je 'grössere  Wider- 
stände sich  ihr  entgegenstellen;  so  kommen  wir  zu  dem  Schlüsse,  dass  zu- 
nächst jeder  Erregung,  auf  welchen  Wegen  sie  auch  verlaufe,  innerhalb 
des  Centralorgans  grössere  Widerstände  entgegentreten  als  im  peripheri- 
schen Nerven,  dass  aber  dann  relativ  am  leichtesten  die  Leitung  auf  der 
gleichen  Seite,  auf  welcher  der  gereizte  Nerv  in  das  Rückenmark  ein- 
tritt, von  statten  geht,  dass  schwieriger  die  Leitung  nach  der  entgegen- 
gesetzten Seite  erfolgt,  und  dass  sich  weiterhin  noch  Widerstände  einfinden, 
wenn  die  Erregung  in  der  Richtung  der  Längsachse  des  Marks  geschehen 
soll.  Doch  sind,  wie  wir  gesehen  haben,  die  Widerstände  der  Längsleitung 
wieder  relativ  geringer  als  diejenigen  der  Querleitung,  und  sie  scheinen 
den  Leitungswiderstand  in  den  peripherischen  Nerven  nicht  erheblich  zu 
übertre£Pen.  • 

Alle  diese  Resultate  beziehen  sich  aber  nur  auf  jene  Leitungsbahnen, 
welche  die  sensibeln  mit  den  motorischen  Fasern  innerhalb  des  Central- 
organs verbinden,  welche  also  bei  der  Reflexleitung  in  Anspruch  genom-  * 
men  werden.  Es  sind  dies  zugleich  solche  Leitungsbahnen,  von  denen  nach 
unserer  heutigen  Kenntniss  der  Centralorgane  durchaus  angenommen  wer- 
den muss,  dass  sie  graue  Heerde  durchsetzen,  dass  demnach  bei  ihnen 
stets  die  eigenthUmlichen  Leitungsverhältnisse,  der  centralen  Substanz  in 
Rücksicht  fallen. 

Anders  verhält  es  sich  zum  Theil  bei  jenen  Leitungen,  die  innerhalb 
einer  und  derselben  Fasergattung  verbleiben.  Hier  sind  wir  angewiesen 
auf  die  Versuche,  welche  partielle  Durchschneidungen  des  Marks  ergeben; 
an  Messungen  der  Leitungsverzögerungen  wird  in  diesem  Fall  wohl  noch 
lange  nicht  zu  denken  sein.  Es  bleibt  also  nichts  übrig  als  die  grössere 
oder  geringore  Schwierigkeit  der  Leitung  nach  dem  Grad  der  Reizbarkeit 
zu  bemessen,  d.  h.  nach  der  Litensität  des  Reizes,  dessen  man  bedarf,  um 
auf  einer  bestimmten  Leitungsbahn  eine  Empfindung  oder  eine  Muskel- 
zuckung von  gegebener  Grösse  hervorzubringen.  Dass  man  sich  auch  so 
bis  jetzt  nur  sehr  approximativer  Verfahrungsweisen  bedient  liat',  ist  be- 
kannt *).  Abgesehen  von  den  sonstigen  Schwierigkeiten,  die  sich  dem  Ver- 
suche entgegenstellen,  sind  hier  besonders  jene  Veränderungen  hinderlich, 
die  in  Folge  des  operativen  Eingriffs  auf  das  Rückenmark  eintreten  und 
auf  eine  rasch  anwachsende  und  sich  ausbreitende  Steigerung  der  Reizbar- 


^)  VergU  moine  physiologische  Psychologie  S.  111  f. 
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keit  hinweisen^  welche  sich  in  der  den  Verletzungen  folgenden  sogenann- 
ten Hyperästhesie  und  Hyperkinesie  verräth.  Als  der  einzige  für  uns  be- 
deutungsvolle Ertrag  dieser  Durchschneidungsversuche  blisibt  daher  der  zu 
verz'eichneu;  dass  innerhalb  der  weissen  Stränge  des  Rückenmarks  die  Er- 
regung bestimmte  Bahnen  einhält,  die  jedoch  theilweise,  sowohl  für. die 
sensorischen  wi^  für  die  motorischen  Bahnen,  in  der  Mittellinie  sich  kreu- 
zen, dass  dagegen  die  centrale  graue  Substanz  Erregungen  jeder  Art  in 
jeder  Richtung  zu  leiten  vermag. '  Dabei  unterscheidet  sich  aber  diese  Lei- 
tung durch  graue  Masse  wesentlich' von  derjenigen  durch  die  Markstränge 
dadurch  ^ .  dass  ^s  weit  stärkerer  Reize  bedarf,  um  sie  hervorzubringen ; 
und  damit  hängt  sichtlich  die  weitere  Eigenschaft  der  Centralen  Substanz 
zusammen,  dass  ihre  directe  Reizbarkeit  eine  sehr  geringe  ist.  Wir  kSnnen 
nicht  zweifeln,  dass  hier  die  nämliche  Eigenschaft  derselben  sich  geltend 
macht  wie  bei  den  Re'flexversuchen :  sie  setzt  der  auf  sie  eindringenden 
Erregung  grössere  Widerstände  entgegen.  Versuchten  wir  die  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit der  rein  sensibeln  oder  der  rein  motorischen  Leitung 
unter  verschiedenen  Umständen  zu  messen,  so  würden  wir  zweifelsohne 
finden,  dass  sie  eine  bedeutende  Verzögerung  erfährt,  sobald  sie  eine  Strecke 
weit,  statt  durch  die  weissen  Markstränge,  durch  die  graue  Substanz  er- 
folgt. Leitet  diese  aber  einmal  eine  Erregung,  so  verleiht  sie  derselben 
auch  alsbald  eine  grössere  Stärke.  Hiedurch  kam  Schiff  zu  der  eigen- 
thümlichen  Vorstellung,  durch  die  graue  Substanz  würden  bloss  Schmerz- 
eindrücke geleitet  *).  Es  handelt  sich  hier  aber  offenbar  um  eine  Er- 
scheinung, die  ganz  und  gar  der  Verlängerung  der  Reflexzuckung  im 
Vergleich  mit  der  directen  Zuckung  sowie  der  allgemeinen  Neigung  der 
Reflexe  zur  tetanischen  Form  der  Erregung  entspricht. 

§.  74.  Die  Theorie  der  centralen  Leitungsbahnen  muss  nothwendig 
über  diese  verschiedene  Leichtigkeit,'  mit  der  die  Leitung  geschieht  je  nach 
dem  Wege,  der  ihr  augewiesen  ist,  Rechenschaft  geben.  Wir  sehe»  hier 
die  Verhältnisse  der  Leitung  zwischen  zwei  im  Allgemeinen  denkbareui 
aber  mit  den  wirklichen  Eigenschaften  der  Centralorgane  unvereinbaren 
Extremen  die  Mitte  halten.  Denken  wir  uns,  das  System  der  centralen 
Bahnen  wäre  so  beschaffen,  dass  die  Verknüpfungen  der  verschiedenen  Fa- 
sern durch  Ganglienzellen,  welche  schliesslich  eine  nähere  oder  entferntere 
Verbindung  aller  Gebiete  des  Centralurgans  herstellen,  die  Leitung' nach 
'allen  Richtungen  mit  gleicher  Leichtigkeit  gestatteten,  so  würde  jede  ir- 
gendwo im  Gentralorgan  anlangende  Erregung  zerfliessen,  ohne  einen  be- 
stimmt localisirten  Effect  hervorbringen  zu  können.  Denken«  wir  uns  da- 
gegen, im  Gentralorgan  bliebe  jede  Leitungsbähn  ähnlich  isolirt  wie  im 
peripherischen  Verlauf  der  Nerven,  so  würde  jede  Erregung  nur  eine  ein* 


*)  Schiff,  Lehrbuch  der  Physiologie  S.  251  f.  Vgl.  a.  meine  physiol.  Psy- 
cholog^ie  S.  118  f. 
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zige  bestimmt  localisirte  Wirkung  haben;  es  wäre  nicht  möglich^  dass  bei 
der  Verstärkung  der  Reizung  diese  über  weitere  Bahnen  sich  ausbreitete, 
wie  wir  es  bei  der  Reflexerregung  kennen  lernten ;  oder  dasS;  wenn  die 
gewöhnliche  Leitungsbahn  unwegsam  wird,  eine  neue  eingeschlagen  wird, 
wie  dies  schon  die  Durchschneidungsversuche  am  Mark  und  noch  in  höhe- 
rem Grade  die  Erscheinungen  der  stellvertretenden  Function  im  Gehirn 
zeigen  *).  Die  eigenthümliche  Beschaffenheit  der  centralen  Leitungen,  nach 
der  sie  zwischen  jenen  beiden  Extremen  die  Mitte  halten,  kann  aber '  ihren 
Grund  nur  haben  in  der  Verknüp^ngsweise  der  leitenden  Fasern  mit  cen- 
tralen Gebilden,  also  vermuthlich  mit  Ganglienzellen.  Denn  das  Gesetz 
der  isolirten  Leitung,  das  für  die  peripherische  Nervenfaser  gilt,  ist  wenig- 
stens annähernd  auch  für  die  centrale  erfüllt,  wie  die  Durchschneidungs- 
versuche an  den  weissen  Rückenmarkssträngen  lehren.  Ein  blosses  Con- 
volut  leitender  Fasern  ohne  die  Interpolation  centraler  Gebilde  würde  daher 
immer  nur  ein  System  der  zuletzt  bezeichneten  Art  erzeugen,  bei  welchem 
weder  eine  gleichzeitige  Vielheit  der  Leitungen  noch  stellvertretende  Func- 
tion stattfinden  könnten.  Die  peripherische  Nervenfaser  leitet  femer  eine 
auf  sie  einwirkende  Erregung  in  gleicher  Weise  nach  beiden  Ry^htungen, 
wie  nicht  bloss  aus  der  Fortpflanzung  der  inneren  Molecularvorgänge,  wie 
z.  B.  der  negativen  Stromesschwankung,  sondern  vor  allem  aus  den  bei 
der  Verkeilung  der  Durchschnittsenden  functionell  verschiedener  Nerven 
eintretenden  Erscheinungen  sich  schliessen  lässt.  Bekanntlich  haben  Phi- 
lipeaux  und  Vulpian  zuerst  gezeigt,  dass,  wenn  man  bei  jungen  Hun- 
den den  centralen  Stumpf  des  nervus  lingualis  mit  dem  peripherischen  des 
nervus  hypoglossus  zusammenheilt,  die  Reizung  des  Lingualisstammes  ober- 
halb der  Narbe  Zuckungen  in  der  betreffenden  Zungenhälfte  herbeiführt**). 
In  diesem  Fall  leitet  also  ein  ursprünglich  sensibler  Nerv  in  centrifugaler 
Richtung.  Ebenso  kann  aber  ohne  Zweifel,  wenn  man  die  geeigneten  Be- 
dingungen herbeiführt,  ein  motorischer  Nerv  Reize  in  centripetaler  Rich- 
tung leiten.  Wenn  nun,  wie  wiederum  mit  der  grössten  Wahrscheinlichkeit 
angenommen  werden  muss,  die  centralen  Nervenfasern  in  ihren  wesent^ 
liehen  Eigenschaften  den  peripherischen  gleichen,  so  müssen  alle  jene  Ei- 
genthümlichkeiten,  durch  welche  sich  die  Leitung  innerhalb  der  Central- 
organe  von  der  peripherischen  Nervenleitung  unterscheidet,  auf  die  Eigen- 
schaften der  in  den  Verlauf  der  Fasern  eingeschalteten  Zellen  zurückgeführt 
werden.  Hier  handelt  es  sich  nun  nicht  bloss  um  die  oben  hervorgehobe- 
nen grösseren  oder  geringeren  Widerstände  der  Leitung,  welche  sich  aus 
den  Reflex  -  und  Durchschneidungsversuchen  ergeben,  sondern  nicht  minder 
um  die  wichtige  Thatsache,  dass  trotz  der  doppelsinnigen  Leitungsfähigkeit 
der  Nervenfasern  die  Leitung  dennoch  eine  einsinnige  ist,  dass  also 
namentlich  solche  Reize,  die  irgendwo  auf  den  peripherischen  Verlauf  der 


*)  S.  meine  physiol.  Psychologie  S.  2dl. 
**)  Jonmal  de  la  Physiologie,  t.  VI  p.  421. 
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motorisclien  Nervenfasern  einwirken;  immer  nur  Maskelzuckang^  nie- 
mals aber  irgend  einen  Effect  innerhalb  des  Centralorgans  hervorbringen. 
Dieses  letstere  ist  ja  keineswegs  so  selbstverständlich,  wie  man  es,  nun 
einmal  an  die  Thatsache  gewöhnt,  anzusehen  pflegt.  Man  kann  auch  diese 
centrale  Wirkungslosigkeit  motorischer  Nervenreizungen  keineswegs  bloss 
daraus  erklären  wollen,  dass  die  motorischen  Fasern  schliesslich  im  Gehirn 
in  Ganglienzellen  endigen,  welche  eben  nicht  mit  der  Fähigkeit  der  Em- 
pfindung begabt  sind.  Denn  die  motorischen  Centralgebilde  des  Rücken- 
marks  sind,  wie  die  Reflexversuche  lehren,  mit  den  sensibeln  Fasern  irgend- 
wie in  Verbindung  gesetzt.  Wenn  aber  die  Leitung  von  den  sensibeln  zu 
den  motorischen  Centralgebilden  wegsam  ist,  so  ist  es  keinedwegs  selbst- 
verständlich, sondern  im  Gegentheil  sehr  auffallend,  dass  dieselbe  Leitung 
in  der  entgegengesetzten  Richtung,  von  den  motorischen  zu  den  sensibeln 
Zellen  oder  sonstigen  Centralgebilden  nicht  wegsam  ist.  Da  wegen  der 
doppelsinnigen  LeitungsfUhigkeit  der  Nervenfasern  in  diesen  der  Grund 
nicht  liegen  kann,  so  kann  er  eben  nur  in  den  centralen  Elementen  selbst 
liegen,  in  welchen  die  leitenden  Fasern  unmittelbar  nach  ihrem  Eintritt  in 
das  Mark,  wie  die  anatomische  und  die  physiologische  Untersuchung  in 
gleicher  Weise  wahrscheinlich  machen,  endigen.  Der  Grund  der  thatsäch- 
lich  bestehenden  einsinnigen  Leitung  muss  mit  einem  Wort,  da  er  in 
den  Nervenfasern  nicht  gesucht  werden  kann,  wie  die  ältere  Physiologie' 
glaubte,  in  den  centralen  Elementen  gelegen  sein.  Diese  müssen  minde- 
stens innerhalb  der  motorischen  Leitungsbahn  eine  solche  Beschaffenheit 
besitzen,  dass  sie  in  der  einen  Richtung  die  Erregungen  durchlassen,  in 
der  entgegengesetzten  Richtung  ihnen  den  Durchgang  versagen.  Wie  aber 
hier  ein,  so  viel  wir  wissen,  nicht  zu  Überwindender  Widerstand  der  Lei- 
tung in  einer  bestimmten  Richtung  sich  entgegenstellt,  so  gibt  es  offenbar 
noch  andere  Widerstandsunterschiede  geringeren  Grades,  durch  welche 
eine  Reizung  in  einer  bestimmten  Richtung  vorzugsweise  leicht,  in  andern 
Richtungen  schwerer  geleitet  wird,  entweder  nur  bei  grösserer  Intensität 
der  Reize,  oder  aber  wenn  die  normale  Bahn  unterbrochen  ist 

Wir  müssen  hiernach  von  der  Voraussetzung  ausgehen,  dass  ein  und 
dasselbe  centrale  Element,  also  wahrscheinlich  eine  und  dieselbe  Ganglien- 
zelle, den  Reizungsvorgang  in  einer  bestimmten  Richtung  von  einer  ein- 
tretenden auf  eine  austretende  Faser  leicht  zu  übertragen  vermag,  dass 
dagegen  in  einer  andern,  entgegengesetzten  Richtung  eine  solche  üeber- 
tragung  entweder  gar  nicht  oder  nur  mit  Ueberwindnng  grösserer  Wider- 
stände geschehen  kann.  Denn  wollte  man  etwa  versuchen  die  Function 
der  Uebertragung  und  der  Hemmung  der  Erregungen  auf  verschiedene 
Elemente  zu  vertheilen,  so  würde  man  um  jene  Voraussetzung  doch  nicht 
herumkommen.  Gesetzt  z.  B.,  man  wollte  die  Thatsache,  dass  Reizungen 
der  motorischen  Nerven  nicht  auf  die  sensibeln  Markstränge  Übertragen 
werden  können,  damit  erklären,  dass  zwischen  den  Ganglienzellen  der 
Vorderhömer  und  denen  der  Knterhömer  des  Rückenmarks  irgend  welche 
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hemmende  Elemente  eingeschaltet  seien ;  so  müsste  von  diesen  abermals 
vorausgesetzt  werden  ^  dass  sie  zwar  die  Leitung  der  Erregung  von  der 
motorischen  auf  die  sensorische  Oanglienzelle;  nicht  aber  umgekehrt  die 
Leitung  von  dieser  .auf  jene  aufhalten  y  da  eine  solche  ja  thatsächlich  bei 
der  Reflexübertragung  stattfindet.  Es  ist  also  augenscheinlich  viel  ein-^ 
facher  und  steht  sogar  mit  den  anatomischen  Verhältnissen  ^  so  weit  sie 
bekannt  sind^  mehr  im  Einklang  ^  wenn  man  die  verschiedene  Leitungs- 
föhigkeit  nach  verschiedenen  Richtungen  ohne  weiteres  als  eine  Eigenschaft 
der  centralen  Elemente  überhaupt  postulirt,  wobei  immerhin  noch  ange- 
nommen werden  kann,  dass  solche  Unterschiede  in  einzelnen  Ganglienzellen 
mehr  als  in  andern  ausgebildet  seien,  und  dass  sie  in  manchen  vielleicht 
ganz  verschwinden. 

Die  einfachste  Vorstellung ,  welche  wir'  mit  Rücksicht  auf  diese  noth- 
wendig  zu  postulirende  Verschiedenheit  der  LeitungsfÜhigkeit  centraler  Ele- 
mente nach  verschiedenen  Richtungen  uns  bilden  können ,  besteht  nun 
offenbar  in  der  Annahme ;  dass  die  Art  der  Fortpflanzung  der  einem  cen- 
tralen Element  zugeleiteten  Erregung  durch  dieses  Element  von .  dem  Ort' 
abhängt  y  wo  in  demselben  die  zuleitende.  Faser  endigt.  Selbstverständlich 
muss  dabei  vorausgesetzt  werden,  dass  das  centrale  Element  ein  zusammen- 
gesetztes Gebilde  sei,  was  ohnehin  bei  den  Ganglienzellen  schon  die  ana- 
tomische Untersuchung  zweifellos  macht,  die  hier  Überdies  der  Annahme 
eines  verschiedenen  Endigungsortes  der  verschiedenen  zuführenden  Fasern 
im  Innern  der  Zelle  mindestens  nicht  unglinstig  ist.  Es  sei  hier  nur  der 
auffallenden  Verschiedenheit  gedacht,  welche  an  den  grossen  motorischen 
Zellen  der  VorderhÖi^ner  nach  der  Entdeckung  von  Deiters  der  aus  dem 
Centrum  der  Zelle  hervorkommende  Achsenfortsatz  gegenüber  den  aus  der 
Peripherie  der  Zelle  entspringenden  s.  g.  Protoplasmafortsätzen  darbietet*). 

,  Wir  wollen  —  lediglich  um  die  Vorstellungen  zu  fixiren,  ohne  dass 
damit  eine  irgendwie  näher  zu  begründende  Hypothese  aufgestellt  werden 
soll  —  annehmen,  der  Widerstand,  welcher  sich  der  in  einer  Faser  zuge- 
leiteten Erregung  entgegenstellt,  nehme  zu,  wenn  die  Faser  in  centraleren 
Theilen  der  Zelle  endige,  und  erreiche  also  bei  einer  vollständig  centralen 
Endigung  sein  Maximum.  Es  würde  dann,  um  ein  concretes  Beispiel  zu 
wählen,  die  durch  einen  Protoplasm^ortsatz  einer  grossen  motorischen  Zelle 
zugeführte  Erregung  ohne  erhebliche  Schwierigkeit  durch  dieselbe  sich 
fortpflanzen  und  auf  eine  andere  Faser  übergehen  können,  die  durch  den 
Achsenfortsatz  zugeführte  Erregung  würde  jedenfalls  nur  nach  Ueberwindung 
sehr  bedeutender  Widerstände  übertragen  werden,  wahrscheinlich  aber,  da 
der  Achsenfortsatz  in  den  centralsten  Theil  der  Zelle  sich  einpflanzt,  ganz 
erlöschen. 


^)  Deiters,  Untersuchaogen  über  Gehirn  und  Rückenmark.    Braunschweig 
1865.  S.  67. 
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Diese  Annahme  über  die  grösseren  oder  geringeren  Widerstände,  die 
sich  der  Uebertragung  der  Erregungen  in  der  centralen  Zielle  entgegen- 
setzen,  je  nach  dem  Ort,  wo  die  leitenden  Fasern  in  ihr  endigen ,  genügt 
nun  aber  npch  niclit,  um  den  ganzen  Einfluss  jener  centralen  Gebilde  auf 
die  Leitung  zu  bestinunen,  sondern  es  muss  die  weitere  Annahme  hinzu- 
gefügt werden,  dass  die  <^entrale  Zelle  die  Erregungen,  in  welche  sie  selbst 
durch  die  'ihrer  peripherischen  Region  zugeführten  Reize  gerathen  ist,  nicht 
mit  gleidier  Leichtigkeit  auf  alle  aus  ihr  entspringenden  Fasern,  sondern 
vorzugsweise  auf  bestimmte  Fasern  überträgt.  Die  einfachste  Annahme 
wird  auch  hier  wieder  darin  bestehen,  dass  solches  von  den  Orten  ab- 
hängt, an  denen  innerhalb  der  centralen  Zelle  die  einzelnen  Fasern,  endi- 
gen. Prüfen  wir  nun,  welche  Annahme  hier  gemacht  werden  muss,  damit 
sich  die  verschiedenen  Erscheinungen  der  centralen  Leitimg  ungezwungen 
erklären,  so  ergiebt  sich,  dass  für  die  Zelle  als  Ausgangsort  der  Er- 
regungen die  Bedingungen  des  Fasereintritts  denjenigen  entgegengesetzt 
sein  müssen,  die  fUr  die  Zelle  als  Auf  nähme  ort  der  Erregungen  existi- 
<ten.  Wenn  sich  vorzugsweise  einer  der  centralen  Region  zugeleiteten  Er- 
regung Widerstände  entgegensetzen,  so  dass  die  Zelle  selbst  schwer  oder 
gar  nicht  durch  einen  hier  zugeführten  Reiz  in  Erregung  versetzt  werden 
kann:  so  werden  dagegen  anderseits  Erregungen,  die  in  ihr  irgendwie, 
z.  B.  durch  der  peripherischen  Region  zugefUhrte  Reize,  entstanden  sind, 
vorzugsweise  oder  auch  ganz  allein  auf  die  der  centralen  Region  entstam- 
menden Fasern  sich  übertragen. 

Es  erhellt  ohne  weiteres,  dass  eine  solche  Einrichtung  das  Stattfinden 
von  l^eitungen  in  einer  bestimmten  Richtung  ermöglichen  muss,  trotzdem 
dass  die  leitenden  Fasern  selbst  ein  doppelsinniges  Leitungsvermögen  be- 
sitzen. Man  wird  sagen,  es  sei  eben  durch  eine  derartige  Annahme  ledig- 
lich das  doppelsinnige  LeitnngsvermÖgen  von  der  Nervenfaser  auf  die  cen- 
trale Zelle  übertragen.  In  der  That  ist  das  der  Fall;  es  ist  aber  auch 
dasjenige  was  durch  die  Thatsachen  gefordert  wird.  Denn  diese  erheischen 
gebieterisch,  an  den  centralen  Elementen  solche  Einrichtungen  vorauszu- 
setzen, welche  die  thatsächlich  stattfindende  einsinnige  Leitung  erklär- 
lich machen.  In  welcher  Weise  solchen  Einrichtungen  auch  ein  mechani- 
sches Yerständniss  sich  abgewinnen  lässt,  werden  wir  später  zu  untersuchen 
haben. 

§•  75.  Aber  hiermit  sind  die  Voraussetzungen  noch  nicht  erschöpft, 
die  erforderlich  sind.  Die  einsinnige  Leitung  ist  nur  eine  und  vielleicht 
nicht  einmal  die  bedeutsamste  unter  den  Erscheinungen,  welche  bei  der 
Fortpflanzung  der  Erregungen  durch  die  centrale  Substanz  sich  darbieten. 
Zunächst  muss  hervorgehoben  werden,  dass  die  Leitung  durch  eine  cen- 
trale Zelle  wahrscheinlich  niemals  ein  so  einfacher  Vorgang  ist  wie  die 
peripherische  Nervenleitung.  Die  Reflexerscheinungen  wenigstens  machen 
es  wahrscheinlich,  dass  schwächere  Reize  'stets  in  der  Oanglienzelle  er- 
löschen, und  dass  diese  dagegen,  sobald  sie  einmal  in  Erregung  geräth. 
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eine  längere  Zeit  hindurch  lebendige  Kräfte  entwickelt.  Yermuthlich  wer- 
den zwar  bei  d»  ein&chen  sensibeln  und  motorischen  Leitung  diese  Ver- 
änderungen so  bedeutend  nicht  sein  wie  bei  der  Befiezübertragung.  Aber 
es  ist  doch  nicht  unwahrscheinlich,  dass  derartige  Einflüsse  auf  den  Ver- 
lauf der  Erregung  bei  jeder  Leitung  durch  centrale  Gebilde  in  einem  ge- 
wissen Grade  stattfinden.  Wir  können  dieselben  kurz  dahin  zusammen- 
fassen'y  dass  in  der  centralen  Substanz  leicht  schwächere  Reizungen ,  die 
ihr  zugeftihrt  werden,  latent  werden,  während  stärkere  Reizungen  Kräfte 
auslösen,  die  in  jener  Substanz  selbst  latent  gewesen  sind.  Wie  dieses 
Verhalten  mechanisch  zu  deuten  sei,  werden  wir  später  untersuchen.  Hier 
muss  nur  darauf  hingewiesen  werden,  dass  in  demselben  offenbar  schon 
eine  Bedingung  zu  den  zwei  entgegengesetzten  Wirkungen,  welche  die  cen- 
trale Zelle  auf  die  ihr  zugeleiteten  Erregungen  ausübt,  gegeben  ist.  Denken 
wir  uns  die  Eigenschaft,  Reize  in  den  latenten  Zustand  überzuführen,  in 
höherem  Grade  ausgebildet,  so  wird  jeder  zugeführte  Reiz  verschwinden. 
Die  andere  Eigenschaft  dagegen,  durch  den  Anstoss  des  Reizes  zur  Ent- 
wicklung bisher  latenter  Kräfte  angeregt  zu  werden,  ist  offenbar  bei  jeder 
Fortpflanzung  einer  Erregung  wirksam.  Nach  dem  ersten  Theil  der  zu 
Grunde  gelegten  Hypothese  wird  anzunehmen  sein,  dass  die  erstcre  Eigen- 
•schaft  vorzugsweise  in  der  centralen,  die  letztere  in  der  peripherischen 
Region  ausgebildet  sei.  Nach  dem  zweiten  Theil  unserer  H3rpothese  aber 
werden  wir  voraussetzen  müssen,  dass  diejenige  Region  der  centralen  Zelle, 
welche  die  unmittelbar  in  sie  eintretenden  Reize  latent  macht,  auf  der  an- 
dern Seite,  sobald  zur  Entwicklung  lebendiger  Kräfte  in  der  Zelle  Anlass 
gegeben  ist,  vorzugsweise  diese  Entwicklung  übernimmt,  so  dass  der  in 
der  Zelle  vorhandene  Erregungszustand  hauptsächlich  auf  die  aus  der  cen- 
tralen Region  entspringenden  Leitungsbahnen  sich  überträgt. 

Endlich  ist  noch  die  Annahme  geboten,  dass  zwischen  den  beiden 
Verhaltungs weisen,  die  wir  als  diejenige  der  centralen  und  als  diejenige 
der  peripherischen  Region  bezeichnet  haben,  alle  möglichen  Grad- 
abstuftmgen  vorkommen  können.  Auch  diese  Annahme  motivirt  sich  im 
allgemeinen  durch  die  der  centralen  Substanz  überhaupt  zukommende 
Doppeleigenschaft,  einerseits  äussere  Reize,  die  sie  treffen,  latent  werden 
zu  lassen,  und  anderseits  selbst  lebendige  Eüräfte  zu  entwickeln.  Versinn- 
•lichen  können  wir  uns  aber  jene  Annahme  einer  Gradabstuftmg  des  Ver- 
.haltens,  wenn  wir  uns  die  centrale  Zelle  zwischen  der  Peripherie  und 
dem  Centrum  in  eine  grössere  Zahl  concentrischer  Zonen  getheilt  denken, 
in  welchen  nun  je  nach  ihrer  Lage  mehr  die  Eigenschaften  der  periphe- 
rischen oder  der  centralen  Region  vorwalten,  und  wenn  wir  uns  vorstellen, 
dass  möglicher  Weise  aus  jeder  dieser  Zonen  leitende  Fasern  entspringen 
können.  Auf  diese  Weise  würde  es  verständlich  werden,  dass  es ,  wie  die 
Erscheinungen  der  Reflexleitung  zeigen,  sehr  verschiedene  Grade  des 
Widerstandes  gibt,  je  nach  der  Richtung,  in  welcher  der  Erregungs- 
vorgang im  Gentralorgane  sich  fortpflanzt. 

's* 
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Suchen  wir  hiernach  uns  von  den  für  die  einfachsten  Leitnngsvorgftnge 
im  Klickenmark  getroffenen  Einrichtungen  ein  Bild  zu  entwerfen ,  so  würde 
sich  dieses ;  wenn  wir  uns  auf  die  Betrachtung  der  Leitung  zwischen  einem 
unmittelbar  verbundenen  Zellencomplex  beschränken^  etwa  folgendermassen 
gestalten  (Fig.  41).  Je  zwei  zunächst  verbundene  motorische  Zellen  My^ 
und  M^  sind  durch  zugehörige  motorische  Fasern  m^y  m^y  mj  so  unter 
einander  und  mit  ausserhalb  gelegeneu  Gebilden  in  Verbindung  gesetzt, 
dass  jede  Faser  m^  in  der  centralen  Region  der  centralwärts  gelegenen 
Zelle  M^  und  in  der  peripherischen  Region  der  peripherisch  gelegenen  Zelle 
M^  endet;    bis  endlich   die   aus   der  letzten  Zelle  M^  entspringende  Faser 


Pig.  41. 

als  peripherische  Nervenfaser  m^  die  centrale  Region  ihrer  Ursprungszclle 
mit  einem  Muskel  in  Verbindung  setz£.  Ein  auf  »i^  einwirkender  Reiz 
erlischt  nun  nach  den  gemachten  Voraussetzungen  in  M^ ,  ein  in  Wj  zuge- 
flihrter  Reiz  dagegen  pflanzt  durch  M^y  M^  bis  in  die  Faser  i»i  sich  foit 
In  der  entgegengesetzten  Weise  sind  die  sensorischen  Zellen  Sj,  S^ 
mit  den  zu  ihnen  gehörenden  Fasern  verbunden.  Jede  Faser  $2  endet 
nämlich*  in  der  peripherischen  Region  der  centralwärts  und  in  der  cen- 
tralen Region  der  peripherisch  gelegenen  Zelle;  die. zuletzt  entspringende 
peripherische  Nervenfaser  8^  ist  daher  mit  der  peripherischen  Region  der 
ihr  zugehörenden  Zelle  S^  verbunden.  Einem  in  8^  zugeleiteten  Reize 
wird  in  S^  ein  grosser  Widerstand  entgegengesetzt ,  ein  in  5^  zugeleiteter 
Reiz  pflanzt  dagegen  ohne  Schwierigkeit  durch  S^  und  S^  nach  5,,  also 
in  centripetaler  Richtung  sich  fort. 
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Endlich  nehmen  wir  noch  an^  dass  jede  sensorische  Zelle  ^S^  mit  einer 
motorischen  M^  so  verbunden  sei;  dass  von  der  centralen  Region  der^elle 
Si  eine  Faser  ausgeht  und  in  eine  mittlere  Region  der  Zelle  M^  sich 
einsenke.  Dies  ist  die  Bahn  der  Reflexleitung;  auf  welcher  vermöge  der 
Eintrittsstelle  der  Faser  die  sensorische  Erregung  einen  grösseren  Wider- 
stand findet  als  in  der  centripetalen  Richtung  s^  82  8^>  Für  die  Quer- 
leitung der  Reflexe  wUrde  eine  Verbindung  durch  Communicationsfasern 
anzunehmen  sein,  welche  ebenfalls  in  einer  mittleren ,  aber  doch  centraler 
gelegenen  Zone  endigen. 

Aus  dem  hier  entwickelten  Schema  lassen  sich  nun  nicht  nur  die  ein- 
fachen Leitungsverhältnisse  sondern  auch  die  Wirkungen  der  Reizinterferenz 
ableiten;  sobald  man  eine  weitere,  durch  die  Interferenzerscheinungen 
unmittelbar  geförderte  Annahme  hinzufügt.  Da  aber  dieser  Punkt  aus 
der  Betrachtung  der  blossen  Leitungsgesetze  in  ein  anderes  Gebiet  tiber- 
fiihrt;  so  wollen  wir  ihn  später  im  Zusammenhang  mit  den  allgemeineren 
theoretischen  Vorstellungen  über  die  mechanischen  Eigenschaften  der  cen- 
tralen Substanz  etwas  näher  erörtern.  Dass  endlich  das  nämliche  Schema 
ohne  Schwierigkeit  auf  die  complicirteren  Leitungsverhältnisse  in  den 
höheren  Centralorganen  zu  übertragen  sein  wird;  bedarf  kaum  der  Be- 
merkung. Wir  unterlassen  es  aber  auf  diesen  Gegenstand;  für  welchen 
die  specielle  Nervenphysiologie  bis  jetzt  noch  allzu  unsichere  Grundlagen 
liefert;  hier  einzugehen. 

2.  Die  Thellnng  der  Functionen  im  Centralorgan. 

§.  76.  Die  Anschauungen  über  die  physiologischen  Functionen  der 
Centraltheile  haben  sich  lange  Zeit  zwischen  zwei  Gegensätzen  bewegt;  wie 
sie  grösser  nicht  denkbar  sind.  Auf  der  einen  Seite  nahm  man  an,  das 
Centralorgan  zerfalle  in  eine  grosse  Zahl  einzelner  Functionsheerdo;  deren 
jeder  im  wesentlichen  unabhängig  sei  von  den  andern  und  den  Sitz  irgend 
einer  complexen  Thätigkeit  darstelle.  Am  entschiedensten;  freilich  auch 
der  wissenschaftlichen  Begründung  am  meisten  entbehrend;  findet  sich  diese 
Ansicht  in  den  phreilologischen  Hypothesen  ausgebildet.  Auf  der  andern 
Seite  war  man  geneigt;  nur  jeder  der  grösseren  Abtheilungen  des  Central- 
organs  den  Werth  eines  specifischen  Functionsheerdes  zuzugestehen;  wobei 
dann  eine  solche  Abtheilung  in  ihrer  ganzen  Masse  gleichmässig  für  die 
ihr  zugetheilte  Function  eintreten  sollte.  Diese  Anschauung  hat  hauptsäch- 
lich Flourens  zur  Geltung  gebracht.  An  einem  andern  Orte*)  habe  ich 
auf  die  Widersprüche  hingewiesen;  in  die  sich  jede  dieser  extremen  An- 
sichten verwickelt;  die  doch  beide  darin  übereinstimmen;  dass  sie  höchst 
complexe  psycho -physische  Thätigkeiten  an  elementare  Gebilde  gebunden 
^denken;  eine  Vorstellung,  die  der  einfachen  Wahrscheinlichkeit  ebenso*  wie 


*)  Grundzüge  der  physiologischen  Psychologie,  S.  225. 
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allen  unsero  physiologischen  Erfahrungen  widerstrebt.  Dagegen  glaubte  ich 
die  folgenden  vier  Principien  als  den  allgemeinsten  Ertrag  der  neueren 
Gehimphysiologie  bezeichnen  zu  dürfen. 

„1)  Das  Princip  der  Verbindung  der  Elementartheile: 
Jedes  Nervenelement  ist  mit  andern  Nervenelementen  verbunden  und  wird 
erst  in  dieser  Verbindung  zu  physiologischen  Functionen  befähigt. '^ 

„2)  Das  Princip  der  Indifferenz  der  Function:  Kein  Ele- 
ment vollbringt  specifische  Leistungen^  sondern  die  Form  seiner  Function 
ist  von  seinen  Verbindungen  und  Beziehungen  abhängig.^ 

„3)  Das  Princip  der  stellvertretenden  Function:  Für  Ele- 
mente;  deren  Function  gehemmt  oder  aufgehoben  ist,  können  andere  die 
Stellvertretung  übernehmen  ^  sofern  sich  dieselben  in  den  geeigneten  Ver- 
bindungen befinden." 

„4)  Das  Princip  der  localisirten  Function:  Jede  bestimmte 
Function  hat  (so  weit  nicht  das  Princip  der  Stellvertretung  Ausnahmen  be- 
dingt) einen  bestimmten  Ort  im  Centralorgan,  von  welchem  sie  ausgeht, 
d.  h.  dessen  Elemente  in  .den  zur  Ausflihrung  der  Function  geeigneten 
Verbindungen  stehen  *)." 

In  diesen  Principien  liegt  eingeschlossen,  dass  wir  die  Bedeutung  je- 
des einigermassen  abgegrenzten  Theils  der  Centralorgane,  also  z.  B.  jedes 
Hirnganglions,  jedes  grauen  Markkems,  jeder  Rindenprovinz  u.  s.  w., 
mit  Wahrscheinlichkeit  vorauszusagen  vermöchten ,  wenn  wir  alle  die  Ver- 
bindungen kennten;  in  welche  die  Elementartheile  des  betreffenden  Gebietes 
theils  unter  einander,  theils  mit  den  Elementen  anderer  Centraltheile,  theils 
mit  peripherischen  Körperprovinzen  gesetzt  sind. 

Aus  den  vorliegenden  Untersuchungen  und  den  oben  daran  geknüpf- 
ten Betrachtungen  über  die  centralen  Leitungen  geht  aber  hervor,  dass 
wir  dabei  den  Ausdruck  „Verbindung  der  Elementartheile"  nicht 
etwa  bloss  auf  das  anatomische  Structurbild  beschränken,  und  dass  wir  uns 
nicht  vorstellen  dürfen,  jede  Faserverbindung  centraler  Zellen  sei  der  an- 
dern gleichwerthig.  Vielmehr  handelt  es  sich  dabei  stets  zugleich  darum, 
die  Art  der  Verbindung,  beziehungsweise  die  physiologischen  Effecte  zu 
kennen,  welche  die  von  einem  centralen  Elemente  auf  ein  anderes  Über- 
tragene Erregung  in  diesem  hervorbringt.  Diese  Effecte  bewegen  sich  aber 
zwischen  zwei  entgegengesetzten  Elementarphänoraeuen.  Entweder  kanu 
die  von  einem  centralen  Element  auf  ein  anderes  übergeleitete  Erregung 
in  diesem  letzteren  ebenfalls  den  Erregungsvorgang  herbeiführen  und  so 
möglicher  Weise  auf  weitere  Elemente  überfliessen.  In  diesem  Fall  er- 
scheint das  centrale  Element  lediglich  als  ein  Uebertrager  der  Reizung, 
der  jedoch  die  letztere  zugleich  in  ihrer  Dauer  und  Stärke  verändern  kann. 
Oder  die   mitgetheilte  Erregung  verschwindet  in  dem  centralen  Element, 


•)  A.  a.  0.  S.  231. 
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in  welchem  sie  anlangt.  Hier  erscheint  dieses  als  ein  Oehilde,  das  dem 
Reiznngsvorgang  eine  bestinimte  Bahn  verschliesst;  die  demselben  nach  den 
Verbindungen^  die  uns  das  anatomische  Structnrbild  erkennen  lässt;  offen 
zu  stehen  scheint.  Zwischen  diesen  beiden  Fällen  finden  sich  nun  aber 
alle  möglichen  Zwischenstufen.  Widerstände  verschiedenen  Grades  können 
sich  dem  Reizungsvorgang  entgegensetzen,  so  dass  derselbe  einen  bestimm- 
ten Weg  nur  einschlägt^  wenn  der  Reiz  eine  gewisse  Stärke  erreicht. 

Auf  diese  Weise  vermögen  wir  uns  nun  nicht  bloss,  wie  oben  aus- 
einandergesetzt wurde,  im  allgemeinen  zu  erklären,  dass  durch  die  Da- 
zwischenkunft  centraler  Elemente  trotz  des  doppelsinnigen  Leitungsvermögens 
der  Nervenfasern  eine  einsinnige  Leitung  zu  Stande  kommt,  sondern 
wir  sind  offenbar  auch  im  Stande,  uns  davon  Rechenschaft  zu  geben,  dass 
das  Gesetz  der  isolirten  Leitung,  welches  an  den  peripherischen  Nerven 
aus  der  einfachen  Trennung  der  Fasern  hervorgeht*),  auch  in  den  Cen- 
tralorganen  bis  zu  einem  gewissen  Grade  gewahrt  bleibt,  trotz  der  viel- 
seitigen Verbindungen,  welche  hier  die  Elemejite  durch  intermediäre  Cen- 
tralfasern  eingeben.  Es  müssen  jedoch  zu  diesen  ohne  weiteres  aus  der 
allgemeinen  Betrachtung  der  Leitungsvorgänge  sich  ergebenden  Vorstellun- 
gen noch  zwei  Voraussetzungen  hinzutreten,  um  alle  Erfolge,  welche 
die  irgend  einem  Centralgebiet  zugefUhrte  Erregung  hervorbringt,  erklär- 
lich zu  machen. 

Erstens  müssen  wir  annehmen,  dass  die  Unterbrechung  einer  nor- 
malen Leitungsbahn  in  den  centralen  Elementen,  welche  den  Nebenbahnen 
angehören,  allmälig  die  Widerstände  vermindert.  Vermuthlich  wird  dies 
zunächst  in  derjenigen  Seitenbahn  geschehen,  in  welcher  an  und  für  sich 
die  Widerstände  relativ  am  geringsten  sind,  worauf  erst,  wenn  auch  sie 
unterbrochen  ist,  die  Veränderung  auf  noch  weitere  Verbindungen  hinüber- 
greift. Man  wird  diesen  Satz  mit  der  schon  hervorgehobenen  Thatsache 
in  Verbindung  bringen  können,  dass  ein  und  dasselbe  centrale  Element, 
das  schwächeren  Reizen  unüberwindliche  Hindernisse  entgegensetzt,  gegen 
stärkere  die  Rolle  eines  Uebertragers  der  Erregung  spielt.  Denn  mit  der 
Unterbrechung  der  normalen  Leitungsbahn  wird  vermuthlich  in  den  Seiten- 
bahnen die  Erregung  zu  grösserer  Stärke  anschwellen.  Ausserdem  aber 
lässt  die,  Beobachtung  keinen  Zweifel  daran,  dass,  sobald  einmal  ein  Ele- 
Oient  die  Eigenschaft  angenommen  hat,  -Erregungen  zn  übertragen,  diese 
Eigenschaft  mit  der  Häufigkeit  der  durch  dasselbe  eintretenden  Leitung 
immer  mehr  sich  verstärkt.  Die  Erscheinungen  der  Uebung  und  Gewöh- 
nung weisen  durchaus  hierauf  hin.  In  einem  häufig  durch  stärkere  Reize, 
die  nicht  mehr  gehemmt  werden,  getroffenen  Elemente  müssen  sich  Ver- 
änderungen einstellen,  durch  welche  dasselbe  allmälig  auch  schwächere 
Reize  zu  übertragen  vermag,  also,  um  die  oben  eingeführten  Bezeichnungen 


*J  Vergl.  übrigens  rUcksichtlich  der  wahrscheinlichen  ausnahmen  von  diesem 
Gesetze  meine  physiol.  Psychologie  S.  41  f. 
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zn  gebrauchen ^  VerSnderungen;  welche  bewirken,  dass  die  ursprünglich 
centr  alere  Endignng  der  Vorbindongsfaser  in  eine  mehr  peripherische 
übergeht.  Es  braucht  kaum  bemerkt  zu  werden,  dass  es  nicht  erforderlich 
ist,  in  diesem  Fall  eine  wirkliche  Ortsänderung  der  centralen  Nerven- 
endigung zu  statuiren,  da  wir  uns  jener  Vorstellung  localer  Unterschiede 
ja  überhaupt  nur  als  eines  veranschaulichenden  Bildes  bedient  haben.  Als 
wesentlich  muss  nur  festgehalten  werden,  dass  das  centrale  Element  eine 
innere  Veränderung  erfährt,  die  bewirkt,  dass  es  den  in  einer  bestimmten 
Richtung  zugeführten  Erregungen  geringere  Widerstände  als  vorher  ent- 
gegensetzt. Uebrigens  sprechen  alle  Erfahrungen  dafür,  dass  eine  solche 
Erleichterung  der  centralen  Leitung  nur  stattfinden  kann,  wenn  mindestens 
eine  gewisse  Leitung  zuvor  schon  geschehen  konnte,  wogegen  niemals 
solche  Elemente,  die  sich  als  absolute  Hemmungen  einer  in  bestimmter 
Richtung  zugeleiteten  Erregung  entgegenstellen,  die  Function  der  Ueber- 
tragung  Übernehmen  können. 

Als  zweite  Annahme  muss  sodann  noch  die  folgende  hinzutreten. 
Der  Umstand,  ob  ein  centrales  Element  durch  die  in  einer  bestimmten 
Richtung  ihm  zugeleitete  Erregung  selbst  in  Erregung  geräth  und  daher 
als  Uebertrager  des  Reizes  fonctionirt,  oder  ob  es  dieselbe  in  einen/laten- 
ten  Zustand  überführt,  bestimmt  zugleich  sein  Verhalten  gegen  andere  Er^ 
regungen,  die  ihm  in  irgend  welchen  anderen  Richtungen  zugeführt  wer- 
den. Treffen  zwei  Reize  zusammen,  deren  jeder  allein  das  Element  in 
Erregung  versetzen  würde,  so  summiren  sich  die  Erregungen.  Treffen 
dagegen  zwei  Reize  zusammen,  von  denen  nur  einer  eine  Erregung  her- 
beiführen, der  andere  dagegen  gehemmt  würde,  so  wirkt  diese  Hemmung 
auf  den  erregenden  Reiz  zurück,  der  nun  ebenfalls  entweder  geschwächt 
oder  gänzlich  gehemmt  wird. 

Suchen  wir  uns  dies  an  dem  in  Fig.  41  dargestellten  einfachen  Schema 
zu  verdeutlichen.  Ein  auf  die  Faser  s^  einwirkender  Reiz  bringt  das  Ele- 
ment 8^  in  selbständige  Erregung,  welche  letztere  sowohl  in  centripetaler 
Richtung  nach  «2,  ^3  sich  fortpflanzen  als  durch  die  Communicationsfaser 
Ci  auf  Ml  und  m^  übertragen  werden  kann.  Durch  letztere  Uebertragung 
entsteht  eine  üeflexerregung.  Ein  auf  die  Faser  $2  einwirkender  Reiz  da- 
gegen wirkt  zwar  auf  das  Element  82  erregend ,  nicht  aber  auf  8^ ,  son- 
dern, weil  er  in  der  centralen  Region  des  letzteren  endigt,  so  wird  er  hier 
gehemmt.  Wirkt  nun  ein  Reiz  gleichzeitig  auf  9^  und  $2  ein,  so  wird  die 
durch  Si  in  dem  centralen  Element  hervorgerufene  Erregung  durch  die  Er- 
regung von  $2  gehemmt,  was  sich  beispielsweise  in  der  Hemmung  der 
Reflexerregung  zu  erkennen  giebt. 

Unter  den  zwei  zuletzt  gemachten  Voraussetzungen  ist,  wie  man  sieht, 
die  erste  durch  das  Princip  der  stellvertretenden  Function  unmittelbar  ge- 
fordert. Die  zweite  aber  giebt  über  die  hemmenden  und  regulirenden 
Wirkungen  Aufschluss,  welche  die  verschiedenen  centralen  Gebilde  auf 
einander  ausüben  können,  wenn  ihnen  Reize  entweder  von  aussen  sufliessen 
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oder  sich  in  ihnen  durch   die  Processe  der  Gewebszersetzung  automatisch 
entwickeln.  * 

Wir  wollen  hier  nicht  näher  erörtern,  in  welcher  Weke  auf  Grund- 
lage dieser  allgemeinen  Vorstellungen  nunmehr  die  Functionen  der  ein- 
zelnen Centraltheile  gedeutet  werden  müssen.  In  meiner  physiologischen 
Psychologie  habe  ich  es  versucht  an  der  Hand  theils  der  Anatomie  der 
Leitungswege ,  theils  der  vivisectorischen  Ergebnisse  jene  Functionen  vor- 
läufig 80  zu  bestimmen,  dass  sie  zugleich  mit  den  vier  oben  aufgestellten 
Grundsätzen  der  Terbindung  der  Elementartheile,  der  IndifferensS  der  Func- 
tion, der  stellvertretenden  und  der  localisirten  Function  sich  im  Einklaug 
befinden.  Es  mag  immerhin  sein,  dass  der  Fortschritt  der  anatomischen 
und  physiologischen  Forschungen  hier  mancherlei  Berichtigungen  im  ein- 
zelnen mit  sich  führt.  Jene  allgemeinen  Principien  selbst  dürften  schwer- 
lich umgestossen  werden,  da  sichtlich  alle  bisherigen  Erfahrungen  auf  die- 
selben hinweisen.  Mit  ihnen  stehen  aber  zugleich  die  hier  entwickelten 
allgemeinen  Sätze  Über  das  Verhalten  der  centralen  Elemente  gegen  die 
ihnen  zugefUhrten  Reize  und  über  die  Wechselwirkungen,  in  die  jene 
Elemente  treten  können,  durchaus  im  Einklang.  Es-  dürfte  daher  nicht 
schwierig  sein,  die  Vorstellungen,  die  wir  uns  über  die  physiologische  Ver- 
bindungsweise der  Elemente  in  den  verschiedenen  Theilen  des  Centralorgans 
machen  müssen,  ähnlich  wie  es  oben  für  die  einfachsten  Verbindungen  im 
Rückenmark  geschehen  ist,  in's  einzelne  durchzuführen.  Hier  soll  nur 
noch  gezeigt  werden,  dass^  gewisse  Innervationsvorgänge ,  bei  denen  sich 
das  verschiedene  Verhalten  der  centralen  Elemente  gegenüber  den  sie 
treffenden  Reizen  in  besonders  augenfälliger  Weise  geltend  macht,  sehr 
einfach  von  unsem  allgemeinen  Voraussetzungen  aus  gedeutet  werden 
können. 

3.  Die  Innerration  des  Herzens. 

§.  77.  Bis  in  die  neueste  Zeit  schienen  sich*  die  über  die  Herzinner- 
vation  gesammelten  lliatsachen  leicht  einem  Schema  einzufügen,  welches 
zimächst  an  den  zuerst  von  Stannius  ausgeführten  Herzversuch  anschloss*). 
Hierbei  trennt  man  bekanntlich  am  ausgeschnittenen  Froschherzen  zuerst 
durch  einen*  Schnitt  oder  eine  Ligatur  den  Hohlvenensinus  vom  übrigen 
Herzen,  worauf  dieses  letztere  momentan  zum  Stillstande  kommt,  während 
der  erstere  für.  sich  fortpulsirt.  Dann  trennt  man.  auf  dieselbe  Weise  die 
Vorhöfe  von  der  Herzkammer  etwas  oberhalb  der  Atrioventriculargrenze, 
worauf  die  Herzkammer  wieder  ihre  Bewegungen  beginnt.  Endlich  führt 
man  eine  dritte  Trennung  unterhalb  der  Atrioventriculargrenze  aus,  worauf 
die  Herzkammer  abermals  zum  Stillstande  kommt.  Aus  diesem  Versuch 
hatte  man  die  Vorstellung  abgeleitet,  dass  automatische  Erreger  und  Hem- 


*)  Vgl.  mein  Lehrbuch  der  Physiologie,  3te  Aufl.  S.  320  f. 


122      Von  dem  Weseu  d.  Beflexerregang  u.  d.  centr.  Innervation  ttberfaanpt. 

muDgsapparate  im  Herzen  räumlich  von  einander  getrennt  seien,  und  man 
nahm  demnach  besondere  Erregungsganglien  an,  welche  in  der  Wand  des 
Hohlvenensinus  und  in  der  Atrioventricularfnrche  gelegen,  und  besondere 
Henmiungsganglien ,  welche  über  die  Wand  der  Yorhdfe  vertheilt  seienl 
Mit  diesem  Schema  brachte  man  dann  auch  die  Wirkungen  der  äusseren 
Herznerven  in  Verbindung.  Der  Hemmungsnerv  des  Herzens,  der  Vagus, 
sollte  natürlich  mit  den  Hemmungsganglien  verbunden  sein,  die  acceleri- 
renden  Nerven  dagegen  sollten  sich  zu  den  £rregungsganglien  begeben. 
Endlich  schienen  die  Beobf^^htungen  über  den  Einfluss  Verschiedener  Gifte 
auf  das  Herz  hiermit  ebenfalls  im  Einklang  zu  stehen.  Einzelne  Gifte, 
wie  das  Atropin,  sollten  ausschliesslich  die  Erregungsganglien,  andere,  wie 
das  Muscarin,  umgekehrt  die  Hemmungsganglien  reizen,  während  die  Mehr- 
zahl der  Herzgifte  beide  Wirkungen  «vereinigte,  so  aber,  dass  diese  in  ver- 
schiedener zeitlicher  Folge  sich  geltend  machten,  entweder  zuerst  Hemmung 
und  dann  Beschleunigung  (wie  beim  Nicotin,  Digitalin  u.  a.)  oder  zuerst 
Beschleunigung  und  dann  Hemmung  (wie  beim  Veratrin,  Aconitin).  Frei- 
lich muss  bemerkt  werden,  dass  die  Grundlage  dieser  ganzen  Vorstellung, 
die  räumliche  Trennung  der  automatischen  Erreger  und  der  Moderatoren 
des  Herzschlags,  einzig  und  allein  auf  dem  S  t  an  n  ins 'sehen  Versnch 
beruht;  die  übrigen  Thatsachen,  die  Einflüsse  der  äussern  Herznerven  und 
der  verschiedenen  Gifte,  brachte  man  damit  in  Uebereinstimmung,  ohne 
dass  sich  aus  ihnen  irgend  ein  zwingender  Grund  für  eine  solche  Tren- 
nung ergeben  hätte.  Höchstens  berief  man  sich  noch  zu  Gunsten  jener 
Auffassung  auf  den  verschiedenen  Erfolg,  welchen  die  locale  Reizung  des 
Herzens  an  verschiedenen  Stellen  seiner  Oberfläche  hat.  Aber  die  in  dieser 
Beziehung  gesammelten  Beobachtungen  sind  zu  vieldeutig,  als  dass  sie  ir- 
gend beweisend  wären.  Namentlich  kommt  hierbei  in  Betracht,  dass  man 
niemals  mit  Sicherheit  zu  entscheiden  vermag,  inwieweit  der  Reiz  direct 
auf  einzelne  Herzganglien  oder  aber  auf  einzelne  Vagus-  oder  Accelerans- 
zweige,  die  in  der  Herzwand  verlaufen,  einwirkt. 

Einzelne  Einwände  gegen  die  geläufige  Deutung  des  Stannius'schen 
Versuches  sind  nun  allerdings  schon  längst,  namentlich  von  Bidder  und 
Eckhard,  geltend  gemacht  worden.  Einwände,  welche  den  bei  diesem 
Versuch  auftretenden  Erscheinungen  selber  entnommen  waren.  Von  grös- 
serem Gewichte  sind  aber  die  völlig  abweichenden  Versuchsergebnisse, 
welche  in  neuerer  Zeit  unter  Ludwig's  Leitung  von  Bowditsch,  Lu- 
ciani  u.  A.  erhalten  wurden*).  Diese  Ergebnisse  machen  es  unzweifelhaft, 
dass  an  dem  Erfolg  des  St annius'schen  Versuchs  die  Blutentleerung  oder 
der  Verschluss  des  Herzens  durch  die  Ligatur  wesentlich  betheiligt  sind, 
und  dass  ganz  andere  Erscheinungen  eintreten,  wenn  das  Herz,  wie  es  bei 
dem  Ludwig'schen  Herzpräparate  geschieht,  durch  eingebundene  Kanülen 


*)  Arbeiten  aus  dem  physiologischen  Institut  zu  Leipzig  1871—75.  (Sitzanga- 
berichte  der  königl.  sächs.  Ges.  der  Wissenscb.,  math.-phy8.  CL). 
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fortwährend  die  in  ihm  enthaltene  FlüBsigkeit  entleeren  und  mit  neuer 
Flüssigkeit  gespeiet  werden  kann.  Die  so  angestellten  Versuche  haben, 
neben  andern  interessanten  und  freilich  zum  Theil  noch  unerklärten -Re- 
sultaten, namentlich  zweierlei  ergeben,  was  für  die  allgemeine  Theorie  der 
Herzinnervation  von  grosser  Bedeutung  ist.  Erstens  kann  von  einer  be- 
stimmt nachzuweisenden  räumlichen  Trennung  erregender  und  hemmender 
Elemente  nicht  die  Rede  sein.  Zwar  deuten  alle  Erscheinungen  darauf 
hin,  dass  in  den  autopiatischen  Apparaten  des  Herzens  einander  entgegen- 
wirkende Kräfte,  erregende  und  dämpfende,  thätig  sind.  Aber  es  ist  durch- 
aus wahrscheinlich,  dass  tiberall  wo  überhaupt  automatische  Centren  im 
Herzen  sich  finden,  auch  diese  beiden  Kräfte  zur  Geltung  kommen  kön- 
nen. Zweitens  ist  die  Ausbreitung  der  automatischen  Centren  eine  viel 
grössere,  als  man  früher  annahm.  Insbesondere  ist  auch  die  Herzspitze 
noch  mit  solchen  Centren  versehen,  so  dass  die  vollständig  von  der  Vor- 
kammer und  den  Atrioventricularganglien  getrennte  Herzkammer  noch 
rhythmisch  fortzupulsiren  vermag,  wenn  sie  unter  Bedingungen  untersucht 
wird,  die  den  im  normalen  Kreislauf  bestehenden  ähnlich  sind. 

Hierdurch  werden  wir  offenbar  zu  der  Vorstellung  gedrängt,  dass  über 
einen  grösseren  Theil  der  Herzwand  zerstreut,  an  einzelnen  Stellen  aber- 
dichter  angehäuft  centrale  Elemente  vorkommen,  welche  je  nach  Umstän- 
den erregende  und  hemmende  Wirkungen  zu  äussern  vermögen.  Bestimmte 
Einflüsse  führen  die  ersteren,  andere  die  letzteren,  noch  andere  wahr- 
scheinlich beide  in  verschiedenem  Grrade  herbei.  Schon  bei  der  normalen 
Herzaction  müssen  wir  annehmen,  dass  diese  doppelte  Wirkung  der  auto- 
matischen Herzerreger  successiv  zur  Geltung  komnl^.  Denn  offenbar  führen 
wir  die  rhythmische  Thätigkeit  des  Herzens  am  einfachsten  darauf  zu- 
rück, dass  während  jeder  Herzcontration  dämpfende  Wirkungen  allmälig 
wachsend  sich  ansammeln,  und  dass  dagegen  während  der  Herzpause  die 
erregenden  Wirkungen  zunehmen.  Je  rascher  ersteres  geschieht,  um  so 
kürzer  werden  die  einzelnen  Pulse  dauern,  je  rascher  letzteres,  um  so 
schneller  werden  dieselben  sich  folgen.  Da  diese  abwechselnd  ansteigenden 
dämpfenden  und  erregenden  Wirkungen  wohl  auf  entgegengesetzten  chemi- 
üchen  Veränderungen  beruhen,  die  einerseits  die  Muskelcontraction,  ander- 
seits der  Ruhezustand  in  den  automatischen  Centren  hervorbringt,  so  ist 
die  starke  Beeinflussung,  welche  der  Herzschlag  durch  chemische  Einwirk- 
ungen und  durch  gewisse  Gifte  in  der  einen  oder  andern  Richtung  erfahrt, 
im  Allgemeinen  wohl  begreiflich.        * 

Hierzu  kommt  nun  aber  noch  der  Einfluss  der  äussern  Herznerven, 
bei  dem  sich  in  so  hohem  Grade  der  Gegensatz  einer  hemmenden  und 
einer  erregenden  Wirkung  geltend  macht,  dass  ja  bekanntlich  die  Inner- 
vation des  Herzens  der  Punkt  gewesen  ist,  von  dem  ausgehend  sich  über- 
haupt der  Begriff  der  Hemmungsinnervation  erst  entwickelt  hat.  Doch 
obgleich  zugegeben  werden  muss,  dass  nirgends  so  scharf  wie  am  Herzen 
diejenigen  Nervenfasern,   deren  Reizung  die  Bewegung  anregt,   nai  die- 
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jenigen;  deren  Reizung  sie  hemmt ,  von  einander  geschieden  sind,  so  läset 
sich  doch  ein  principieller  Unterschied  zwischen  der  Erregung  und  Hem- 
mung der  Herzbewegungen  und  der  Krregung  und  Hemmung  der  Rücken- 
marksreflexe,  wie  sich  letztere  in  unseru  Versuchen  dargestellt  haben,  nicht 
auffinden.  Zunächst  bezeugt  die  lange  Dauer  der  Latenz,  welche  bei  der 
Reizung  sowohl  der  hemmenden  wie  dei  accelerirenden  Herznerven  zu  beob- 
achten ist,  dass  es  hier  nicht  um  eine  directe,  sondern  um  eine  durch 
centrale  Elemente  vermittelte  Nerven  Wirkung  sich  handelt,  gerade  so  wie 
bei  der  Reflexbewegung  und  ihrer  Hemmung  durch  eine  interferirende  sen- 
sible  Reizung.  Wenn  nun  aber  bei  diesen  Interferenzversuchen  der  Erfolg 
ein  wechselnder  ist,  indem'  je  nach  der  Stärke  der  Reize,  vorhandener 
LeistungsfUhigkeit  oder  Ermüdung  der  interferirende  Reiz  die  Wirkung  des 
Hauptreizes  bald  verstärkt  bald  hemmt,  während  die  Reizung  der  Hern- 
mnngsnerven  des  Herzens  regelmässig  nur  Hemmung  zur  Folge  hat*),  so 
ist  nicht  zu  übersehen,  dass  diese  beiden  Fälle  nicht  unmittelbar  mit  ein- 
ander zu  vergleichen  sind.  Vielmehr  würden  der  Interferenz  der  Reflex- 
reize die  Versuche  über  interferirende  Reizung  des  Vagus  und  Accelerans 
entsprechen,  wie  sie  Bowditsch  ausgeführt  hat**).  Aber  in  diesem 
Falle  war,  gerade  so  wie  bei  den  Reflexen,  der  Erfolg  ein  wechselnder, 
und  es  kann  dies  auch  hier  wohl  nur  auf  einen  veränderlichen  inneren  Zu- 
stand  der  centralen  Element«  bezogen  werden.  Zu  der  Wirkung,  welche 
die  Vagus  -  oder'  die  Acceleransreizung  auf  die  Herzbewegungen  an  und 
für  sich  ausübt,  lässt  sich  bei  den  Rückenmarksreflexen  eine  unmittelbare 
Analogie  nicht  aufstellen.  Denn  es  handelt  sich  hier  um  eine  äussere  Re- 
gulinmg  von  Erregungen*,  die  fortwährend  in  den  automatischen  Centren 
selbst  entstehen,  und  die  mit  Erregungen  aus  äusseren  Ursachen  nicht  ohne 
weiteres  verglichen  werden  können.  Müssen  wir,  wie  schon  bemerkt,  den 
Rhythmus  dieser  automatischen  Erregungen  auf  eine  Wechselwirkung  exci- 
tirender  und  dämpfender  Einflüsse  innerhalb  der  centralen  Elemente  zurück- 
fuhren, so  werden  dagegen  jene  äusseren  Regulirungen  als  eine  Steigerung 
entweder  der  excitirenden  oder  der  dämpfenden  Einflüsse  zu  deuten  sein. 
Ob  das  eine  oder  andere  stattfindet,  werden  wir  aber,  gerade  so  wie  die 
Leitung  in  der  centralen  Substanz  überhaupt,  aus  einer  verschiedenartigen 
Verbindung  der  Hemmungs-  und  der  Acceleransfasern  mit  den  automati- 
schen Elementen  ableiten  können,   also,   wenn  wir  diese  verschiedenartige 


*)  Uebrigens  ist  auch  hier  auf  gewisse  Ausnahmen  aufmerksam  zu  machen. 
Dass  in  einem  gewissen  Stadium  der  Curare  Wirkung  Reizung  des  Vagoa 
beim  Frosch  nicht  mehr  hemmend  sondern  accelerirend  wirkte,  habe  ich  schon 
vor  langer  Zeit  beobachtet  Das  nämliche  haben  Bidder  und  Schmiede- 
berg  nach  Atropin-  und  Nicotinvergiflung  constatirt.  Nach  A.  B.  Meyer 
endlich  wirkt  bei  der  Schildkröte  nur  der  Vagus  der  rechten  Seite  hem- 
mend,  deijenige  der  linken  aber  accelerirend  auf  den  Herzschlag. 
**)  Berichte  der  kgl.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1878,  S.  158  f. 
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Verbindung  wieder  in  ihrer  einfachsten  Form  denken^  aus  der  verschiede- 
nen räumlichen  Endigung  der  Nervenfasern  in  der  Gangliensselle.  Unter 
Anwendung  der  früheren  Ausdrucksweise  werden  wir  den  Vägusfasern  in 
der  centralen,  den  Acceleransfasern  in  der  peripherischen  Region  der 
Ganglienzelle '  ihre  Endigung  anweisen.  Von  jeder  einer  dieser  Regionen 
zufliessenden  Erregung  werden  wir  annehmen  müssen ,  dass  sie  die  an  und 
fiir  sich  von  derselben  ausgehenden  Vorgänge  verstärke. 

§.  78.  Beiläufig  sei  hier  .bemerkt,  dass  noch  einige  weitere  Erschein- 
ungen^ welche  die  Beobachtung  am  Herzen  aufgedeckt  hat,  in  den  Rücken- 
marksversuchen  ihre  Analogieen  finden.  Es  ist  besonders  von  Kronecker 
darauf  auftnerksam  gemacht  worden,  dass  offenbar  jede  Herzpulsation  die 
folgende  erleichtert,  womit  das  so  oft  auftretende,  von  Luciani  u.  A.  in 
Lud  wig's  Laboratorium  unter  verschiedenen  Verhältnissen  studirte  treppen- 
fbrmige  Ansteigen  der  Herzzuckungen  sichtlich  zusammenhängt  *),  Wir 
haben  es  hier  mit  einer  Erscheinung  zu  thun,  welche  der  schon  am  Nerven 
zu  beobachtenden  positiven  Modification  entspricht.  Dass  die  letztere  an 
centralen  Elementen  noch  stärker  und  dauernder  zur  Geltung  kommt,  haben 
wir  bei  der  Reflexerregung  gesehen,  wo  wir  zugleich  darauf  hinwiesen, 
dass  sie  mit  dem  lange  andauernden  Abklingen  einer  jeden  Erregung  zu- 
sammenhängt. 

Sodann  ist  von  Bowditsch  und  Kronecker  bemerkt  worden,  dass 
die  Abhängigkeit  der  Herzpulsationen  von  der  Reizstärke  sich  wesentlich 
anders  verhält  als  beim  peripherischen  Nerven.  Von  dem  Momente  an 
nämlich,  wo  ein  Inductionsschlag  wirksam  zu  werden  beginnt,  löst  er  auch 
sogleich  die  umfangreichste  Herzzuckung  aus,  die  überhaupt  möglich  ist. 
Der  Reiz  ist  also  entweder  wirkungslos,  oder,  wenn  er  eine  Wirkung  hat, 
BD  verändert  sich  letztere  nicht  mehr  mit  zunehmender  Reizstärke.  Aus 
einer  Eigenthümlichkeit  der  Herzmuskelfasern .  selber  dürfte  diese  Er- 
scheinung schwerlich  zu  erklären  sein.  Wohl  aber  wird  sie  begreiflich, 
wenn  wir  annehmen,  dass  die  Reizbarkeit  des  Herzens  von  derjenigen  sei- 
ner centralen  Elemente  abhängt.  Auch  beim  Rückenmark  finden  wir,  dass 
nur  eine  sehr  geringe  Abstufung  der  Reflexzuckungen  durch  Veränderung 
der  Reizstärke  möglich  ist ;  schwächere  Reize  sind  aber  überhaupt  wirkungs- 
los. Beim  Herzen  scheint  nun  jener  geringe  Umfang,  innerhalb  dessen  die 
Reizabstufong  die  Zuckung  verändert,  auf  einen  einzigen  Punkt  sich  zu- 
sammenzudrängen, ein  Unterschied,  der  mit  der  automatischen  Erreger- 
eigenschaft der  Herzganglien  in  Verbindung  stehen  dürfte.  Ueberall  sind 
die  von  der  centralen  Substanz  ausgehenden  Erregungen  offenbar  unab- 
hängiger von  den  äusseren  Anstössen,-  die  eine  Entwicklung  ihrer  inneren 
Kräfte  herbeiführen.  Automatische  Gentren  müssen  aber  eine  zu  solcher 
Kraftentwicklung  besonders  günstige  Beschaffenheit  besitzen. 


*)  Kronecker,  Festgabe  za  Ludwig's  Jabiläam  Heft  1.  S.  CLXXVIH. 
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4.  Die  Innerratioii  der  Athmnng. 

§.  79.  Die  Steuerung  der  Athembewegungen  unterscheidet  sich  be- 
kanntlich dadurch  von  der  Herzinnervation^  dass  die  automatischen  Gentren 
der  erflteren  nicht  in  den  Athmungsorganen  selbst;  sondern  in  dem  ver- 
längerten Mark  gelegen  sind.  Im  übrigen  aber  hat  man  auch  hier  eine 
unmittelbare  automatische  Regulirung  der  Bewegungen  zu  unterscheiden, 
welche  sich  an  den  Einflüssen  der  Blutbeschaffenheit  zu  erkennen  giebt, 
und  welche  fortdauert,  wenn  alle  von  Lungen  und  Luftwegen  zum  ver- 
längerten Mark  emportretenden  Nerven  getrennt  sind,  und  eine  äussere 
Regulirung,  die  durch  jene  Nerven  vermittelt  wird,  welche  die  Lungen 
und  Luftwege  mit  jenen  automatischen  Centren  verbinden.  Da  die  Reize, 
welche  diese  äussere  Regulirung  anregen,  zunächst' centripetal  in  demVagns 
und  seinen  sensibeln  Kehlkopf-  und  Luftröhrenästen  dem  verlängerten  Mark 
zngeftlhrt  und  dann  in  diesem  auf  die  motorischen  Athmungsnerven  fiber- 
tragen werden,  so  handelt  es  sich  hier  um  einen  Reflex  im  eigentlichen 
Sinne.  Dennoch  begründet  dies  keinen  wesentlichen  Unterschied  von  der 
äussern  Regulirung  der  Herzbewegungen.  Hätte  man  nicht  den  Ausdruck 
Reflex  auf  solche  Uebertragungen  beschränkt,  die  sich  im  Gentralorgan 
vollziehen,  so  würde  man  auch  die  Hemmung  und  Beschleunigung  der 
Herzbewegnngen  durch  die  äusseren  Herznerven  Reflexe  nennen  können, 
da  sie  erst  auf  dem  Weg  der  Uebertragung  durch  centrale  Elemente  zu 
Stande  kommen.  Der  Unterschied  liegt  eben  nur  darin,  dass  diese  Ele- 
mente hier  in  das  peripherische  Organ  selbst  verlegt  sind,  wodurch  aller- 
dings der  motorische  Theil  der  Reflexbahn  von  ungewöhnlicher  Kürze  ist. 

Wenn  auf  diese  Weise  die  «.llgemeinen  Verhältnisse  beider  rhythmi- 
schen Bewegungen  analog  sind,  so  scheint  dagegen  eine  grosse  Verschie- 
denheit obzuwalten  in  der  relativen  Bedeutung,  welche  in  beiden  Fällen 
der  innem  und  der  äussern  Regulirung  der  Bewegungen  zukommt.  Wäh- 
rend beim  Herzen  die  innere  Regulirung,  die  unmittelbar  von  den  im 
Herzen  selbst  gelegenen  Centren  ausgeht,  offenbar  die  dominirende  is^  so 
dass  die  Regulirung  durch  die  äusseren  Herznerven  bei  manchen  Thieren,  wie 
z.  B.  beim  Frosche,  sogar  nur  unter  besonderen  Verhältnissen,  namentlich 
bei  stärkerer  Erregung  der  Centralorgane,  augenfiillig  wird,  dürfte  es  sich 
bei  den  Athembewegungen  gerade  umgekehrt  verhalten.  Hier  scheinen  die 
nächsten  Impulse  zu  der  rhythmischen  Innervation  von  den  Athmungsorga- 
nen, besonders  den  Lungen,  auszugehen  und  also  durch  den  Vagus  dem 
Athmungscentrum  zugeführt  zu  werden.  Dafür  spricht  nicht  bloss  die  all- 
gemeine Erwägung,  dass  die  Veränderungen  des  Blutes  unmöglich  so  raseh 
sich  vollziehen  können,  dass  sie  schon  von  einer  Athmnng  zur  andern  sich 
geltend  machen,  sondern  auch  die  damit  völlig  übereinstimmende  That- 
sache,  dass  nach  der  Trennung  aller  centripetal  wirkenden  Athmungsnerven 
eine  ansserordentliche  Verlangsamung  der  Athembewegungen  eintritt.  Ein 
directer  Beweis  für  die  überwiegende  Bedeutung  der  äussern  Regulimngen 
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liegt  überdies  in  dem  ans  den  Versuchen  von  Hering  und  Breuer  her- 
vorgehenden Hesultate;  dass  aus  den  Bewegungen  der  Lunge  eine  Selbst- 
steuerung der  Athembewegungen  hervorgeht;  indem  deren  Ausdehnung  eine 
exspiratoriscbe ;  deren  Zusammensinken  eine  inspiratorische  Reizung  aus- 
löst« Gerade  dieses  Yerhältniss  stellt  aber  auf  der  andern  Seite  wieder 
eine  Analogie  her  mit  den  Herzbeweguugen  ^  bei  denen  gleichfalls  die 
Hauptregulation  in  dem  bewegten  Organ  selbst  liegt;  indem  die  Contrac- 
tion  muthmasslich  dämpfende;  die  Ruhe  aber  erregende  Kräfte  wirksam 
macht. 

Den  accelerirenden  und  hemmenden  Nerven  am  Herzen  werden  wir; 
wenn  wir  die  Analogie  so  weit  ausdehnen  wollen;  die  inspiratorischen  und 
die  ezspiratorischen  Fasern  des  Vagus  gegenüberstellen  können.  Aber  aus 
diesen  Bezeichnungen  sieht  man  schon,  dass  hier  die  Analogie  keine  voll- 
kommene ist.  Die  Exspiration  kann  allerdings  durch  blosse  Hemmung 
einer  Inspiration  erfolgen;  wie  dies  beim  gewöhnlichen  ruhigen  Athmen 
geschieht.  Heftige  Exspirationsreize  sind  dagegen  von  einer  activen  Muskel- 
wirkung gefolgt;  an  der  sich  die  den  Inspiratoren  antagonistischen  Muskeln, 
welche  die  Rippen  herabziehen;  sowie  die  Muskeln  der  Bauchpresse  be- 
theiligen. Augenscheinlich  walten  also  hier  complicirtere  Verhältnisse  ob 
als  beim  Herzen,  und  es  wird  nicht  wohl  möglich  sein  den  wenigst-ens  zu- 
weilen bei  der  Respiration  stiittfindenden  Muskelantagonismus  aus  der  Func- 
tion einer  einzigen  Art  centraler  Elemente;  deren  NervenursprUnge  nach 
dem  gleichen  Schema  geordnet  sind;  zu  erklären.  Dies  zugegeben  bleiben 
nun  aber  immer  noch  verschiedene  Hypothesen  möglich.  Man  könnte  zu- 
nächst denken.  In-  und Exspirationscentren  seien  nicht  bloss  von  einander 
getrennt;  sondern  sie  seien  auch  in  ihrer  Function  von  einander  unab- 
hängig. In  dieser  Weise  scheint  man  sich  in  der  That  bis  jetzt  häufig  die 
Sache  vorgestellt  zu  haben.  Die  Reizung  bestimmter  centripetal  leitender 
Nervenfasern  sollte  Inspiration,  die  Reizung  anderer  Exspiration  auslösen. 
Jede  dieser  Fasergattungen  dachte  man  sich  demnach  mit  verschiedenen 
centralen  Ganglienzellen  in  Verbindung  stehend;  von  denen  die  einen  mo- 
torische Fasern  zu  den  Inspirationsmuskeln,  die  andern  solche  zu  den  Ex- 
spirationsmuskeln  entsendeten.  Aber  diese  Hypothese  begegnet  der  Schwie- 
rigkeit; dass  sie  den  stetigen  Uebergang,  in  dem  sich  bei  der  Verstärkung 
der  Exspirationsreize  die  anfänglich  bloss  vorhandene  Hemmung  der  In- 
spiration in  eine  active  Exspiration  umwandelt;  nicht  zu  erklären  vermag. 

Von  Rosenthal  ist  zuerst  die  rhythmische  Thätigkeit  bei  der  Ath- 
mung  aus  dem  Gegeneinanderwirken  einer  stetigen  Erregung  und  eines 
gleichfalls  stetigen  Widerstandes  erklärt  worden*).  Für  diese  „Widerstands- 
hypothese"; wie  er  sie  nennt,  gebraucht  er  folgendes  schematische  Bild. 
Kine  vertical  stehende  Röhre  sei  an  ihrem  unteren  Ende  durch  eine  Platte 


*)  Hosentbai,  Die  Athembewegungen  S.  243  f. 
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geschlossen;  welche  durch  eine  Feder  an  die  Röhrenmündung  gedrückt 
wird.  Llüsst  man  nun*  Wasser  in  die  Röhre  fliesseu;  so  wird  dies  so  lange 
die  Röhre  anfllUen;  bis  der  Druck  der  Wassersäule  der  Kraft  der  Feder 
gleich  geworden  ist:  dann  wird  bei  der  geringsten  Vermehrung  des  Was- 
serdrucks die  Feder  nachgeben  und- die  Röhre  sich. öffnen ,  so  dass  etwas 
Wasser  ausfliesseu  kann.  Denkt  man  sich  nun  bei  dieser  Gleicbgewichts- 
grenze  das  Wasser  in  stetigem  Strahl  oben  zuströmen,  so  wird  die  Feder 
eine  rh^hmische  Bewegung  annehmen ,  und  die  Höhe  der  Wassersäule  in 
der  Röhre  wird  zwischen  bestimmten  Grenzen  diesseits  und  jenseits«  der 
Gleichgewichtslage  fortwährend  schwanken. 

Zu  der  Vorstellung  eines  solchen  Gegeneinanderwirkens  erregender  und 
hemmender' Kräfte  ist  ftlr  die  peripherische  Nervenfaser  bereits  Pflüger 
bei  der  Untersuchung  der  Erregbarkeitsänderungen  im  Elektrotonus  ge- 
führt worden  *);  und  in  der  ersten  Abtheilung  dieser  Untersuchungen  haben 
wir  Erscheinungen  kennen  gelernt,  welche  diese  Vorstellung  bei  jeder  Art 
der  Erregung  nothwendig  machen.  Nicht  minder  hat  dieselbe  oben  als 
der  natürlichste  Ausdruck  für  die  Reizbarkeitsverhältnisse  der  centralen 
Substanz  bei  den  Reflezerscheinungen  sich  dargeboten.  Die  rhythmischen 
Functionen  des  Herzens  und  der  Athmungsorgane  treten  uns  aber  aller- 
dings als  diejenigen  Nerventhätigkeiten  entgegen  ^  in  denen  dieser  Gegen- 
satz einer  erregenden  und  einer  der  Erregung  widerstehenden  Kraft  am 
unmittelbarsten;  schon  bei  der  äusserlichen  Beobachtung  der  Erscheinungen 
sich  darstellt.  So  hat  denn  auch  J.  Müller  schon  eine  Erklärung  der 
periodischen  Herzthätigkeit  gegeben;  welche  in  Bezug  auf  die  Vorstellungen 
eines  mit  der  Elektricität  verglichenen  Nervenfluidnms  natürlich  veraltet 
ist;  in  ihrer  allgemeinen  Idee  aber  durchaus  mit  der  Sogenannten  Wider- 
standshypothese übereinstimmt.  Man  könne ,  meint  er,  die  sympathischen 
Nerven  mit  Halbleitern  oder  Halbisolatoren  vergleichen;  möge  nun  die  auf- 
haltende oder  isolirende  Ursache  in  den  Ganglien  oder  in  den  Nerven- 
fasern liegen.  Es  müsse  dann  aber  der  Uebergang  des  Nervenfluidnms 
periodisch  erfolgen.  ;,Die  als  Halbleiter  wirkenden  gangliösen  Theile 
des  Sympathicus  werden  das  Nervenfluidum  zu  binden  duchen.  Der  all- 
gemeine; der  peripherischen  Verbreitung  der  Nerven  folgende  Strom  strebt 
hingegen  zum  Impuls  auf  die  organischen  Muskeln.  Haben  nun  gewisse 
als  Halbleiter  wirkende  Theilchen  des  nervus  sympathicus  eine  gewisse 
Quantität  des  Nervenprincips  gebunden,  so  behalten  sie  dieselbe  so  lange^ 
bis  das  ihnen  zugeleitete  Nervenprincip  das  Mazimum  erreicht  hat;  das  sie 
zu  binden  vermögen,  dann  geben  sie  dieses  plötzlich  an  die  organischen 
Muskeln  ab;  und  das  Spiel  wiederholt  sich  von  neuem**).'' 


*J  Pflüger,  UnteranchiiDgen  Aber  die  Physiologie  des  Elektrotonus,  8.  465  f. 

**)  Vgl.  Kürschner  Art  Herzthätigkeit  in  R.  Wagner's  Handwörterbuoli 
der  Physiologie  Bd.  H  S.  7&. 
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In  dieser  nnd  der  ihr  im.  wesentlichen  durchaus  gleichenden  Widerstands- 
hypothese Rosenthars  ist  nun  aber  auf  die  gegensätzliche  Wirkung  der 
verschiedenen  Herz-  und.  Athmungsnerven  zunächst  noch  keine  Rücksicht 
genommen.  Was  die  letzteren  betrifft,  so  nimmt  Rosenthal  nach  seinen 
Versuchen  ausschliesslich  einen  Gegensatz  an  zwischen  dem  oberen  Kehlkopf- 
nerven  nnd  dem  Lungenvagus,  da  der  letztere  bei  schwächerer  centripetaler 
Reizung  Beschleunigung  der  Inspirationen,  bei  stärkerer  Reizung  einen  In- 
spirationstetanus herbeiführt,  während  die  Reizung  des  centralen  Laryngeus- 
stumpfes  zuerst  die  Inspiration  hemmt  und  dann  Exspirationstetanus  be- 
wirkt. Dieser  nicht  zu  bestreitende  Gegensatz  genügt  aber  doch  wohl  nicht 
für  eine  Theorie  der  Athmungsinnervation.  Der  Laryngeus  superior  hat 
sein  Verbreitungsgebiet  in  der  sensibeln  Kehlkopfschleimhaut.  Wir  wer- 
den darnach  als  seine  normale  Function  die  Vermittelung  des  Exspirations- 
refiexes  beim  Husten  anzusehen  haben.  Dagegen  können  die  normalen 
rhythmischen  Exspirationsreize ;  wenn  sie  Überhaupt  einen  peripherischen 
Sitz  hab^,  nur  von  der  Lunge  selbst  ausgehen.  Dies  haben  denn  auch 
die  Versuche  von  Hering  und  Breuer  erwiesen,  nach  denen  in  neuerer 
Zeit  Rosenthal  selbst  seine  frühere  Ansicht  modificirt  haben  dürfte*). 
Wir  müssen  nach  diesen  Versuchen,  wie  schon  oben  bemerkt,  im  Stamm 
des  Lungenvagus  in  -  und  exspiratorische  Reflexfasern  annehmen,  von  denen 

• 

jedoch  die  letzteren  bei  massiger  Reizung  nur  Hemmung  der  Inspiration 
bewirken,  die  erst  bei  stärkerer  Reizung  in  active  Exspiration  übergeht. 
Wie  es  kommt,  dasg  die  ersten  dieser  Fasern  regelmässig  bei  der  Exspi- 
rationsbewegung,  die  letzteren  bei  der  Inspirationsbewegung  in  Erregung 
versetzt  werden,  darüber  besitzen  wir  ebenso  wenig  wie 'über  die  analogen 
Verhältnisse  am  Herzen  einen  Aufschluss.  Es  Hesse  sich,  um  nur  eine 
Möglichkeit  hervorzuheben,  unschwer  vorstellen,  dass  dieser  Wechsel  der 
Reize  an  die  Lage  der  Nervenendigungen  gebunden  sei.  Wären  z.  B.  die 
finden  der  Exspirationsnerven  auf  der  äussern  Oberfläche  der  Lungenbläs- 
chen gelegen,  so  würden  sie  durch  die  Ausdehnung  der  letzteren  gedrückt' 
und  gereizt  werden  können;  wären  umgekehrt  die  Enden  der  Inspirations- 
nerven an  der  Innenfläche  jener  Bläschen  gelegen,  so  würde  auf  sie  beim 
Znsammensinken  der  Lungenbläschen  ein  Druck  stattfinden.  Man  müsste 
dabei  nur  voraussetzen,  dass  die  Bläschenwand  einem  äussern  Druck  und 
Zug  einen  geringeren  Widerstand  entgegensetze,  dass  sie  also  von  kleinerer 
Klasticität  sei  als  die  auf  ihr  sich  ausbreitenden  Nervenendigungen. 

§.  80.  Fragen  wir  schliesslich  nach  dem  wahrscheinlichen  Verhalten 
der  centralen  Elemente,  welche  in  der  medulla  oblongata  die  rhythmische 
Athmung  durch  ihren  Zusammenhang  mit  jener  doppelten  peripherischen 
Leitung  unterhalten,   so  müssen  wir  hier  von  zwei  Sätzen  ausgehen,   auf 


*)  Bemerkungen  über  die  Thätigkeit  der  automatischen  Nerveocentren.    Er- 
langen 1875.  S.  58. 

Wnndt,  Mechanik  der  Nerven  II.  9 
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welche  oben  schon  gelegentlich  hingewiesen  wurde.  Erstens  müssen  wir 
zweierlei  Centralpnnkte  voraussetzen;  der  zwiefachen  Muskelwirkung  ent- 
sprechend: in  dem  einen  werden  die  motorischen  Nerven  der  Inspiration, 
in  dem  andern  diejenigen  der  Exspiration  entspringen.  Zweitens  aber  müs- 
sen wir  einen  Zusammenhang  dieser  Centralpunkte  annehmen,  welcher  den 
stetigen  Uebergang  der  blossen  luspirationshemorang  bei  wachsender  Reiz- 
starke  in  eine  active  Exspirationswirkung  erklärlich  macht.  Wir  können 
uns  diesen  Zusammenhang  am  einfachsten  in  der  Weise  yorstellen,  dass 
die  centripetalen  Exspirationsfasem  des  Lnngenvagus  und  der  beiden  Kehl- 
kopfnerven sich  zu  centralen  Elementen  begeben,  aus  denen  zweierlei  an- 
dere Fasern  hervorgehen :  Gentralfasern,  die  zu  andern  centralen  Elementen 
führen,  in  denen  zugleich  die  centripetalen  und  centrifugalen  Inspirations- 
fasern  endigen,  und  peripherische  Nervenfasern ,  welche  sich  centrifugal  zu 
den  Exspirationsmuskeln  begeben.  Es  muss  dann  zugleich  vorausgesetzt 
werden,  dass  bei  Reizung  dieser  centralen  Elemente  die  Centralfasem 
leichter  in  Function  treten  als  die  abgehenden  peripherischen  Nervenfasern. 
Jede  Gattung  respiratorischer  Centralelemente  steht  also  mit  dreierlei 
Nervenfasern  in  Verbindung:  die  erste,  nennen  wir  sie  die  inspirato- 
rische, 1)  mit  centripetalen  Inspirationsfasern,  2)  mit  centrifugalen  In- 
spirationsfaseni  (zu  den  Muskeln  der  Einathmung)  und  3)  mit  Central- 
fasem aus  den  Exspirationscentren ;  die  zweite  Gattung,  die  exspira- 
torische,  1)  mit  centripetalen  Exspirationsfasem,  2)  mit  centrifugalen 
Exspirationsfasem  (zu  den  Muskeln  der  Ausathmung)  und  3)  mit  den  vor- 
hin genannten  Centralfasem.  Wollen  wir  aber  das  frUher  gebrauchte  räum- 
liche Schema  wieder  anwenden,  so  werden  wir  sagen:  die  zwischen  beiden 
Elementen  verlaufenden  Centralfasem  verbinden  deren  centrale  Regionen, 
daher  eine  Erregung  der  Exspirationscentren  hemmend  auf  die  Inspirations- 
centren wirkt,  und  ebenso  umgekehrt.  Für  die  Beziehung  zwischen  cen- 
tripetalen und  centri^galen  In  -  und  Exspirationsfasem  ist  sodann  die  der 
gewöhnlichen  Reflexverbindung  zu  Grunde  liegende  Beziehung  vorauszu- 
setzen, also  Endigtmg  der  centripetalen  Fasern  in  einer  mehr  peripheri- 
schen, der  centrifugalen  in  einer  mehr  centralen  Region  der  Ganglienzellen, 
wobei  zugleich  der  noch  centralere  Ursprung  der  die  Hemmung  vermit- 
telnden Verbindungsfasem  versinnlichen  möge,  dass  die  Hemmung  des 
entgegengesetzten  Reflexes  bei  schwächeren  Reizen  schon  entsteht  als  die 
directe  Reflexerregung.  Denn  unsere  allgemeine  Voraussetzung  war,  dass 
um  so  leichter  in  der  Richtung  von  der  peripherisch  nach  der  central  ent- 
springenden Faser  der  Uebergang  der  Erregung  erfolge,  je  peripherischer 
die  den  Reiz  zuleitende  Faser  endige,  und  je  centraler  der  Ursprungsort 
der  die  Erregung  empfangenden  und  ableitenden  Faser  gelegen  sei. 

Abgesehen  von  diesen  äusseren  Einflüssen  auf  die  rhythmische  Thä- 
ti^keit  der  centralen  Elemente  müssen  wir  aber  in  den  letzteren  Einrich- 
tungen voraussetzen,  durch  welche  sie  auch  ganz  unabhängig  von  den 
ihnen  durch  centripetale  Nervenfasern  zugeleiteten  Wirkungen  eine  rhyth- 
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mische  Function  unterhalten.  Wie  das  ausgeschnittene  Herz  fortpulsirt, 
so  geht  nach  der  Trennung  sämmtlicher  centripetaler  Athmungsnerven  die 
Respiration ,  wenn  auch  in  sehr  geändertem  Rhythmus ;  weiter.  Es  muss 
sich  also  durch  einen  stetigen  Reiz^  der  wahrscheinlich  vom  Blute  ausgeht, 
eine  allmälig  wachsende  Erregung  entwickeln,  die,  wenn  sie  eine  bestimmte 
Höhe  erreicht  hat,  eine  plötzliche  Kraftentladung  zur  Folge  hat,  worauf 
derselbe  Vorgang  von  neuem  beginnt.  Als  der  Sitz  dieser  automatischen 
Function  werden  in  diesem  Fall  speciell  die  mit  motorischen  Inspirations- 
fasern  versehenen  Ganglienzellen  anzusehen  sein.  Ihre  peripherische  Re- 
gion, so  können  wir  annehmen,  ist  dem  stetigen  Reize  ausgesetzt,  während 
die  plötzliche  Entwicklung  lebendiger  Kraft,  die  eintritt,  sobald  der  Reiz 
eine  gewisse  Zeit  hindurch  gedauert  hat,  zunächst  von  der  centralen  Re- 
gion ausgehen  wird,  die  hauptsächlich  als  das  Kraftreservoir  anzusehen  ist, 
mit  dem  die  motorischen  Inspirationsfasem  in  Verbindung  stehen.  Die  auf 
diese  Weise  von  selbst  unterhaltene  rhythmische  Function  wird  nun  durch 
die  Verbindung  der  Elemente  mit  solchen  Nervenfasern,  die  ihnen  äussere 
Erregungen  zuleiten,  in  verschiedener  Weise  abgeändert.  Durch  die  cen- 
tripetalen  Inspirationsfasern,  die  ebenfalls  mit  der  peripherischen  Region 
in  Verbindung  stehen,  wird  einfach  der  automatische  Reiz  verstärkt,  also 
die  rhythmische  Function  beschleunigt.  Durch  jene  Centralfaserh  dagegen, 
welche  von  den  exspiratorischen  Elementen  kommend  mit  der  centralen 
Region  in  Verbindung  treten,  werden  die  hemmenden  Kräfte  verstärkt: 
der  Rhythmus  der  Bewegungen  wird  verlangsamt  oder  für  längere  Zeit 
ganz  aufgehoben,  l^r  das  Verständniss  dieser  automatischen  Reizungs- 
vorgänge ist  08  nicht  unwesentlich  zu  bemerken,  dass  man,  wenigstens  bis 
zu  einem  gewissen  Grad,  dieselben  auch  bei  der  gewöhnlichen  Reflex- 
erregung nachzuahmen  vermag.  Lässt  man  einen  schwachen,  aber  dauern- 
den Reiz  auf  den  sensibeln  Nerven  eines  enthirnten  Thieres  einwirken,  so 
verstreicht  einige  Zeit,  bis  Reflexzuckung  erfolgt.  Ist  diese  eingetreten, 
8o  kommt  eine  kurze  Zeit  der  Ruhe,  dann  wiederholt  sich  der  Reflex,  und 
so  können  wälirend  längerer  Zeit  einigermassen  rhythmisch  Bewegung  und 
Ruhe  mit  einander  abwechseln.  Dass  wir  auf  diese  Weise  einen  wirklich 
dauernden  Rhythmus  der  Reflexe  nicht  hervorzubringen  im  Stande  sind, 
liegt  offenbar  vorzugsweise  an  der  eintretenden  Modification  der  Reiz- 
barkeit des  Rückenmarks,  welche  meistens  zunächst  einige  stürmischere 
Zuckungen  und  dann  Ermüdung  hervorbringt.  An  den  automatischen  Cen- 
tren müssen  also  Einrichtungen  getrofien  sein,  welche  diese  Modification 
und  Ermüdung  verhüten.  Vielleicht  ist  dabei  ihre  directere  Wechsel- 
wirkung mit  dem  Blute,  von  dem  ja  die  schwache  stetige  Reizung  ausgeht, 
im  Spiele. 
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in.  GrundzUge  einer  Mechanik  der  centralen  Innenration. 

§.81.  Unter  den  Erscheinungen^  welche  sich  bei  dem  Reflex  Vorgang 
unserer  Beobachtung  darbieten,  sind  es  besonders  diejenigen  der  Inter- 
ferenz solcher  Reize ,  die  den  nämlichen  centralen  Elementen  auf  ver- 
schiedenen Wegen  zugeführt  werden,  deren  Wichtigkeit  fiir  die  centrale 
Mechanik  von  vornherein  nicht  zu  verkennen  ist.  Nachdem  wir  oben  diese 
Erscheinungen  mit  denen  der  Leitung  nach  bestimmten  Richtungen,  der 
wechselseitigen  Beeinflussung  der  Functionen  und  der  Inncrvationswirkungen 
auf  die  automatischen  Thätigkeiten  in  Zusammenhang  zu  bringen  und  vor- 
läufig ein  allgemeines  Schema  der  centralen  Verbindungen  hypothetisch 
zu  entwickeln  gesucht  haben,  wird  es  daher  zweckmässig  sein,  uns  zunächst 
den  allgemeineren  Schlüssen  zuzuwenden,  welche  aus  den  wechselnden 
Erfolgen  der  Interferenzreizung  an  und  für  sich  gezogen   werden  können. 

Erregungen,  welche  der  centralen  Substanz  zugeführt  werden,  können, 
wie  wir  gesehen  haben,  in  dieser  überhaupt  entgegengesetzte  Transforma- 
tionen erfahren:  sie  können  entweder  gehemmt  oder  verstärkt  werden. 
Beide  Veränderungen  können  aber,  wie  die  Versuche  über  Interferenz 
der  Reizungen  zeigen,  begünstigt  werden,  wenn  sich  die  centrale  Substanz 
bereits  im  Zustande  der  Reizung  befindet.  Es  entsteht  somit  die  Frage, 
unter  welchen  Bedingungen  die  Hemmung,  unter  welchen  die  Erregung 
aus  der  Interferenz  der  Reize  hervorgeht.  Diese  Frage  fUhrt  uns 
auf  die  andere,  ob  beide  Transformationen  etwa  in  ganz  verschiedenen 
Theilcn  der  centralen  Substanz  ihren  Sitz  haben.  Für  die  Reflexheramung 
innerhalb  des  Rückenmarks  bieten  sich  zwei  Orte  dar,  in  denen  dieselbe 
möglicher  Weise  stattfinden  kann:  entweder  kann  der  Interferenzreiz  in 
den -Hintersträngen  weiter  geleitet  werden  und  so  die  Haupterregung  nach 
ihrem  unmittelbaren  Eintritt  in  die  graue  Substanz  kreuzen,  oder  er  kann, 
da  er  nach  dem  allgemeinen  Gesetz  der  Reflexleitung  in  die  Vorderhömer 
eintritt,  auf  einer  die  motorischen  Centralgeblote  verbindenden  Bahn  (also 
durch  Centralfasern  zwischen  verschiedenen  Regionen  der  Vorderhömer) 
die  Hemmungen  hervorbringen.  Ebenso  lässt  sich  die  von  den  höheren 
Centraltheilen  ausgehende  Hemmung  entweder  als  ein  Vorgang  denken, 
welcher  im  Gebiete  der  sensorischen  Nervenendigungen  verbleibt,  oder 
als  ein  solcher,  der  von  motorischen  Gentralpunkten  des  Gehirns  auf  die 
Ursprungsorte  der  motorischen  Rückenmarksnerven  ansstralilt.  Im  letzteren 
Fall  würde  man  sich  den  Hemmungsvorgang  auf  den  nämlichen  Wegen 
geleitet  denken  wie  die  motorische  Erregung.  Zur  Unterstützung  könnte 
man  etwa  die  Thatsache  anfuhren,  dass  auch  der  Wille  Bewegungen  zu 
unterdrücken  vermag.  Dagegen  ist  aber  zu  bemerken,  dass  die  Hemmung 
durch  den  Willen  vielleicht  auf  ganz  andern  Bahnen  geleitet  wird  als 
die  willkürliche  Erregung  der  Muskeln.     Auch   die  hemmende  Wirkung 
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des  Willens  lässt  sich  nämlich  als  eine  indirecte  denken^  die  zunächst 
auf  die  Gebiete  der  sensorischen  Nervenendigungen  gerichtet  ist  und  erst 
von  diesen  aus  die  wirkliche  Hemmung  hervorbringt.  An  sich  hat  ja  die 
Annahme ;  dass  der  Wille  auf  seuHorische  Gebiete  wirken  könne,  durchaus 
nichts  unzulässiges,  da  wir  eine  solche  Wirkung  fortwährend  bei  der  will- 
ktirlicben  Beherrschung  der  Phantasie-  und  Erinnerungsbilder  beobachten. 
In  der  That  gibt  es  nun  eine  Beobachtung,  welche  positiv  dafür  spricht, 
dass  die  Hemmung  stets  ein  Vorgang  sei,  der  sich  zwischen  sensorischen 
Centralheerden  bewegt:  dies  ist  der  Zusammenhang  der  yon  den  höheren 
Centralorganen  ausgehenden  Hemmung  mit  der  Schmerzempfindung.  Dazu 
kommt  als  vielleicht  noch  entscheidendere  negative  Instanz  die  Thatsache, 
dass  wo  in  motorischen  Fasern  verschiedene  Reizungen  interferiren ,  stets 
eine  Verstärkung  der  Erregung  beobachtet  wird,  und  dass  eine  ähnliche 
Verstärkung  sichtlich  auch  dann  entsteht,  wenn  ein  und  derselbe  moto- 
rische Centralpunkt  von  verschiedenen  Fasern  aus  in  Erregung  versetzt 
wird,  wesshalb  offenbar  gleichseitige  und  in  gleicher  Höhe  stattfindende 
sensible  Reize,  d.  h.  solche,  die  am  unmittelbarsten  auf  die  nämlichen 
motorischen  Ccntralpunkte  reizend  einwirken ,  vorzugsweise  leicht  eine  ver- 
stärkte Reflexerregung  verursachen.  Hiemach  ist  es  zweifellos  die  einfachste 
und  am  meisten  den  Thatsachen  entsprechende  Auffassung,  wenn  wir  das 
Interferenzphänomen,  das  bei  zwei  gleichzeitigen  sensibeln  Reizungen  ein- 
tritt, durchaus  auf  eine  doppelte  Wechselwirkung  zurückführen:  erstens 
auf  eine  solche  zwischen  den  gereizten  sensibeln  Centralpunkten,  vermittelt 
durch  zwischen  ihnen  verlaufende  Centralfasem  und  mit  dem  äusseren 
Effect  der  Hemmung;  und  zweitens  auf  eine  solche  zwischen  den  moto- 
rischen Centralpunkten,  auf  welche  sich  die  sensible  Reizung  durch  Reflex 
Übertragen  hat,  vermittelt  durch  die  zwischen  diesen  verlaufenden  motori- 
schen Centralfasem  und  mit  dem  äusseren  Effect  der  Summation  der 
Erregungen.  Der  Einfluss  des  Willens  auf  die  Reflexe  lässt  dieser 
Doppelwirkung  sich  unterordnen.  Denn  der  Wille  kann  entweder  eine  Er- 
regung der  nämlichen  Muskeln  veranlassen,  die  im  Wege  der  directen 
Reflexbahn  liegen,  und  so  die  Reflexbewegung  verstärken,  oder  er  kann 
auf  die  sensibeln  Centraltheile,  welche  gleichzeitig  mit  dem  Reflex^chmerz- 
empfindung  vermitteln,  zurückwirken  und  auf  diese  Weise  den  Reflex  hem- 
men. Ueberhaupt  lUsst  sich  demnach  das  Nebeneinanderbestehen  dieser 
doppelten  Folge  einer  interferiren  den  sensibeln  Reizung  aus  der  doppelten 
Leitung  derselben  verstehen:  aus  der  Uebertragung  auf  andere  sensible 
Centraltheile,  wozu  auch  diejenigen  gehören,  welche  Bestandtheile  der 
gerade  untersuchten  Reflexbahn  sind,  und  aus  der  Uebertragung  auf  Be- 
wegnngscentren ,  unter  denen  wiederum  diejenigen  sein  können,  in  welchen 
der  beobachtete  Reflex  abläuft. 

Auf  diese  Weise  gelangen  wir  zu  der  Vorstellung,  dass  die  Art  der 
Interferenz  Wirkung  von  der  Verbindungsweise  der  centralen  Gebilde  ab- 
hängt.   Es  muss  centrale  Faserverbindungen  geben,  bei  deren  gleichzeitiger 
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Erregung  vorzugsweise  hemmende  Wirkungen  zu  Stande  kommen:  dies 
sind  allem  Anscheine  nach  die  Verbindungen  der  sensorischen  Elemente 
unter  einander;  und  es  muss  anderseits  Faserverbindungen  geben ,  welche 
eine  Summirung  der  Erregungen  vermitteln:  dies  scheinen  die  Verbindun- 
gen der  motorischen  Elemente  unter  einander  und  mit  den  sensorischen 
Elementen  zu  sein. 

Es  liegt  nahe  diese  Verschiedenheit  der  centralen  Elemente  mit  ihrer 
physiologischen  Function  in  einen  unmittelbaren  Zusammenhang  zu  bringen. 
Die  sensorischcq  Zellen  sind  ja  dazu  bestimmt  äussere  Reize  in  sich  auf- 
zunehmen und  in  Empfindungen  umzuwandeln ;  die  motorischen  Zellen  sind 
dagegen  diejenigen  Centralpunkte ,  von  denen  die  äiisseren  Arbeitseffectc 
des  Organismus  ursprünglich  ausgehen.  Wir  können  ferner  diese  Folgerun- 
gen mit  den  Vorstellungen^  die  wir  der  allgemeinen  chemischen  Statik  des 
Organismus  entnehmen^  in  Verbindung  bringen.  Die  neuere  Biologie  hat 
gelehrt,  dass  der  thierische  Organismus  nicht  bloss,  wie  man  früher  ge- 
glaubt hatte,  ein  Heerd  der  Verbrennung,  also  der  Schliessung  chemischer 
Verbindungen  oder  der  UeberfUhrung  loser  in  feste  Verbindungen  ist,  son- 
dern dass  in  ihm  vielfach  auch,  ähnlich  wie  in  der  Pflanze,  UeberfUhrung 
fester  in  lose  Verbindungen  von  verwickelterer  Zusammensetzung  statt- 
findet. Namentlich  die  Nervensubstanz  scheint  ein  Heerd  solche^  Processe 
zu  sein,  denn  einige  der  Nervenstofife,  wie  das  Lecithin,  sind  offenbar  lose 
Verbindungen,  die  sich  im  Thierkörper  aus  Zersetzungsproductcn  des  Ei- 
weisses  und  aus  Körpern  der  Fettreihe  zusammensetzen.  Nun  beruht  jede 
äussere  Arbeitsleistung,  wie  Wärmebildung  oder  Muskelzuckung,  auf  einer 
Verbrennung,  d.  h.  auf  der  Bildung  fester  Verbindungen.  Umgekehrt 
kann  eine  Zersetzung  solcher  Verbindungen  nicht  stattfinden,  ohne  dass 
äussere  Arbeit  verschwindet.  In  den  motorischen  Centraltheilen  wird  aber 
im  allgemeinen  äussere  Arbeit  frei  und  in  den  sensorischen  verschwin- 
det solclie.  Immerhin  lässt  sich  dieser  Gegensatz  nicht  als  ein  durchgrei- 
fendes Gesetz  aufstellen.  So  ist  die  Mitempfindung  ein  Phänomen,  bei 
dem  sich  eine  Erregung  zweifellos  zwischen  sensorischen  Centraltheilen  aus- 
breitet, während  die  Thatsache,  dass  die  Heizung  einer  motorischen  Faser 
centripetal  niemals  über  die  Ursprungszelle  hinausgeht,  am  einfachsten  alti 
eine  Hemmung  sich  denken  lässt,  die  in  der  besonderen  Endigungsform 
der  motorischen  Fasern  innerhalb  der  Vorderhörn  er  ihren  Grund  haben 
mag.  Demnach  kommen  wir  zu  der  Folgerung,  dass  in  jeder  Ganglicn- 
zelle  gleichzeitig  Processe  der  Verbrennung  stattfinden,  bei  denen  äussere 
Arbeit  geleistet  wird,  und  Processe  der  Decomposition ,  bei  denen  äussere 
Arbeit  verschwindet.  In  den  sensorischen  Zellen  überwiegt  aber  die  Zer- 
setzung, in  den  motorischen  die  Schliessung  fester  Verbindungen.  Dort, 
beobachten  wir  daher  ein  Verschwinden  äusserer  Arbeitseffecte  und  unter 
Umständen,  wenn  nämlich  die  Function  der  Zellen  durch  äussere  Reize 
gesteigert  wird,  eine  hemmende  Wirkung  auf  solche  Arbeitseffecte,  die 
andere,  in  naher  Verbindung  stehende  Centralgebilde  erzeugen.    Hier  da- 
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gegen,  in  den  motorischen  Zellen ;  sehen  wir  Arbeitseflfecte  entstehen,  und 
jeder  Reiz,  welcher  auf  den  geeigneten  Wegen  zugefUhrt  wird,  verstärkt 
die  äussere  Arbeit.  So  sehen  wir  in  diesen  mechanischen  Eigenschaften 
die  Grundlage  gegeben  für  die  zwei  in  psychologischer  Beziehung  bedeu- 
tungsvollsten Functionen  des  centralen  Nervensystems,  ohne  dass  man  nöthig 
hat  zu  dem  mit  den  Thatsachen  der  Nervenphysik  und  der  Anatomie 
gleicher  Weise  in  Widerspruch  stehenden  Dogma  von  der  specifischen 
Leistung  der  Centraltheile  seine  Zuflucht  zu  nehmen.  Jene  zwei  Grund- 
functionen  des  Nervensystems  sind  aber:  erstens  die  Aufnahme  äusserer 
Reize  und  ihre  Ueberführung  in  einen  latenten  Zustand  bei  der  Empfindung, 
und  zweitens  die  Umsetzung  von  aufgesammeltem  Arbeitsvorrath  in  äussere 
Arbeit  bei  den  reflectorischen  und  den  willkürlichen  Bewegungen. 

§.  82.  Nehmen  wir  nun  zu  diesen  allgemeinen  Erwägungen,  die  sich 
an  die  Erscheinungen  der  Interferenz  anknüpfen,  die  über  die  Verhältnisse 
der  Leitung  gesammelten  Erfahrungen  hinzu,  so  können  wir  unmöglich 
dabei  stehen  bleiben,  jene  entgegengesetzten  Functionen,  die  Aufsammlung 
von  Arbeitsvorrath  und  die  Entwicklung  von  Energie,  an  gänzlich  ver- 
schiedene Elemente  zu  vertheilen.  Denn  die  Erscheinungen  der  Leitung 
zeigen  unzweifelhaft,  dass  auch  in  den  motorischen  Elementen  Arbeit  ver- 
schwinden und  in  den  sensorischen  solche  ausgelöst  und  übertragen  wer- 
den kann.  Wir  kommen  so  zu  der  Vorstellung,  dass  es  von  der  Ver- 
bindungsweiffe  der  Elementartheile  abhängt,  ob  vorzugsweise  der  eine 
oder  der  andere  Effect  eintritt.  Diese  Verbindungsweise  muss  eine  solche 
sein,  dass  in  den  sensorischen  Zellen  hauptsächlich  die  Aufsammlung  äus- 
serer Arbeit,  in  den  sensorischen  dagegen  äussere  Arbeitsleistung  entsteht. 
Das  hypothetische  Schema  in  Fig.  41  (B.  116)  entspricht  in  der  That  die- 
ser Forderung.  Kräfte,  die  auf  irgend  eine  peripherische  Faser  8^  ein- 
wirken, werden  zwar  bis  S  geleitet,  dort  aber  in  den  latenten  Zustand 
übergeführt.  Solche,  die  auf  irgend  eine  Centralfaser  82  oder  s^  einwirken, 
verschwinden  theils  in  der  nächstgelegenen  peripherischen,  theils  in  irgend 
einer  höher  gelegenen  centralen  Zelle.  Ein  verhältnissmässig  kleiner  Theil 
lebendiger  Krail  nur  wird,  so  lange  die  Nervensubstanz  ihre  Integrität  be- 
wahrt hat,  durch  den  Uebergang  auf  die  motorischen  Elemente  in  äussere 
Arbeit  umgewandelt.  Die  Verbindungsweisen  der  sensorischen  Elemente 
sind  also  augenscheinlich  solche,  dass  nicht  nur  die  Kräfte,  die  sich  inner- 
halb der  centralen  Substanz,  etwa  durch  die  Einwirkungen  des  Blutes, 
durch  die  Processe  der  Gewebszersetzung,  entwickeln,  in  ihr  wieder  latent 
gemacht  werden,  sondern  dass  auch  die  von  aussen,  durch  Reizung  der 
Sinnesorgane  und  sensibeln  Nerven  zugefUhrte  Arbeit  gebunden  wird.  Ent- 
wickeln sich  dagegen  irgendwo  in  den  motorischen  Thcilen  des  Central- 
organs  lebendige  Kräfte,  in  11127  m^  oder  in  irgend  einer  centralen  Zelle, 
üf,  Mif  selbst,  so  übertragen  sich  diese  stets  in  peripherischer  Richtung 
und  schliesslich  vermittelst  einer  peripherischen  Faser  m^  nach  aussen, 
um  als  äussere  Muskelarbeit  sich  zu  entladen.     Der  motorische  Theil  des  i 
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Centralorgans  ist  also  durchaus  darauf  angelegt ,  nach  aussen  Elräfte  zu 
entwickeln,  die  für  die  Nervensubstanz  selbst  verloren  gehen.  Treffen 
ferner  innerhalb  des  sensorischen  Central gebietcs  irgend  welche  auf  ver- 
schiedene Punkte  stattfindende  Erregungen  zusammen,  so  bewirkt  ihre  In- 
terferenz, dass  die  durch  sie  entwickelten  Kräfte  rascher  latent  gemacht 
werden,  als  dies  geschehen  würde,  wenn  beide  Erregungen  unabhängig 
von  einander  und  zeitlich  getrennt  stattfänden.  Befinden  sich  z.  B.  gleich- 
zeitig die  Fasern  Sj  und  s^  in  Erregung,  so  wird  der  in  82  geleitete  Kei- 
zungsvorgang  schon  in  S2  latent,  während  er  für  sich  bis  zu  einem  höher 
gelegenen  centralen  Elemente  S  geleitet  würde.  Anders  verhält  sich  dies 
im  motorischen  Gebiet.  Werden  hier  zwei  Fasern  n^  und  m^  gleichzeitig 
erregt,  so  pflanzen  sich  beide  Erregungen  ungeschwächt  in  centrifugaler 
Eichtung  fort,  und  es  tritt  daher  Summation  der  Erregungen  ein.  Auch 
bei  Reizung  verschiedener  sensorischer  Theile  kann  daher  solche  Summa- 
tion stattfinden,  wenn  die  Reizungen  durch  die  Reflexfasern  c^,  C^  auf  die 
motorischen  Gebiete  übergehen,  wie  dies  namentlich  eintritt  in  Fällen,  wo 
die  innem  Widerstandskräfte  der  centralen  Substanz  gesunken  sind. 

§.  83.  Sowohl  die  Thatsachen  der  speciellen  Nervenphysiologie  wie 
die  Resultate  unserer  Versuche  fügen  nun  zu  diesen  allgemeinen  Vorstel- 
lungen noch  eine  Reihe  specieller  Bedingungen  hinzu.  Wir  wollen  die  in 
dieser  Beziehimg  massgebenden  Erscheinungen  sammt  den  aus  ihnen  in 
Bezug  auf  das  oben  entworfene  hypothetische  Schema  des  Zusammenhangs 
der  centralen  Elemente  sich  ergebenden  Folgerungen  hier  nochmals  kurs 
zneammenfassen: 

1)  Die  Richtung,  in  welcher  jede  centrale  Zelle  die  ihr  zugefüfarten 
Erregungen  leitet,  ist  von  dem  Verhältnisse  abhängig,  in  welchem  sich  in 
ihr  die  Faserendigungen  zu  einander  befinden.  Folgen  wir  der  Hypothese, 
die  einer  peripherischen  Region  zugeführte  Erregung  bringe  die  Zelle  in 
Miterregung,  während  in  der  centralen  Region  die  Reize  latent  werden, 
so  müssen  wir  voraussetzen,  eine  Leitung  könne  nur  in  der  Richtung  von 
der  peripherischen  nach  der  centralen  Region,  nicht  aber  umgekehrt  statt- 
finden. 

2)  Schwächere  Reize  erlöschen  in  der  centralen  Substanz,  während 
stärkere  Reize  zuvor  latent  gewesene  Kräfte  in  ihr  auslösen.  Hiemach 
müssen  wir  uns  vorstellen,  dass  die  beiden  Eigenschaften,  äussere  Kräfte 
latent  zu  machen  und  latente  Kräfte  zu  entwickeln,  über  die  ganze  cen- 
trale Substanz  verbreitet  sind.  Die  verschiedenen  Theile  der  letzteren 
werden  diese  Eigenschaft  nur  in  verschiedenem  Grade  besitzen,  die 
Thatsache  der  einsinnigen  Leitung  führt  aber  weiterhin  zu  der  Voraus- 
setzung, dass  diejenige  Region  der  Zelle,  die  .vorzugsweise  geeignet  ist, 
eintretende  Reize  latent  zu  machen,  also  die  centrale,  anderseits,  sobald 
überhaupt  lebendige  Kraft  in  der  Zelle  entwickelt  wird,  hauptsächlich  an 
dieser  Entwicklung  sich  betheiligt,  so  dass  der  Act  der  Auslösung  der 
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innem  Kräfte  regelmässig  in  der  peripherischen,  der  Act  ihrer  Ent- 
wicklung und  Entladung  aber  in  der  centralen  Kegion  geschieht. 

3)  Zwischen  den  beiden  Theilen  der  Ganglienzellen  welche  einander 
in  dieser  Weise  gegenüberstehen ,  findet  ein  stufen  weiser  Uebergang  statt, 
und  höchst  wahrscheinlich  gibt  es  centrale  Elemente,  in  welchen  jene  Un- 
terschiede überhaupt  viel  weniger  entwickelt  sind,,  und  welche  sich  dann 
in  ihrem  Verhalten  mehr  der  peripherischen  Nervensubstanz  nähern. 

4)  In  Folge  häufiger  Reizzufitisse  nehmen  die  Widerstände,  durch 
welche  die  centrale  Substanz  Heizungen  latent  macht,  allmälig  ab.  Hierauf 
weist  nicht  bloss  die  grosse  Neigung  zu  einer  Steigerung  der  Eeizbarkeit 
durch  wiederholte  Reize,  womit  die  Erscheinungen  der  Uebung  und  Ge- 
wöhnung zusammenhängen,  sondern  auch  die  Thatsache  hin,  dass  bei  der 
Unterbrechung  einer  normalen  Leitungsbahn  die  Widerstände  in  den  Seiten - 
zweigen  dieser  Bahn  allmälig  sich  vermindern,  wahrscheinlich  zunächst  in 
Folge  der  stärkeren  Reizzufiüsse,  die  nach  denselben  stattfinden.  Die  Er- 
scheinungen der  stellvertretenden  Leitung  und  der  stellvertretenden  Function 
lassen  sich  hierauf  zurückführen. 

5)  Bestimmte  Einwirkungen,  unter  welche  namentlich  die  Kälte  und 
gewisse  Gifte  gehören,  vermindern  die  innem  Widerstandskräfte  der  cen- 
tralen Elemente.  Bei  ihnen  wird  dann  stets  zugleich  die  Zeit,  welche  ein 
äusserer  Anstoss  gebraucht,  um  eine  Entladung  lebendiger  Kraft  hervor- 
zubringen, mehr  oder  weniger  bedeutend  vergrössert.  Tritt  aber  die  Ent- 
ladung ein,  so  dauert  sie  nun  beträchtlich  länger  an  als  bei  dem  normalen 
Zustand  der  inneren  Kräfte. 

6)  Die  Wirkung,  welche  ein  einem  centralen  Elemente  zugefUhrter 
kraftentladender  Reiz  A  ausübt,  wird  abgeändert  durch  einen  andern  Reiz 
Bf  welcher  gleichzeitig  oder  in  sehr  geringem  Zeitunterschied  dem  näm- 
lichen centralen  Element  auf  anderem  Wege  zugeführt  wird.  Wirkt  der 
Reiz  B  für  sich  ebenfalls  kraftentladend,  so  verstärken  sich  die  Wirkungen 
von  Ä  und  B.  Erzeugt  dagegen  der  Reiz  B  eine  Entwicklung  der  Wider- 
standskräfte, so  wird  dadurch  auch  der. Reiz  A  latent  gemacht.  Dieses 
Gesetz  der  Interferenz  lässt  sich  mit  dem  Gesetz  der  einsinni- 
gen Leitung  in  Verbindung  bringen,  wenn  man  die  Hypothese  von  dem 
Gegensatz  der  centralen  und  peripherischen  Region  der  Zelle  adoptirt.  Es 
folgt  dann  aber  weiter,  dass  die  Hemmung  durch  Interferenz  im  Gebiete 
der  sensorischen ,  die  Superposition  der  Erregungen  im  Gebiete  der  moto- 
rischen Theile  des  Centralorgans  stattfindet,  eine  Voraussetzung,  welche 
sowohl  mit  der  allgemeinen  Eigenschaft  der  sensorischen  Elemente  äussere 
Einwirkungen  bei  der  Empfindung  in  einen  latenten  Zustand  überzuführen 
wie  mit  der  allgemeinen  psychologischen  Erfahrung,  dass  verschiedene  gleich- 
zeitige Schmerzempfindungen  gegenseitig  sich  mindern,  übereinstimmt. 

7)  Bestimmte  centrale  Elemente  gibt  es,  bei  denen  fortwährend,  wahr- 
scheinlich durch  stetige  Reize,  die  vom  Blute  ausgehen,  die  kraftentwickeln- 
den und  die  widerstehenden  Kräfte  um  eine  Gleichgewichtslage  auf-  und 
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abschwanken.  Die  Wirkfiamkeit  dieser  automatischen  Elemente  (im  Herzen^ 
im  Athmungscentrum)  ist  zunächst  darauf  zurückzuführen,  dass  schwache 
Reize  allgemein  in  der  centralen  Substanz  verschwinden;  stärkere  aber  die 
inneren  Kräfte  der  letzteren  auslösen.  Die  Blutreize ;  von  denen  wir  an- 
nehmen; dass  sie  auf  die  peripherische  Region  der  Zelle  einwirken,  müs- 
sen also  bis  zu  einer  gewissen  Stärke  anwachsen,  bis  die  Zelle  in  Selbst- 
erregung geräth,  welche  letztere  sich  auf  die  centrale  Region  und  auf  die 
aus  ihr  entspringenden  motorischen  Nervenfasern  fortpflanzt.  Nachdem  aber 
durch  die  letzteren  eine  Entladung  stattgefunden  hat,  sinkt  das  Verhältniss 
der  einander  entgegenwirkenden  Kräfte  wieder  unter  die  Gleichgewichts- 
lage; und  es  beginnt  so  der  Process  von  neuem.  Auf  diese  Weise  unter- 
hält der  direct  auf  die  centralen  Elemente  einwirkende  schwache  Reiz  eine 
rhythmische  Function  derselben;  welche  aber  durch  den  Zufluss  äusserer 
Nervenerregungen  regulirt  werden  kann;  indem  diese  bald,  der  peripheri- 
schen Region  zugeführt;  die  auslösenden  Kräfte  vermehren;  bald,  in  die 
centrale  Region  übergehend;  den  inneren  Widerstand  vergrössem  können. 

§.  84.  Im  Anschlüsse  an  die  in  der  ersten  Abtheilung  dieser  Unter- 
suchungen (S.  264  u.  f.)  entwickelten  Vorstellungen  Über  die  Eigenschaften 
der  aus  der  Schliessung  und  Lösung  der  Verbindungen  in  der  Nerven- 
faser entspringenden  Molecularkräfte;  werden  wir  uns  nun  schliesslich  von 
der  Mechanik  der  centralen  Elemente  folgendes  allgemeine  Bild  machen 
dürfen. 

Wie  in  der  Nervenfaser;  so  entstehen  auch  in  der  Oanglienzelle  fort- 
während neben  einander  positive  und  negative  Moleculararbeit.  Die  letz-, 
tere  beruht  auf  der  Spaltung  complexer  Verbindungen  der  Nervensubstanz 
in  ihre  Bestandtheile ;  die  erstere  geht  aus  der  Verbrennung  dieser  Be- 
standtheile  zu  festeren  Verbindungen  hervor.  In  den  centralen  Elementen 
überwiegen  aber  im  Vergleich  mit  den  peripherischen  Nerven  die  Spal- 
tungsprocesse  und  die  negative  Moleculararbeit.  Diese  aus  den  Reizungs- 
erscheinungen sich  ergebende  Folgerung  entspricht  durchaus  der  den 
chemisch  -  physiologischen  Verhältnissen  entnommenen  Annahme,  dass  die 
Ganglienzellen  die  haupt<(ächlichsten  Ursprungsstätten  der  eigenthümlichen 
Nervenstoffe;  wie  des  Lecithins;  CerebrinS;  sind;  indem  diese  Stoffe  viel- 
leicht erst  aus  den  Ganglienzellen  in  die  ans  ihnen  entspringenden  Nerven- 
fasern übergehen.  Wenigstens  liegt  es  naho;  den  auffallenden  nutritiven 
EinflusS;  welchen  die  Ganglienzellen  auf  die  Nerven  besitzen;  in  dieser 
Weise  zu  deuten.  Denn  die  Degeneration  und  Atrophie  der  Nerven;  welche 
nach  ihrer  Trennung  von  centralen  Elementen  erfolgt;  findet  offenbar  ihre 
einfachste  Erklärung  in  der  Annahme;  dass  von  den  Ganglienzellen  aus 
fortwährend  neu  gebildete  Nervenstoffe  nachrücken;  obgleich  man,  schon 
nach  den  Erscheinungen  der  Ermüdung  und  Erholung;  den  Nerven  selbst 
die  Fähigkeit  einer  Erzeugung  ihrer  kraftspendenden  Stoffe  nicht  ganz 
wird  absprechen  dürfen. 
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Die  beiden  Formen  von  Moleculararbeit  entstehen  fortwährend  inner- 
halb der  ganzen  Ganglienzelle.  Aber  in  den  verschiedenen  Regionen  der 
letzteren  wechselt  das  Intensitätsverhältntss  beider  Processo.  In  der  cen- 
tralen Region  überwiegt  die  negative  Moleculararbeit  Hier  findet  in  Folge 
jener  Spaltung  complexer  Verbindungen  in  die  leicht  verbrennlichen  Ner- 
venstoffe  ein  fortwährender  Arbeitsverbrauch  statt,  der  innerhalb  der  cen- 
tralen Region  selbst  wahrscheinlich  nur  zum  geringen  Theil  wieder  gedeckt 
wird  durch  wirklich  eintretende  Verbrennungen  und  dadurch  frei  werdende 
positive  Moleculararbeit.  Dagegen  mag  in  der  peripherischen  Region  schon 
ein  annäherndes  oder  wirkliches  Gleichgewicht  zwischen  dieser  und  der 
negativen  Moleculararbeit  stattfinden ,  oder  es  mögen  sogar ;  wie  in  der 
peripherischen  Nervenfaser,  die  Verbrennungen  überwiegen,  -so  dass  das 
chemische  Gleichgewicht  erst  auf  nutritivem  Wege,  durch  die  Zufuhr  der 
mit  hoher  potentieller  Energie  versehenen  Nervenstoffe,  eintritt  Nehmen 
wir  nun  an,  dass  diese  Zufuhr  unmittelbar  von  der  centralen  Region  aus 
stattfinde,  so  lässt  sich  die  Ganglienzelle  sammt  den  aus  ihr  entspringen- 
den Nervenfasern  als  ein  Kraft  System  ansehen,  in  welchem  durch  die 
Bewegung  der  Nervenstoffe  von  ihren  Ursprungs-  nach  ihren  Verbrauchs- 
orten zugleich  ein  fortwährender  Kräfteaustausch  stattfindet,  durch  den 
schliesslich  fUr  das  Ganze,  so  lange  nicht  äussere  Störungen  eintreten,  ein 
Gleichgewicht  der  Molecularkräi^e  vorhanden  ist,  ohne  dass  jedoch  dieses 
Xjrleichge wicht  an  jeder  einzelnen  Stelle  des  Systems  existirt.  Vielmehr 
wird  dies  nach  den  obigen  Voraussetzungen  höchstens  an  einer  einzigen 
Stelle,  welche  in  der  peripherischen  Region  der  Ganglienzelle  gelegen  sein 
mag,  annähernd  der  F^ill  sein.  Von  hier  an  aber  wird  gegen  die  centrale 
Region  hin  die  negative  Moleculararbeit,  also  die  Ansammlung  potentieller 
Energie,  und  gegen  die  peripherische  Ausbreitung  der  Nerven  hin  die 
positive  Moleculararbeit,  also  die  actuelle  Kraftentwicklung,  fortwährend 
wachsen.  Ein  Theil  der  im  ganzen  System  frei  werdenden  lebendigen 
Kraft  wird  aber  zu  einer  translatorischen  Bewegung  der  Stoffe  in  centri- 
fugaler  Richtung  verwendet,  durch  welche  Bewegung  eben  für  das  System 
die  Summe  der  ganzen  Energie  annähernd  unverändert  bleibt.  Vermuth- 
lich  wird  die  centrale  Region  der  Ganglicnzclle  mit  den  Bahnen  der  Er- 
nährungsfiüssigkeit  in  solcher  Verbindung  stehen,  dass  in  ihr  die  Ablagerung 
complexerer  Eiweissmolecüle  stattfindet,  aus  deren  Spaltung  die  krafterzeu- 
genden Nervenstoffe  hervorgehen.  Anderseits  sind  sichtlich  die  peripheri- 
schen Ausbreitungen  der  Nerven  in  den  Muskeln  die  Orte  der  ausgiebigsten 
Kraftentladung.  Nun  ist  in  einem  zusammenhängenden  Kraftsystem  noth 
wendig  ein  Streben  nach  Gleichgewicht  vorhanden,  wonach  die  Molecüle, 
in  denen  die  potentielle  Energie  angesammelt  ist,  von  den  Punkten  ihrer 
höchsten  Spannung  zu  denen  ihrer  niedersten  Spannung  sich  bewegen 
-müssen.  Wir  können  uns  demnach  ohne  Schwierigkeit  vorstellen,  dass  die 
actuelle  Arbeit,  welche  die  Nerven  in  ihrer  peripherischen  Ausbreitung 
leisten,  und  die  Anhäufung  von  Arbeitsvorrath ,  die  in  den  centralen  Ele- 
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menten  stattfindet;  selbst'  die  Quelle  jener  fortwährenden  Bewegung  sind, 
auf  der  die  nutritive  Erhaltung  einer  Nervenfaser  sowie  die  Verbindung 
derselben  mit  ihrem  centralen  Elemente  zu  einem  einzigen  Kraftsysteme 
beruht.  Dieses  einfache  Verhalten  wird  nun  aber  freilich  dadurch  ein  un- 
endlich verwickeltes,  dass  in  den  Centralorganen  zahlreiche  solche  Kraft- 
systeme in  einander  übergreifen,  und  dass  die  peripherischen  Ausbreitungen 
vieler  dieser  Kraftsysteme  in  den  Centralorganen  selbst  gelegen  sind,  so 
dass  möglicher  Weise  centrale  Elemente,  die  auf  der  einen  Seite  selbst 
Centren  und  Kraftquellen  sind  für  bestimmte  Gebiete,  auf  der  andern  Seite 
wieder  an  der  Peripherie  von  Kraftsystemen  liegen,  von  denen  aas  in 
ihnen  Kraftentladungen  stattfinden  können.  Eine  solche  Doppelstellung  wer- 
den wir  nicht  nur  jenen  Elementen  zuschreiben  müssen,  in  denen  der  die 
Empfindung  begleitende  physiologische  Vorgang  abläuft,  wegen  der  mit 
jeder  Empfindung  verbundenen  actuellen  Kraftentwicklung  in  centralen  Zellen, 
sondern  auch  schon  bei  der  einfachen  Eefiexleitung  sowie  bei  den  durch 
centrale  Zwischenpunkte  irgendwie  unterbrochenen  motorischen  Leitungen 
wird  ein  solches  Ineinandergreifen  verschiedener  Kraftsysteme  zu  postuli- 
ren  sein. 

Innerhalb  eines  jeden  Kraftsystems  kann  nun  aber  ferner  die  Ver- 
bindung der  krafterzeugenden  Centralzelle  mit  den  ableitenden  Fasern  eine 
verschiedenartige  und  mehrfcLltige  sein,  indem  solche  Fasern  an  jedem 
Punkt  des  Zelleninhaltes  einmünden  und  demnach  mit  Punkten  höherer 
oder  geringerer  Spannung  in  Verbindung  stehen  können.  Das  Maximum 
dieses  Unterschieds  wird  zwischen  zwei  Fasern  dann  vorhanden  sein,  wenn 
die  eine  in  das  Centrum  der  Zelle  sich  einsenkt,,  die  andere  von  ihrer 
Peripherie  abgeht.  Zwischen  diesen  zwei  Grenzfilllen  sind  aber  alle  mög- 
lichen Uebergänge  denkbar.  So  lange  sich  das  Kraftsystem  im  Gleich- 
gewichtszustand der  Ruhe  befindet,  wird  daraus  ein  Uuterschied  fiir  die 
Vorgänge  in  den  einzelnen  Nervenfasern  nicht  entspringen,  da  die  Fort- 
bewegung der  Nervenstoife,  in  denen  Arbeitsvorrath  angehäuft  ist,  von 
dem  Verbrauch  bedingt  ist,  der  in  den  peripherischen  Verbreitungsorten 
stattfindet. 

§.  85.  Sehen  wir  nun  zu,  welche  Veränderungen  in  dem  bisher  vor- 
ausgesetzten Gleichgewichtsznstande  eintreten  müssen,  wenn  sich  innerhalb 
eines  Kraftsystems  der  Vorgang  der  Heizung  entwickelt. 

Auch  hier  stellt  der  Reiz  ein  gewisses  Quantum  äusserer  Arbeit 
dar,  welches  an  irgend  einem  Punkte  des  Kraftsystems  auf  dieses  über- 
tragen werden  kann.  Nehmen  wir  zunächst  ganz  allgemein  an ,  auf  jeden 
beliebigen  Punkt  des  Systems  könne  eine  solche  Uebertragung  von  Reix- 
arbeit  stattfinden,  so  wird  trotzdem  der  Effect  ein  sehr  verschiedener  sein 
können  wegen  der  verschiedenartigen  Vorgänge,  die  in  den  einzelnen 
Theilen  des  Systems  stattfinden.  Am  meisten  muss  sich  in  dieser  Beziehung 
die  centrale  Region   von   allen  andern  Theilen  unterscheiden.     Abgesehen 


Grundzttge  einer  Meohanik  der  centralen  Innervation.  141 

aber  von  solchen  Unterschieden  werden  wir  in  Bezug  auf  die  unmittelbare 
Wirkung  der  äussern  Reizarbeit  die  nämlichen  Voraussetzungen  machen 
müssen ;  die  uns  schon  bei  dem  Nerven  die  Untersuchung  des  Verlaufs  der 
Erregung  an  die  Hand  gibt,  nämlich  1)  dass  die  dem  System  zugefUhrte 
Reizarbeit  zunächst  in  innere  Moleculararbeit  umgewandelt  wird,  ehe  aus 
ihr  eine  äussere  Erregungsarbeit  hervorgeht,  und  2)  dass  jeder  Reizanstoss 
sowohl  die  negative  wie  die  positive  Moleculararbeit  steigert,  worauf  sich 
erst  ein  Theil  der  letzteren  in  eine  äussere  Erregungsarbeit  umwandelt, 
die  als  solche  für  den  Krafthaushalt  des  Systems  verloren  geht.  Endlich 
3)  geht  bei  der  Reizung  centraler  Kraftsysteme  ein  verhältnissmässig  gros- 
ser Theil  der  entstehenden  Molecularbewegung  zunächst  in  negative 
Moleculararbeit  über:  daher  die  häufige  Erfolglosigkeit  momentaner  Reize, 
die  längere  Dauer  der  latenten  Reizung.  Es  wird  dann  aber  weiterhin 
auch  mehr  positive  Moleculararbeit  erzeugt  und  in  äussere  Erregungsarbeit 
umgewandelt,  wie  sich  an  der  verlängerten  Dauer  solcher  Zuckungen,  die 
durch  Reizung  centraler  Elemente  zu  Stande  kommen,  z.  B.  der  Reflex- 
znckungen,  zu  erkennen  giebt. 

In  die  Vorstellung  der  chemischen  Vorgänge  übertragen,  die  diesem 
Arbeitswechsel  zu  Grunde  liegen,  heisst  dies:  zunächst  wird  die  äussere 
Arbeit,  die  in  der  Form  des  Reizes  einem  centralen  Kraftsystem  zugeführt 
wird,  fast  ganz  dazu  verwendet  die  Spaltungsvorgänge  zu  steigern  und 
demnach  in  grosser  Menge  jene  Nervenstoife  zu  erzeugen,  in  denen  poten- 
tielle Energie  angehäuft  ist.  Eine  massige  Reizarbeit  kann  auf  diese  Weise 
ganz  verschwinden,  indem  durch  den  natürlichen  Abfluss  der  kraftspeichem- 
den  Stoffe  von  Punkten  hoher  zu  solchen  niedriger  Spannung  das  Gleich- 
gewicht sich  herstellt.  Entsteht  dagegen  durch  die  Reizarbeit  eine  so  grosse 
Mengen  von  Spaltungsproducten,  dass  jener  Abfluss  nicht  genügt, ,  so  erfolgt 
nun  plötzlich  durch  den  raschen  Eintritt  der  Verbrennung  kraflspeichem- 
der  Stoffe  eine  gewaltige  Kraftentwicklung,  die  sich  von  dem  Kraf^system, 
in  dem  sie  entstanden  ist,  leicht  auf  benachbarte  Systeme  ausbreiten  und 
auch  hier  latente  Kräfte  auslösen  kann. 

§.  86.'  Es  liegt  nahe,  hieran  sogleich  die  Vorstellungen  zu  knüpfen, 
die  wir  uns  über  die  Vorgänge  machen  können,  Welche  die  im  zweiten 
Capitel  untersuchten  Einwirkungen  auf  die  centrale  Reizbarkeit  begleiten. 
j  So  lässt  sich  die  Wirkung  der  Temperatur  offenbar  darauf  zurückführen, 

dass  dieselbe  die  Geschwindigkeit  der  Stoffbewegung  in  der  Nervensub- 
stanz in  hohem  Grade  beeinflusst.  Schon  die  ausserordentliche  Verlang- 
samung der  LeitungHgesch windigkeit  sowie  die  enorme  Verlängerung  der 
Zackungsdauer'  bei  erniedrigter,  die  entgegengesetzten  Veränderungen  bei 
erhöhter  Temperatur  weisen  darauf  hin.  Demnach  werden  auch  in  der 
Kälte  einerseits  zwar  jene  Spaltungsprocesse  verzögert  werden^  aus  denen 
die  krafterzengenden  Nervenstoffe  hervorgehen;  anderseits  wird  aber  auch 
n  der  Abfluss  dieser  Stoffe  nach  den  peripherischen  Verbrauchsorten  verlang- 

samt sein.    So  begreift  es  sich,  dass  die  centrale  Substanz  durch  die  Kälte 
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in  einen  Zustand  versetzt  wird^  der  zwar  mit  demjenigen  der  Erschöpfung 
die  grösste  Aehnlichkeit  hat;  doch  aber  auch  dadurch  ausgezeichnet  ist, 
dass  ein^  einmal  begonnene  Kraftentladung  ungewöhnlich  lange  andauert. 

Nicht  minder  ergiebt  sich  aus  diesen  Vorstellungen  sehr  einfach  die 
Steigerung  der  centralen  Eeizbarkeit;  welche  selbst  in  solchen  Fällen  als 
Nachwirkung  vorangegangener  Reizungen  zurückbleibt,  wo  diese  selbst 
vollständig  wirkungslos  verschwunden  sind.  Der  modificirende  Reiz  hat 
eine  solche  Menge  von  Spaltungsproducten  und  demnach  von  potentieller 
Energie  angehäuft ,  dass  erst  nach  längerer  Zeit  durch  Abfiuss  nach  den 
Verbrauchsorten  das  Gleichgewicht  von  selbst  wieder  hergestellt  werden 
kann.  Jede  neu  hinzutretende  Reizbewegung  kann  daher  eine  plötzliche 
Verbrennung  der  Spaitungsproducte  und  mit  ihr  eine  gewaltige  actuelle 
Kraftentwicklung  bewirken. 

Vieldeutiger  scheinen  jene  Veränderungen  der  Reizbarkeit  zu  sein,  die 
nach  gewissen  toxischen  Einwirkungen  sich  einstellen.  Angesichts  der  ge- 
waltigen Zunahme  der  Reilexorregbarkeit;  wie  sie  namentlich  das  Strychnin 
hervorbringt;  wie  sie  aber  auch  zahlreichen  andern  Giften  nachfolgt;  nur 
hier  theilweise  durch  intercurrirende  Veränderungen  verdeckt  wird,  lässt 
sich  an  zwei  Ursachen  denken.  Man  könnte  entweder  annehmen;  dass 
jene  Spaltungsprocesse  selbst;  welche  die  latente  Energie  der  centralen  Ele- 
mente vergrösseru;  beschleunigt  werden;  oder  es  Hesse  sich  denken,  dass 
nur  der  Abfluss  der  kraftf^peichemden  Stoffe  aus  den  centralen  Elementen 
gehemmt  sei;  so  dass  sie  hier  sich  ansammelnd  eine  grössere  Steigemng 
der  potentiellen  Energie  ermöglichen;  als  dies  unter  gewöhnlichen  Verhält- 
nissen geschehen  kann.  In  der  That  ist  es  nun  die  letztere  Annahme, 
welche  die  grössere  Wahrscheinlichkeit  für  sich  haben  dürfte;  und  zwar 
aus  folgenden  Gründen: 

1)  erklärt  sich  auf  diese  Welse  am  einfachsten  die  enorme  Zunahme 
der  Reflexzeit;  welche  besonders  beim  Strycjmiu;  einigermassen  aber  auch 
bei  den  andern  reflexerhöhenden  Giften  sich  einstellt;  womit  zugleich  das 
ungewöhnliche  Anwachsen  der  Reflexzeit  mit  der  Abnahme  der  Reizstärke 
offenbar  nahe  zusammenhängt  (vergl.  Fig.  24  u.  25  S.  73).  Nun  haben 
wir  angenommen;  jeder  Reiz  bewirke  zunächst  Zunahme  der  negativen  Mo- 
leculararbeit  in  Folge  der  vermehrten  Zerlegungen  complexer  Eiweissstoffe 
in  die  kraftspeichernden  Nervenstoffe;  die  er  hervorbringt.  Biese  Vorgänge 
dauern;  wie  die  gesteigerte  Reizbarkeit  zeigt;  längere  Zeit  an.  Aber  ea 
erfolgt;  wie  wir  annehmen;  bei  schwächeren  Reizen  desshalb  keine  Er- 
regung, weil  durch  das  Abfliessen  der  kraftspeichernden  Stoffe  die  Span- 
nung unter  der  kritischen  Grenze  bleibt,  bei  welcher  dieselbe  in  Folge  der 
eintretenden  Verbrennungen  durch  eine  explosive  Kraftentladung  sich  löst, 
Ist  nun  aber  das  Abfliessen  jener  Stoffe  gehemmt;  so  wird  selbst  bei 
schwachen  Reizen  die  kritische  Grenze  erreicht  werden  können ;  freilich  aber 
wird  dies  um  so  später  eintreten;  je  geringer  die  durch  den  Reizanstosa 
bewirkte  Beschleunigung  der  Spaltungen;  d.  h.  je  schwächer  der  Reis  iaU 
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3)  Mit  dieser  Annahme  befindet  sich  die  Thateache  in  gntem  Ein- 
Uang,  das«  einzelne  der  reflexerhdhenden  Gifte,  wie  namentlich  das 
Atropin  nnd  das  Gniarey  in  der  peripherischen  Nervenfaser  zonSchst  die 
Leitnngsgeschwindi^keit  veradgem  nnd  dann  die  Erregbarkeit  anfheben, 
wodurch  die  Wirkung  anf  die  centralen  Elemente  mehr  oder  weniger 
compensirt  werden  kann.  Wir  haben  nSmlich  offenbar  nur  voransansetsen, 
dass  bei  den  genannten  Giften  der  retardirende  Einfioss  anf  die  Bewegung 
der  Nerrenstoffe  auch  auf  die  peripherischen  Nervenfasern  sich 
eiBtreckt.  Wir  brauchen  also  nicht,  wie  es  bei  anderen  Hypothesen  ge- 
schehen musstei  anzunehmen,  dass  die  Wirkung  dieser  Gifte  auf  die  cen- 
trale und  die  peripherische  Nervensubstanz  eine  ganz  verschiedenartige 
sei,  sondern  wir  können  sie  als  eine  gleichartige  auffassen. 

§•  87.  Wir  haben  bisher  ganz  allgemein  die  Folgerungen  entwickelt, 
die  sich  in  Bezug  auf  die  Uebertragung  Süsserer  Reizbewegungen  auf  ein 
Krafbystem  von  der  hier  vorausgesetzten  Beschaffenheit  ergeben.  Es  kann 
nun  |iber  diese  Uebertragung  auf  verschiedene  Theile  des  Systems  statt- 
finden, und  darnach  wird  wegen  der  Ungleichheit  der  MolecnlarvorgSnge 
auch  der  Effect  ein  wechselnder  sein  müssen« 

Ein  Moment,  das  nicht  von  wesentlichem  Belang  sein  dürfte,  ist  dies, 
ob  ein  centrales  Element  selbst  direct  von  einem  Beize  getroffen,  oder  ob 
die  Beizung  durch  Nervenfasern  ihm  zngefllhrt  wird.  Was  den  ersteren 
Fall  betrifft,  den  man  bei  den  sogenannten  automatischen  Keizungen 
voraussetzt,  so  ist  vor  allem  fraglich,  ob  es  sich  dabei  wirklich  selbst  in 
Bezug  anf  die  Form  der  Zuleitung  um  einen  wesentlichen  Unterschied 
handelt.  Wir  wissen  nicht,  ob  nicht  Nervenfasern  von  sehr  kurzem  Ver- 
lauf die  Zuleitung  der  automatischen  Reize  zur  Ganglienzelle  vermitteln. 
Es  wäre  z.  B.  sehr  wohl  denkbar,  dass  die  automatischen  Centra  der 
Athmung  innerhalb  der  medulla  oblongata  durch  die  feinen  FaserfortsStze 
der  Ganglienzellen  mit  den  Blutgeflissen  in  Verbindung  stehen.  Wie  dem 
aber,  auch  sei,  ob  ein  bestimmter  Punkt  eines  centralen  Elementes  direct 
von  einer  Reizbewegung  getroffen,  oder  ob  diese  durch  eine  Nervenfaser 
ihm  zugeführt  wird,  dürfte  kaum  in  Bezug  auf  die  sich  entwickelnden 
Vorgänge  von  wesentlichem  Belang  sein. 

Wohl  aber  ist  es  noth wendig  von  grosser  Bedeutung,  an  welcher 
Stelle  sich  die  zngeführte  Reizbewegung  anf  das  centrale  Element  über- 
trägt. Denn  in  diesem  verändern  sich  ja  die  inneren  Vorgänge  von 
Punkt  zu  Punkt.  In  der  centralen  Region  wird,  wie  wir  annahmen,  fast 
ausschliesslich  Arbeitsvorraih  angehäuft,  indem  durch  die  Spaltung  com- 
plexerer Verbindungen  leicht  verbrennliclie  Nervenstoffe  entstehen;  wogegen 
mit  der  Annäherung  an  die  peripherische  Region  allmälig  der  Verbrennungs- 
process  und  demzufolge  die  Entwicklung  actueller  Arbeit  zunimmt  Es  ist 
nun  offenbar  an  und  für  sich  die  naheliegendste  Annahme,  dass  jede  irgend 
welchem  Punkte  eines  centralen  Elementes  zugeftihrtc  Reizarbeit  die  an  die- 
sem Punkte  vorhandenen  Bewegongsvorgänge  in  ihrer  Intensität  steigert« 
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Diese  Annahme  gewinnt  aber  ausserdem  eine  wesentliche  Stütze  durch  die 
Voraussetzungen;  zu  denen  uns  schon  die  Untersuchung  des  Erregungs- 
verlaufs im  peripherischen  Nerven  geflihrt  hat.  Dort  schon  wurden  wir 
zu  der  Vorstellung  gedrängt^  dass  jeder  Reiz  die  beiden  Processen  die 
überall  in  der  Nervensubstanz  anzunehmen  sind,  die  positive  sowohl  wie 
die  negative  Moleculararbeit^  steigert.  Es  ist  nun  eine  nothwendige  Gon- 
Sequenz  dieser  Vorstellung;  dass  der  Keiz  diese  Processe  um  so  mehr 
steigert;  je  intensiver  dieselben  an  und  i\iT  sich  schon  sind;  dass  also  die 
Heizbewegung;  wenn  sie  einem  Punkte  zugeführt  wird;  an  welchem  nega- 
tive Molecülararbeit  überwiegt;  vorzugsweise  diese  wird  zunehmen  lassen; 
dass  sie  dagegen  an  einem  andern  Punkte;  wo  vorzugsweise  positive 
Molecülararbeit  geleistet  wird;  auch  hauptsächlich  die  letztere  steigert. 
Mit  dieser  Folgerung  ist  aber  zunächst  die  Existenz  der  ein a innigen 
Leitungen  und  das  Verschwinden  der  in  bestimmter  Richtung  einem 
centralen  Elemente  zugeführten  Reizungen  erklärt,  sobald  man  erstens 
überhaupt  eine  Endigung  -der  Nervenfasern  in  verschiedenen  Regionen 
annimmt;  und  zweitens  den  oben  gemachten  Voraussetzungen  Über  das 
Verhältuiss  der  potentiellen  und  actuellen  Kräfte  in  einem  centralen  Rraft- 
system  folgt 

Hiermit  ist  nun  aber  zugleich  eine  weitere  Annahme  nahe  gelegt, 
welche  den  verschiedenen  Effect  der  Interferenz  centraler  Reizungen 
schliesslich  erklärlich  macht.  Molecularbewegungen  irgend  welcher  Art 
haben  im  allgemeinen  die  Eigenschaft  sich  auszubreiten.  Von  den 
Gährungsvorgängen  bis  zu  den  explosiven  Zersetzungen  treffen  wir  solche 
Ausbreitung  in  den  verschiedensten  Graden  der  Geschwindigkeit  an.  Wird 
also  durch  Uebertragung  der  Reizbewegung  auf  die  centrale  Region  die 
negative  Molecülararbeit  in  dieser  gesteigert;  so  wird  der  nämliche  Vor- 
gang über  das  ganze  Centrum  des  ELraftsystems  sich  ausbreiten;  und  ein 
demselben  auf  andern  Wegen  zugeführter  Reiz  bleibt  nun  anscheinend 
wirkungslos.  Anderseits  aber  wird;  wenn  irgendwo  die  actuelle  l^raft- 
entwicklung  eingeleitet  ist;  diese  ihrerseits  leicht  sich  ausbreiten,  und  sie 
wird  gerade  auch  die  centrale  Region  mit  grosser  Intensität  ergreifen;  weil 
in  dieser  durch  die  fortwährend  erzeugten  Spaltungsproducte  ein  hoher 
Grad  potentieller  Energie  angehäuft  ist.  So  ist  es  also  wohl  begreiflich, 
dass  hier  zwar  direct  der  Vorgang  der  actuellen  Kraftentwicklung  nicht 
ausgelöst  werden  kanu;  dass  jedoch  dieser  Vorgang;  sobald  er  einmal  von 
einem  günstigeren  Angriffspunkte  aus  eingeleitet  worden  ist,  das  ganze 
Kraftsystem  ergreift,  besonders  aber  jene  Punkte  hoher  Spannung,  in 
denen  grosse  potentielle  Kraftwerthe  angehäuft  sind,  und  von  denen  dann 
hauptsächlich  wieder  der  Vorgang  der  Kraftentwicklung  in  den  direct  aus 
ihnen  hervorgehenden  Nervenbahnen  sich  verbreiten  muss*  -^ 
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